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PREFACE 


BPFECTIVB  1  JULY  1988,  TBS  SURFACE  OBSERVATION  CLIMATIC  SUWIARIES  (SOCS) 

REPLACED  TWO  OTHER  USAFETAC  PRODUCTS  OP  LONG  STANDING:  THE  RUSSWO  (REVISED 
UNIFORM  SUfWARY  OP  SURFACE  HEATHER  OBSERVATIONS)  AND  LISOCS  (LIMITED  SURFACE 
OBSERVATION  CLIMATIC  SUMMARY).  RUSSWS  AND  LISOCS  NCW  IN  EXISTENCE  WILL  CON¬ 
TINUE  TO  BE  USED  UNTIL  THEY  ARB  EVENTUALLY  REPLACED  BY  SOCS. 

THIS  PRODUCT  HAS  BEEN  ISSUED  IN  OTHER  FORMS  UNDER  SEVERAL  OTHER  NAMES.  IT 
WAS  INTRODUCED  IN  THE  EARLY  1940 'S  AS  THE  "SFCSUM,  *  OR  “SURFACE  SUM4ARY.”  THE 
ORIGINAL  “USSWO,*  C«  “UNIFORM  SUfMARY  OF  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS,  “  DEBUTED 
IN  1946.  THE  USSWO  GRADUALLY  EVOLVED  INTO  THE  “RUSSHO“  AND  THE  "LISOCS.  “  IT 
FINAll.y  BECAME  THE  NEW  “SURFACE  OBSERVATION  CLIMATIC  SUMMARIES"  OR  “SOCS"  IN 
JULY  1988. 

THE  SOCS  (LIKE  ITS  PREDECESSORS)  IS  PREPARED  BY  USAPETAC'S  OPERATING  LOCATION 
A  AT  ASHEVILLE.  NC  28801-2723.  HERE,  CLIMATOLOGISTS  USE  STATE-OF-THE-ART  COM¬ 
PUTER  TECHNOLOGY  TO  SUMMARIZE  HEATHER  OBSERVATIONS  COLLECTED  FROM  SELECTED  MIL¬ 
ITARY,  CrVILIAN,  AND  FOREIGN  REPORTING  STATIONS.  SUM1ARIES  ARE  PREPARED  FROM  DATA 
THAT  HAS  BEEN  COLLECTED,  QUALITY-CONTROLLED,  AND  STORED  IN  OL-A'S  WORLDWIDE  SUR¬ 
FACE  WEATHER  OBSERVATION  DATABASE. 

ALTHOUGH  PREVIOUS  VERSIONS  OF  THIS  PRODUCT  ONLY  OFFERED  SIX  PARTS,  SOCS  PROVIDES 
BIGHT  (A-H).  THE  ADDITIONS  ARB  THE  CROSSWIND  AND  HEATING-COOLING  DEGREE  DAY  SUMMARIES. 
PRECEDING  BACH  PART  IS  A  BRIEF  DISCUSSION  OP  THAT  PARTICULAR  PART,  A  DESCRIPTION 
OF  THE  DATA,  AND  AN  EXPLANATION  OF  BCM  THE  DATA  IS  PRESENTED. 
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INTRODUCTION 


STATION  PERIOD  OF  RECORD. 

HOURLY  DATA:  APR  81  -  MAR  91  (METAR). 

SUM4ARY  OF  DAY  DATA:  APR  52  -  HAR  91  (FULL  TIME). 


HOURS  SUIMRIZED:  0000  LST  'raROUOB  2300  LST. 

DATA  SOURCES.  THESE  SUmARlES  ARE  COMPILED  FROM  "HOURLY  OBSERVATIONS"  AND/ 

OR  SUMMARY  OF  DAY  DATA,"  DEPENDING  ON  THE  PHENOMENA  OR  OCCURRENCE  BEING 

SUmARIZED.  THE  TNO  SOURCES  ARE  DEFINED  IN  "TERMS  EXPLAINED." 

TERMS  EXPLAINED: 

BIVARIATE  DISTRIBUTION:  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  GIVES  THE  JOINT  DIS¬ 
TRIBUTIONS  OP  TNO  RELATED  VARIABLES.  AN  EXAMPLE  IS  THE  BIVARIATE  DIS¬ 
TRIBUTION  OF  CEILING  AND  VISIBILITIES  IN  PART  D.  EACH  ROW  AND  EACH  COL¬ 
UMN  OP  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  IS  A  FREQUENCY  DISTRIBUTICSI.  JOINT  FREQ- 
UBHCXBS  ABB  FOUND  AT  THE  ROW-OOLUMI  INTERSECTIONS. 

HOURLY  OBSERVATIONS:  ALL  RECORD  OR  RECORD-SPECIAL  OBSERVATIONS  ON  AWS 
FORMS  lO/lOA  (OR  EQUIVALENT)  AT  SCHEDULED  HOURLY  INTERVALS. 

SUIfUiRY  OF  DAY  (SOD)  DATA:  DATA  COMPILED  FROM  ALL  AVAILABLE  OBSERVATIONAL 
SOURCES,  INCLUDING  HOURLY  OBSERVATIONS,  SPECIAL  OBSERVATIONS,  REMARKS,  AND 
ACTUAL  "SUMMARY  OF  DAY"  DATA  RECORDED  IN  COLUMNS  44-73  OF  AWS  FORMS  lO/lOA 
(OR  EQUIVALENT)  FOR  ANY  GIVEN  DAY.  NOTEi  EXTREMES  OCCURRING  DURING  NON- 
OPERATIONAL  HOURS  AND/OR  DAYS  ARE  NCTT  REFLECTED  IN  THESE  SUM1ARIES. 

MEAN:  THE  SUM  OF  ALL  THE  VALUES  DIVIDED  BY  THE  NUMBER  OF  VALUES. 

MEASURABLE  AMOUNT;  ANY  PRECIPITATION  OR  SNOWFALL  AMOUNT  GREATER  TRAN  A 
TRACE. 

MEDIAN:  THE  MIDDLE  VALUE  WHEN  THE  VALUES  ARE  IN  ASCENDING  ORDER.  IF  THE 
NUMBER  OF  VALUES  IS  EVEN,  THE  MEDIAN  IS  HALFWAY  BETWEEN  THE  TWO  MIDDLE 
VALUES. 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF):  IN  STATISTICS,  FREQUENCY  IS  THE  NUM¬ 
BER  OF  TIMES  A  GIVEN  COUNT  OR  EVENT  OCCURS.  IN  THE  SOCS,  THIS  IS  EXPRESSED 
AS  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF),  WHERE  THE  FREQUENCY  (NUMBER  OF 
OCCURRENCES)  IS  GIVEN  AS  A  PERCENT  OF  ALL  POSSIBLE  OCCURRENCES  IN  THE 
SAMPLE  (PERIOD  SUMIARIZED) .  FOR  EXAMPLE,  IF  SNCH  FELL  ON  5  OUT  OF  100  DAYS 
WE  COULD  EXPRESS  THE  "PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY"  OF  SNOW  AS  5  PERCENT 
OVER  IHE  100-DAY  PERIOD.  MAY  BE  USED  INTERCHANGEABLY  WITH  "PERCENT  FREQUENCY 
OF  OCCUFREHCB." 

PERIOD  OF  RECORD:  THE  SIZE  OF  THE  OBSERVATIONAL  DATA  SAMPLE,  IN  YEARS. 
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PRECIPITATION:  A  TERM  THAT  INCLUDES  BOTH  LIQUID  PRECIPITATION  AND  WATER 
EQUIVALENT. 

STANDARD  DEVIATION:  A  MEASURE  OF  DISPERSION  ON  THE  VARIABILITY  OF  THE 
QUANTITY  CONCERNED  ABOlfT  ITS  ARITHMETIC  MEAN.  THE  LARGER  THE  STANDARD 
DEVIATION,  THE  GREATER  THE  VARIABILITY. 

TIME  OtWVENTIONS:  ALL  TIMES  IN  THE  SOCS  ARE  EXPRES.*  7D  IN  LOCAL  STANDARD  TIME 

(LST).  USERS  SHOULD  MAKE  ADJUSTMENTS  FOR  DAYLIGHT  SAVING  TIMES  IN  THEIR  AREAS. 
IN  SUMMARIES  THAT  SHCW  DIURNAL  VARIATIONS,  THE  DATA  IS  SUMMARIZED  USING  THE 
FOLLCW1N6  STANDARD  3-HOUR  PERIODS  (ALL  LST): 


0000-0200 

oaoo-0500 

0600-0000 

0900-1100 


1200-1400 

1500-1700 

1800-2000 

2100-2300 


NOTE  1.  DURING  PART  TIME 
SIGNIFICANT  SBORTFALLS 


PERIODS,  THE  FIRST  AND  LAST  3-HOUR  PERIODS  MAY  HAVE 
IN  OBSERVATION  COUNTS. 


abbreviations  USED: 


AMT 

AMOUNT 

LT 

LESS  THAN 

ANN 

ANNUAL 

M 

METER 

BARO 

BAROMirraR 

MB 

MILLIBAR 

C 

CBirriGRADB  (CELSIUS) 

MPS 

METERS  PER  SECOND 

DEO 

degree 

MSL 

MEAN  SEA  LEVEL 

DB 

DRY  BULB  •ratPBRATOFK 

MBAS 

MEASURABLE 

DP 

dew  point  TEMPERATURE 

NO. 

NUMBER 

BQ 

EQUAL 

OTS 

OBSERVATION 

P 

FAHRENHEIT 

OBST 

OBSTRUCTION 

FRZG 

FREEZING 

POF 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY 

FT 

FEET 

PRKCIP 

PRECIPITATION 

GB 

GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 

SD 

STANDARD  DEVIATION 

QMT 

GREENWICH  MEAN  TIME 

SOD 

SU»«1ARY  OF  DAY 

<jr 

GREATER  THAN 

TEMP 

TEMPERATURE 

BG 

INCHES  OF  MERCURY 

TSTM 

THUNDERSTORM 

HT 

HEIGHT 

VSBY 

VISIBILITY 

RTS 

KNOTS 

VSN 

VISION 

LB 

LESS  THAN  OR  EQUAL  TO 

WB 

WET  BULB  TEMPERATURE 

LST 

LOCAL  STANDARD  TIME 

WBAN 

AWS  FORM  lO/lOA 

UTC 

•COORDINATED  UNIVERSAL  TIME 

SU»MAR¥  DESCRIPTION:  A  BRIEF  DESCRIPTION  OF  THE  DATA  PRECEDES  EACH  PART  IN  THE  SOCS. 
*  UrC  REPLACED  GHT  ON  1  AUGUST  1908 


NOTE:  OL-A/USAFBTAC  DERIVES  STATION  LATITUDE/LONGITUDB  COORDINATES  AND  AIRFIELD  ELEVATION 
DATA  FROM  THE  AWS  MASTER  STATION  CATALOG,  THIS  INFORMATION  IS  PRESENTED  ON  THE  AWS  CLIMATIC 
BRIEF  FOR  EACH  STATION-  THE  STATION  DATA  MAY  DIFFER  FROM  INFORMATION  CONTAINED  IN  THE 
SOCS  STATION  HISTORY  (DATA  SUPPLIED  BY  AWS  UNITS).  THE  STATION  DATA  MAY  ALSO  VARY  FROM  DATA 
PRESENTED  IN  DOD  FLIGHT  INFORMATION  PUBLICATIONS  (FLIP). 
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STATION  NO. 

ON  SUWfARY 

STATION  NAME 

LATITUDE 

LONGITUDE 

FLD  ELEV  (FT) 

CALL  SIGN 

WMO  NMBR 

106100 

BITBURG  AB,  GERMANY 

N  49  57 

E  006  34 

1228 

EDAB 

10610 

STATION  LOCATION  AND  INSTRUMENTATION  HISTORY 


lfiN>r 

of 

Loc 

GBOCRAPBICAL  lOCATlON  S  NAME 

Type 

of 

Station 

At  This 

Location 

LATITUDE 

LONGITUDE 

Elev  Above  MSL 

OBS 

PER 

DAY 

From 

To 

FLD  (FT) 

BARD  (FT) 

1 

Bltborg  AB,  Germany 

AB 

Apr  52 

Feb  57 

N  49  57 

E  006  34 

1229 

1210 

24 

2 

Same 

Same 

Mar  57 

Jul  68 

Same 

Same 

1228 

Same 

24 

3 

Sane 

Same 

Aug  68 

Oct  68 

Sane 

Same 

Same 

Same 

10 

4 

Same 

Same 

Nov  68 

Mar  71 

Same 

Same 

Same 

Same 

24 

5 

Same 

Same 

Apr  71 

Jun  71 

Seune 

Same 

Same 

Same 

16 

6 

Sane 

Same 

Jul  71 

Jun  82 

Same 

Same 

Same 

Same 

24 

7 

Same 

Same 

Jul  82 

Dec  83 

Same 

Same 

Same 

1219 

24 

8 

Saae 

Same 

Jan  84 

Jan  88 

Same 

Same 

Same 

1231 

24 

Itabr 

Date  of 

SURFACE  WIND 

EgUIPMENT 

INFORMATION 

1 

of 

mil  i~iM 

..........  .. 

........ 

RJ 

Loc 

LOCATION 

TYPE  OF 

TYPE  OF 

HT  ABOVE 

MENT,  OR  REASON  FOR  CHANGE 

TRANSMITTER 

RECORDER 

GROUND 

1 

Apr  52 

Atop  control  tower 

AN/GMQ-l 

ML-204B 

130  ft 

2 

Har  56 

60  ft  B  end  of  rnwy 

Same 

Same 

13  ft 

3 

Mar  57 

On  control  tower 

Same 

H/A 

135  ft 

4 

Aug  57 

At  ROS,1825'  N  tdpt  mwy  24 

Same 

Same 

15  ft 

5 

Mar  59 

On  control  tower 

Same 

SeuDe 

145  ft 

6 

Mar  60 

4800'  fm  tdpt  mwy  06,  500'  SB 

AN/GMQ-ll 

HO-2A 

13  ft 

of  160deg  of  Ctrl in 

(Aug  59) 

7 

Mar  62 

1654'  SB  of  weather  stn 

Same 

Same 

40  ft 

8 

Sep  64 

1.  5(X)'  fa  ctrlin,  1000'  fa  end 

Same 

1 

Seuoe 

13  ft 

of  rnwy  06 

2.  500*  fa  ctrlin,  1000'  froa 

Same 

31  ft 

end  of  rnwy  24 

9 

Mar  69 

142:  Saae 

Same 

RO-362 

Same 

10 

Jan  71 

1.  450'  fa  ctrlln,  1000*  fa  end 

AM/GMQ-20 

Same 

Saime 

of  rnwy  06 

2.  550'  fa  ctrlln,  1100'  fa  end 

SeuDe 

Same 

of  rnwy  24 

11 

Jan  88 

1.  Same 

Same 

Same 

13  ft 

2.  Saae 

Same 

Same 

31  ft 

3 
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pppppppp 

AAAAAA 

RRRRRRRR 

TTTTTTrrrr 

AAAAAA 

ppppppppp 

AAAAAAAA 

RRRRRRPRR 

rrrrm’rrr 

AAAAAAAA 

pp  pp 

fA 

AA 

PR 

RR 

TT 

AA 

AA 

pp  pp 

AA 

AA 

RR 

RR 

TT 

AA 

AA 

ppppppppp 

AA 

AA 

RjRRRRRRRR 

TT 

AA 

AA 

pppppppp 

AAAAAAAAAA 

RRRRRRRR 

IT 

AAAAAAAAAA 

pp 

AAAAAAAAAA 

RR 

RR 

TT 

AAAAAAAAAA 

pp 

AA 

AA 

RR 

RR 

TT 

AA 

AA 

pp 

AA 

AA 

RR 

RR 

TT 

AA 

AA 

pp 

AA 

AA 

RR 

RR 

TT 

AA 

AA 

A  -  1  -  1 


I'SAFETAC/DS— 92/270  -  Page  11 


PART  A 


AIMOSPHERIC  PHENOMENA  SUMMARIES 

THIS  PART  SUmARIZES  SPECIFIED  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  IN  CATEGORIES  AS  FOLLOWS: 

THUNDERSTORMS:  ALL  REPORTED  OCCURRENCES  OF  TOUNDBRSTORMS ,  TORNADOES,  AND  WATERSPOUTS. 

LIQUID  PRECIPITATION:  RAIN  OR  DRIZZLE  FALLING  TO  THE  GROUND  BUT  NOT  FREEZING. 

FREEZING  PRECIPITATION:  FREEZING  RAIN  OR  FREEZING  DRIZZLE  (GLAZE). 

FROZEN  PRECIPITATION:  SNOW,  SNOW  PELLETS,  SLEET,  SNCW  GRAINS,  ICE  CRYSTALS,  ICE 
PELLETS.  IN  JANUARY  1968,  SNOW  PELLETS  BECAME  KNOWN  AS  SMALL  HAIL. 

HAIL:  ALL  OCCURRENCES  OF  HAIL. 

ALL  PRECIPITATION:  INCLUDES  ALL  OBSERVATIONS  REPORTING  PRECIPITATION.  BECAUSE 
MDRB  THAN  ONE  TYPE  OF  PRECIPITATION  MAY  BE  INCLUDED  IN  THE  SAME  OBSERVATION, 

THE  SUM  OF  PERCENTAGES  IN  THE  INDIVIDUAL  CATEGORIES  MAY  EXCEED  THE  PERCENTAGES 
IN  THIS  CATEGORY. 

FOG;  INCLUDES  ALL  REPORTED  FOG,  ICE  FOG,  AND  GROUND  FOG. 

SMOKE  AND/OR  HAZE:  SMOKE,  HAZE,  OR  COMBINATIONS  OF  THE  TWO. 

BLOWING  SNOW:  ALL  REPORTS  OP  BLOWING  SNOW,  INCLUDING  DRIFTING  SNOW,  WHEN  REPORTED. 

OUST  AlfD/OR  sand:  DUST,  SAND,  BLOWING  DUST,  BLOWING  SAND,  OR  COMBINATIONS  OF  THESE. 

BLOWING  SPRAY:  THE  "ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION*  CATEGORY  ACCOUNTS  FOR  BLOWING 
SPRAY,  IF  AND  AS  REPORTED. 

ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION:  THIS  CATEGORY  INCLUDES  ALL  REPORTS  OF  OBSTRUCTIONS 
TO  VISION.  SINCE  THE  OCCURRENCE  OF  MORE  THAN  ONE  OBSTRUCTION  TO  VISION  MAY  BE 
REPORTED  IN  THE  SAME  OBSERVATION,  THE  SUM  OF  THE  PERCENTAGES  IN  THE  INDIVIDUAL 
CATEGORIES  NAY  EXCEED  THE  PERCENTAGES  IN  THIS  CATEGORY. 


SPECIFIED  PHENOMENA— PERCENT  CCCURRENCK  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  PBP',ENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF)  FOR  THE  A'^OSPHERIC  PHENOMENA 
SHOWN,  THE  DATA  WAS  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  ONLY,  AND  IS  SUMMARIZED  AS 

FOLLOWS: 

-  BY  BIGHT  3~0OUF  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 
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SPECIFIED  PHENOMENA— PERCENT  CXX^URRENCB  FREQUENCY  (POP). 

THIS  TABLE  IS  THE  ONLY  ONE  IN  PART  A  THAT  IS  PRODUCED  FROM  SUMMARY  OF  DAY 
DATA.  DATA  IS  SUmiRIZED  MONTHLY  AND  ANNUALLY  FOR  ALL  YEARS  COMBINED. 

TeUNDERSTORMS"PERCERT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THIS  TABLE  GIVES  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  THUNDERSTORMS  REPORTED  ON 
THE  HOURLY  OBSERVATION.  DATA  IS  SUfMARlZED  SAME  AS  FOR  FIRST  TABLE  IN  THIS  PART. 

SPECIFIED  PHENOMENA  VS  WIND  DIRECTION— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  INCLUDE  SUMMARY  OF  MONTH  FOR  ALL  HOURS  AND  YEARS  COMBINED.  WIND 
DIRECTION  CATEGORIES  ARE  AS  SPECIFIED  BY  THE  LOCAL  WEATHER  STATION. 


NOTE  1:  REPORTING  PRACTICES  HAVE  CHANGED  WITH  TIME.  MBTAR  AND  SYNOPTIC  REPORTING  STATIONS 
RECORD  (ON  AWS  FORMS  lO/lOA)  AND  TRANSMIT  LONGLINK  ONLY  THE  HIGHEST  ORDER  ATMOS¬ 
PHERIC  PHENOMENA  THAT  AFFECTS  VISIBILITY.  METAR  STATIONS  STARTED  THIS  PROCEDURE  IN 
JANUARY  1968.  BlfP  SYNOPTIC  STATIONS  ALWAYS  DID  IT  THAT  WAY.  IN  JANUARY  1970,  METAR 
STATIONS  STARTED  RECORDING  ALL  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  THAT  AFFECTED  VISIBILITY,  BUT 
CONTINUED  TO  TRANSMIT  ONLY  THE  HIGHEST  ORDER.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  RECORDED  OBS¬ 
ERVATION  INCLUDED  RAIN,  FOG  AND  HAZE,  ONLY  THE  RAIN  WAS  TRANSMITTED.  BECAUSE  OF 
THESE  PROCEDURES,  THE  USAFBTAC  DATABASE  WOULD  SHOW  ONLY  RAIN  AS  AN  OBSTRUCTION. 
THEREFORE,  THE  OBSTRUCTION  TO  VISION  (AND  TO  A  LESSER  EXTENT,  PRECIPITATION) 

SUMMARIES  FOR  METAR  AND  SYNOPTIC  STATIONS  ARB  HIGHLY  QUESTIONABLE. 

NOTE  2:  FOREIGN  MBTAR  REPORTING  STATIONS  FREQUENTLY  DO  HOT  TRANSMIT  OBSTRUCTIONS  TO 
VISION  WHEN  VISIBILITIES  EXCEED  1000  METERS. 


NOTE  3:  A  VALUE  OF  *.0*  IN  ANY  SUItlARY  REPRESENTS  ONE  OR  MORE  OCCURRENCES  THAT,  IN 
AGGREGATE,  AMOUNT  TO  LESS  THAN  .05  PERCENT. 

NOTE  4;  DURING  PART  TIME  PERIODS,  THESE  TABLES  MAY  NOT  ACCURATELY  REFLECT  NIGHTTIME 
AND/OR  WEEKEND  OCCURRENCES  OF  CERTAIN  PHENOMENA. 
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OPERKriHG  lACATIOH  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFBTAC,  ASBEVIU^  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIATION  NUMBER: 

106100 

STATION  NAME:  BITBUR6 

LST  TO  UTC:  -  1 

AB  DL 

PERIOD  OF  RECORD 

MONTH:  JAN 

:  APR  81 

-  MAR  91 

HOURS 

(LST) 

1  TSTHS 

LIQUID 

PRECIP 

FREEZ 

PRECIP 

FROZEN  HAIL 

PRECIP 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

S/OR 

HA2E 

BLOWING  DUST 
SNOW  S/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

19.5 

1.7 

11.2 

32.4 

30.5 

1.4 

64.3 

930 

03-05 

22.4 

3.7 

10.5 

36.6 

29.9 

.8 

.1 

67.3 

930 

06-08 

23.4 

3.9 

9.9 

37.2 

30.5 

.6 

68.4 

930 

09-11 

20.6 

2.5 

12.9 

36.0 

33.1 

1.7 

.1 

71.0 

930 

12-14 

21.0 

1.3 

13.1 

35.4 

26.5 

3.1 

64.9 

930 

15-17 

18.9 

.5 

10.8 

30.2 

24.8 

4.3 

59.4 

930 

18-20 

19.8 

.8 

10.5 

31.1 

23.1 

2.8 

57.0 

930 

21-23 

18.7 

.6 

10.9 

30.2 

25.4 

2.2 

57.7 

930 

ALL 

SOURS 

20.5 

1.9 

11.2 

33.6 

28.0 

2.1 

.0 

63.8 

7440 

MONTHS  FKB 

00-02 

11.6 

.2 

12.8 

24.6 

24.5 

7.3 

56.4 

846 

03-05 

11.2 

14.1 

25.3 

26.1 

7.3 

5B.7 

846 

06-08 

12.3 

.2 

13,0 

25.5 

31.2 

7.0 

64.5 

846 

09-11 

13.9 

.6 

16.8 

31.3 

26.8 

12.1 

70.2 

846 

12-14 

11.7 

.2 

10.8 

22.7 

18.1 

17.0 

57.8 

846 

15-17 

11.9 

.2 

8.3 

20.4 

14.4 

16.7 

.1 

51.7 

846 

18-20 

11.9 

9.9 

21.9 

14.2 

13.5 

49.5 

846 

21-23 

.2 

12.4 

.2 

11.1 

23.8 

19.3 

8.7 

51.8 

846 

ALL 

HOURS 

.0 

12.1 

.2 

12.1 

24.4 

21.8 

11.3 

.0 

57.6 

6768 

A  -  2  -  1 
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OPERATING  U)CATIOR  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIATIOR  NUMBER: 

106100 

STATION  NAME: 

LST  TO  UTC:  - 

BITBURG 

1 

AB  DL 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD: 

MAR 

APR  81 

-  MAR  91 

BOURS  1 
(LST)  1 

1  TSIMS 

LIQUID 

PRBCIP 

FRBBZ 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

HAIL 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

&/OR 

HAZE 

BLCMING 

SNCM 

DUST  ALL 

fi/OR  OBST 

SAND  TO  VSN 

TC3TAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

13.8 

.3 

3.9 

18.0 

16.6 

7.2 

41.7 

930 

03-05 

16.2 

5.9 

22.2 

26.9 

5.4 

54.4 

930 

06-08 

17.7 

8.3 

26.0 

36.0 

8.7 

70.8 

930 

09-11 

18.1 

8.1 

26.1 

23.7 

20.0 

69. B 

930 

12-14 

15.3 

5.3 

20.5 

11.0 

17.7 

.1 

49.4 

930 

15-17 

.3 

15.9 

4.S 

.1 

20.5 

4.5 

13.5 

38.6 

930 

18-20 

.4 

17.4 

.1 

3.5 

.1 

21.2 

5.1 

11.5 

37.7 

930 

21-23 

15.2 

.3 

3.5 

19.0 

8.6 

8.7 

36.3 

930 

AIJC* 

HOURS 

.1 

16.2 

.1 

5.4 

.0 

21.7 

16.5 

11.6 

.0 

49.8 

7440 

MONTH; 

APR 

00-02 

.1 

13.0 

3.0 

16.0 

12.0 

3.6 

31.5 

901 

03-05 

16.0 

3.0 

19.0 

21-9 

1.9 

42.8 

900 

06-08 

14.4 

4.6 

19.0 

35.3 

4.4 

.1 

58.9 

900 

0*>-ll 

14.6 

4.1 

18.7 

15.7 

13.1 

47.4 

900 

12-14 

.4 

14.8 

3.9 

18.7 

3.9 

9.6 

32.1 

900 

15-17 

.4 

14.2 

3.4 

17.7 

4.1 

7.1 

28,9 

900 

18-20 

.8 

15.8 

3.6 

19.3 

4.7 

6.9 

30.9 

900 

21-23 

.4 

15.1 

2.6 

17.7 

6.3 

4.2 

28.2 

900 

ALL 

HOURS 

.3 

14.7 

3.5 

18.2 

13.0 

6-3 

.0 

37-6 

7201 

A  -  2  -  2 
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OPEWtrillG  lOCATIOM  'A*  PERCEirrAGB  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFKCAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST  TO 

UTC:  -  1 

MONTH: 

MAY 

BOURS  1 
(LOT)  1 

1  TSTKS 

LIQUID 

PRBCXP 

FREBZ 

PRSCIP 

FROZEN  BAIL 

PRBCIP 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SHORE 

fi/OR 

BAZB 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

fi/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

.3 

12.5 

12.5 

13.0 

1.4 

26.9 

930 

03-05 

.3 

12.7 

12.7 

25.2 

1.3 

39.1 

930 

06-08 

.1 

15.7 

-1 

15.8 

31.4 

4.4 

51.6 

930 

09-11 

.1 

15.4 

15.4 

10.4 

8.6 

34.4 

930 

12-14 

1.1 

14.0 

14.0 

3.9 

3,5 

21.4 

930 

15-17 

1.7 

13.7 

.1 

13.8 

1.6 

3.3 

18.7 

930 

18-20 

2.5 

13.8 

13.8 

2.9 

2.3 

18.9 

930 

21-23 

1.3 

12.7 

12.7 

4.4 

2.5 

19.6 

930 

ALL 

BOURS 

.9 

13.8 

.0  .0 

13.8 

11.6 

3.4 

28.8 

7440 

MONTH: 

JUH 

00-02 

1.3 

12.1 

12.1 

15.2 

1.6 

28.9 

900 

03-05 

.9 

14.9 

14.9 

30.4 

1.9 

47.2 

900 

06-08 

.3 

12.2 

12.2 

34.0 

5.4 

51.7 

900 

09-11 

.4 

10.3 

10.3 

10.7 

8.9 

29.9 

900 

12-14 

1.4 

11.9 

11.9 

3.2 

6.8 

21.9 

900 

15-17 

1.9 

15.0 

15.0 

1.2 

6.1 

22.3 

900 

18-20 

2.0 

12.8 

12.8 

2.9 

6.1 

21.8 

900 

21-23 

1 

1.7 

11.4 

11.4 

6.8 

5.6 

23.8 

900 

ALL 

BOURS 

1.3 

12.6 

12.6 

13.1 

5.3 

30.9 

7200 

A  -  2  -  3 
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OPBRATIHG  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST  TO 

UTC:  -  1 

MONTH: 

JUL 

HOURS  1 
(LST)  1 

TSIMS 

LIQUID 

PRECIP 

FRBEZ 

PRECIP 

FROZEN  RAIL 

PRECIP 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

fi/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

fi/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

.6 

6.9 

6.9 

7.8 

1.8 

16.6 

930 

03-05 

.4 

9.6 

9.6 

26.8 

l.I 

37.4 

930 

06-08 

.5 

10.1 

10.1 

28.8 

6.3 

45.3 

930 

09-11 

.2 

7.5 

7.5 

7.6 

10.2 

25.4 

930 

12-14 

1.0 

7.8 

7.8 

1.0 

4.6 

13.4 

928 

15-17 

1.8 

7.3 

7.3 

1.1 

2.2 

10.6 

927 

18-20 

2.7 

6.5 

.1 

6.6 

1.6 

2.5 

10.7 

927 

21-23 

.9 

7.1 

7.1 

3.7 

2.3 

13.1 

927 

ALL 

HOURS 

1.0 

7.8 

.0 

7.9 

9.8 

3.9 

21.6 

7429 

MONTH: 

AUG 

00-02 

.5 

5.7 

5.7 

12.8 

4.8 

23.3 

750 

03-05 

.6 

9.3 

9.3 

27,4 

3.2 

39.9 

902 

06-08 

.4 

7.6 

7.6 

38.4 

9.6 

55.6 

930 

09-11 

.4 

8.5 

8.5 

13.4 

17.8 

39.8 

930 

12-14 

.3 

7-8 

7.8 

1.9 

9.3 

19.0 

883 

15-17 

.7 

8.0 

8.0 

1.8 

6.7 

16.6 

833 

18-20 

1.2 

10.4 

10.4 

2.8 

5.6 

18.7 

753 

21-23 

1.1 

7.5 

7.5 

4.8 

5.0 

17.4 

755 

ALL 

HOURS 

.6 

8.1 

8.1 

13.6 

8.0 

29.7 

6736 

A  -  2  -  4 
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OPERKTIHG  LOChTIOH  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SXATIOH  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST  TO 

UTC:  -  1 

MONTH: 

SEP 

HOURS 

(I.ST) 

TSTHS 

LIQUID 

PRECIP 

FRBEZ 

PRBCIP 

FROZEN  HAIL 

PRBCIP 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

S,/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

fi/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

.2 

10.0 

10.0 

20.1 

2.1 

32.2 

900 

03-05 

.2 

10.2 

10.2 

31.4 

.7 

42.3 

900 

06-08 

.7 

12.0 

12.0 

45.6 

3.9 

61.4 

900 

09-11 

.2 

12.3 

12.3 

24.2 

14.1 

50.7 

900 

12-14 

.6 

11.9 

.1 

12.0 

6.2 

10.6 

28.8 

900 

15-17 

1.4 

14.8 

14.8 

2.7 

5.2 

22.7 

900 

18-20 

1.3 

13.0 

13.0 

5.0 

5.0 

23.0 

900 

21-23 

.1 

11.4 

11.4 

10.2 

1.7 

23.3 

900 

ALL 

mURS 

.6 

12.0 

.0 

12.0 

18.2 

5.4 

35.6 

7200 

MONTH: 

OCT 

00-02 

16.2 

16.2 

35.3 

.2 

51.7 

930 

03-05 

.2 

18.3 

.1 

18.4 

41.6 

60.0 

930 

06-08 

19.0 

.2 

19.2 

47.0 

.2 

66.5 

930 

09-11 

18.9 

18.9 

39.9 

5.4 

64.2 

930 

12-14 

15.8 

15.8 

18.9 

10.8 

45.5 

930 

15-17 

.2 

16.7 

16-7 

9.1 

10.1 

35,9 

930 

18-20 

.1 

14.8 

14.8 

16.7 

5.7 

37.2 

930 

21-23 

.1 

16.1 

16.1 

23.7 

1.2 

41.0 

930 

ALL 

HOURS 

.1 

17-0 

.0 

17.0 

29,0 

4.2 

50.2 

7440 

A  -  2  -  5 
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OPBRATIlfG  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FRSgUENCY  OF  HOt/RS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STAnON  NUHBER:  106100  STATION  RAMS:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  >  MAR  91 


LST  TO 

UTC:  -  1 

MC^TTB: 

NOV 

HOURS 

(1ST) 

TSIHS 

LIQUID 

FRBCIP 

FREES 

PRECIP 

FROZEN  HAIL 

PRECIP 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

«/OR 

HAZE 

BLCWIN6 

SNCM 

DUST 

fi/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

16.2 

.9 

2.0 

19.1 

32.6 

.7 

52.6 

900 

03-05 

16.6 

.3 

3.1 

20.0 

40.3 

.6 

60.9 

900 

06-08 

18.3 

3.6 

21.9 

39.6 

.9 

62.3 

900 

09-11 

16.9 

3.8 

20-7 

36.2 

3.1 

62.0 

900 

12-14 

15.9 

4.2 

20.1 

27.8 

4.2 

52.1 

900 

15-17 

16.3 

4.8 

21.1 

19.8 

6.3 

47.2 

900 

18-20 

.1 

17.3 

.3 

4.3 

22.0 

22.3 

2.0 

46.3 

900 

21-23 

.1 

18.7 

1.3 

2.9 

22.9 

26.9 

.9 

50.7 

900 

ALL 

HOURS 

.0 

17.0 

.4 

3.6 

21.0 

31.0 

2.3 

54.3 

7200 

MONTH: 

DEC 

00-02 

21.0 

1.4 

6.0 

28.4 

28.7 

.5 

57,6 

930 

03-05 

25.1 

-5 

6.7 

32.3 

31.7 

64.0 

930 

06-08 

20.6 

.9 

6.2 

27.7 

35.1 

-1 

62.9 

930 

09-11 

.1 

19.4 

.6 

7.6 

27.6 

39.2 

1.5 

68.4 

930 

12-14 

18.1 

.6 

8.6 

27.5 

32.0 

3.2 

62.8 

930 

15-17 

21.3 

.6 

7.6 

29.6 

29.4 

2.9 

61.8 

930 

18-20 

21.4 

.5 

5.4 

27.3 

26.1 

.9 

54.3 

930 

21-23 

19.8 

1.8 

5.5 

27.1 

28.0 

.6 

55.7 

930 

ALL 

HOURS 

.0 

20.8 

.9 

6.7 

28.4 

31.3 

1.2 

60.9 

7440 

A  -  2  -  6 
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OPEMTIHG  LOCATIOR  'A*  PERCENTAGE  FREQ«reHCir  OF  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVIU.B  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIKTION  NUMBER: 

106100 

STATION  NAME: 
LST  TO  UTC:  - 

BITBURG 

1 

AB  DL 

PERIOD 

HOURS: 

OP  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

ALL 

Mama  | 

1  TSIMS 

LIQUID 

PRECIP 

FREBZ 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

BAIL 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

&/OR 

BAZE 

BLOVING 

SNOW 

DUST 

4 /OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

JM 

20.5 

1.9 

11.2 

33.6 

28.0 

2.1 

.0 

63.8 

7440 

FEB 

.0 

12.1 

.2 

12.1 

24.4 

21.6 

11.3 

.0 

57.6 

6768 

MAR 

-1 

16.2 

.1 

5.4 

.0 

21.7 

16.5 

11.6 

.0 

49.8 

7440 

APR 

.3 

14.7 

3.5 

ia.2 

13.0 

6.3 

.0 

37.6 

7201 

HAT 

.9 

13.8 

.0 

.0 

13.8 

11.6 

3.4 

28.8 

7440 

JUR 

1.3 

12.6 

12.6 

13.1 

5.3 

30.9 

7200 

JUL 

1.0 

7.8 

.0 

7.9 

9.8 

3.9 

21.6 

7429 

AUG 

.6 

8.1 

8.1 

13.6 

8.0 

29.7 

6736 

8KP 

.6 

12.0 

.0 

12.0 

18.2 

5.4 

35.6 

7200 

OCT 

.1 

17.0 

.0 

17.0 

29.0 

4.2 

50.2 

7440 

HOP 

.0 

17.0 

.4 

3.6 

21.0 

31.0 

2.3 

54.3 

7200 

DEC 

.0 

20.8 

.9 

6.7 

28.4 

31.3 

1.2 

60.9 

7440 

AHHUAL 

.4 

14.5 

.3 

3.5 

.0 

18.3 

19.8 

5.4 

.0 

.0 

43.4 

86934 

A  -  2  -  7 
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OFERATIHG  LOCATION  'A'  FBRCERTAGB  FREQUENCY  OF  DAYS  WITH  VARIOUS  ATHOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SUIMARY  OF  DAY  DATA 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  5204-5808,5812-9103 


LST  TO  UTCs  -01 

MC»ITH:  ALL 

HOURS: 

ALL 

MOmH 

TSTMS 

LIQUID 

PRECIP 

FREEZ 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

HAIL 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

6 /OR 

HAZE 

BLOWING 

SNCM 

DUST 

fi/OR 

SAND 

ALL 

OB  ST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

JAIV 

.7 

53.8 

7.5 

45.0 

.6 

77.1 

74.8 

45.5 

1.7 

97.2 

1209 

FEB 

.8 

46.2 

3.4 

39.8 

1.1 

67.1 

68.5 

58.6 

.4 

94.4 

1100 

MAR 

1.8 

53.0 

.3 

24.8 

1.7 

64.2 

60.5 

63.9 

94.9 

1209 

APR 

3.9 

54.3 

.1 

15.4 

2.3 

59.4 

52.7 

53.1 

85.6 

1146 

MAT 

12.7 

60.9 

1.6 

1.8 

61.0 

51.5 

45.8 

82.8 

1183 

JUR 

15.6 

58.6 

1.4 

58.6 

56.3 

49.2 

65.1 

1170 

JUL 

14.8 

53.5 

.9 

53.5 

55.6 

50.1 

84.0 

1195 

AUG 

12.8 

53.7 

.3 

53.7 

62.5 

51.0 

85.8 

1194 

SRP 

5.8 

51.6 

.1 

.4 

51. 6 

71.3 

57.5 

89.5 

1129 

OCT 

1.4 

54.2 

.1 

2.3 

.3 

$4.4 

79.1 

56.0 

93.9 

1170 

MOV 

.5 

60.2 

1.6 

20.6 

.4 

67.9 

79.0 

45.4 

.1 

95.8 

1136 

DEC 

.4 

60.3 

7.5 

34.5 

.4 

75.5 

77.5 

42.5 

,1 

96.4 

1186 

AimUAL 

6.0 

55.1 

1.7 

15.3 

1.0 

62.0 

65,7 

51.5 

.2 

90.4 

14027 

A  -  3  -  1 


USAFETAC/DS— 92/270  -  Page  21 


0PERATIR6  LOCATION 
USAFBTAC,  ASBEVIIXB  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  THUNDERSTORMS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NIMBER: 

106100 

STATION 

LST  TO 

NAME: 

UTC:  - 

BITBURG  Afi 

1 

DL 

PERIOD  OF 

RECORD: 

APR  81 

-  MAR  91 

HOURS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02 

.1 

.3 

1.3 

.6 

.5 

.2 

03-05 

-3 

.9 

.4 

.6 

.2 

.2 

06-08 

.1 

.3 

.5 

.4 

.7 

09-11 

.1 

.4 

.2 

.4 

.2 

.1 

12-14 

.4 

1.1 

1.4 

1.0 

.3 

.6 

15-17 

.3 

.4 

1.7 

1.9 

1.8 

.7 

1.4 

.2 

18-20 

.4 

.8 

2.5 

2.0 

2.7 

1.2 

1-3 

.1 

.1 

21-23 

.2 

.4 

1.3 

1.7 

.9 

1.1 

.1 

.1 

.1 

ALL 

HOURS 

.0 

.1 

.3 

.9 

1.3 

1.0 

.6 

.6 

.1 

.0 

.0 

TOTAL 
OBS  { 

1  7440 

6768 

7440 

7201 

7440 

7200 

7429 

6736 

7200 

7440 

7200 

7440 

A  -  4  -  1 
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OFERATIHG  LOCATION  'A'  riSRCKNTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC  VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  OL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST  TO  UrC: 

-  1 

MONTH:  JAN 

HOURS:  ALL 

PHEHUMBNA  | 

1  CAIX 

VARIABLE 

340  -  069 

070  -  159 

160  -  249 

250  -  339 

NO  OF  OBS 

TSIMS 

LIQUID 

PPBCIP 

1.2 

.3 

.7 

2.6 

68.6 

26.6 

1528 

FREBZIHG 

PPBCIP 

25.9 

.7 

7.2 

17.3 

41.0 

7.9 

139 

FROZEN 

PPBCIP 

6.5 

.3 

17.0 

17.7 

26.8 

31.7 

764 

FOG 

19.3 

.1 

9.1 

25-8 

36.4 

9.4 

2085 

FOG  WITH  VIS 
6B  1/2  MILBS 

17.0 

.2 

9.9 

28.1 

35.0 

9.8 

1469 

TOTAL  OB3  I 

1  580 

13 

545 

961 

2556 

1403 

0 

6058 

MONTH:  FEB 

roups:  all 

TSTMS 

50.0 

50.0 

2 

LIQUID 

PPBCIP 

1.8 

.1 

4.6 

8.2 

57,1 

28.1 

821 

FPEBZIPG 

PPBCIP 

6.7 

20.0 

26.7 

40.0 

6.7 

15 

FROZEN 

PPBCIP 

6.5 

40.9 

13-2 

18.3 

21.1 

749 

FOG 

20.6 

.1 

17.1 

28.8 

24.4 

8.9 

1477 

FOG  WITH  VIS 
GB  1/2  NXLBS 

17.5 

.1 

21.0 

31.5 

21.0 

9.0 

1140 

TOTAL  OBS 

1  522 

7 

1217 

1389 

1355 

827 

0 

5317 

A  -  5  -  1 
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OPERATING  IXtCATION  "A* 
USAFEIAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST  TO  UTCz 

-  1 

MONTH:  MAR 

HOURS:  ALL 

PHENOMENA  | 

1  CALM 

VARIABLE 

340  -  069 

070  -  159 

160  -  249 

250  -  339 

NO  OF  OBS 

TStMS 

14.3 

14.3 

71.4 

7 

LIQUID 

PRBCIP 

.9 

.2 

6.7 

6.3 

63.2 

22.8 

1203 

FREBZINQ 

PRBCZP 

100.0 

7 

FROSEH 

PRBCZP 

2.0 

7.7 

4.6 

39.7 

46.0 

350 

FOG 

15.3 

.1 

24.3 

19.3 

23.4 

17.6 

1231 

FOG  WITB  VIS 
GB  1/2  HILBS 

14.1 

.1 

24.9 

18.8 

24.2 

17.9 

1144 

TOTAL  OBS  I 

1  367 

29 

929 

908 

2019 

1167 

0 

5419 

MORTH:  APR 

HOURS:  ALL 

XS1MS 

5.0 

15.0 

15.0 

35.0 

30.0 

20 

LIQUID 

PRECIP 

2.4 

17.3 

8.5 

40.8 

31.0 

1047 

FRKBZIRG 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

8.9 

30.0 

5.3 

10.5 

45.3 

190 

FOG 

15.4 

35.3 

14.7 

15.2 

19.5 

935 

POO  WITH  VIS 
GB  1/2  HILBS 

14.5 

36.2 

14.1 

15.7 

19.5 

892 

TOBU.  OBS  1 

1  394 

67 

1491 

854 

1218 

1152 

0 

5176 

A  -  5  -  2 
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OPBFAT1N6  LOCATION  ’A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  OL  PERIOD  OP  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST  TO  UTC: 

-  1 

MONTH:  MAY  HOURS:  ALL 

PBEHOMEHA  | 

{  CALM 

VARIABLE 

340  -  069 

070  -  159 

160  -  249 

250  -  339 

NO  OF  OBS 

TSTMS 

1.4 

14.5 

26.1 

24.6 

33.3 

69 

LIQUID 

PRECIP 

FPEBZIHG 

PPECIP 

fpozeh 

PRECIP 

4.4 

.1 

20.3 

7.6 

34.5 

33.1 

978 

FOG 

18.1 

20.2 

14.6 

26.4 

20.7 

863 

FOO  VITH  VIS 
GB  1/2  HILSS 

16.0 

20.7 

12.7 

27.2 

21.4 

817 

TOTM.  OBS  I 

1  380 

52 

982 

819 

1517 

1095  0 

4845 

MONTH:  JUN 

HOURS:  ALL 

T8TMB 

6.6 

1.1 

15.4 

13.2 

28.6 

35.2 

91 

LIQUID 

PRECIP 

4.7 

10.2 

7.4 

42.9 

34.7 

850 

FRBSEINQ 

PRECIP 

PRDZBR 

PRECIP 

FOO 

17.9 

20.0 

13.8 

23.1 

25.2 

940 

roo  WITH  V13 
CE  1/2  MILES 

16.6 

21.0 

13.8 

22.8 

25. B 

880 

TOTAL  OBS 

1  482 

80 

969 

609 

1381 

1625 

0 

5146 

A  -  5  -  3 
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OPERATING  LOCATION  “A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  liC  VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


ETATIOR  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  >  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


PBBKHBnA  1 

CALM 

VARIABLE 

340  -  069 

070  -  159 

160  -  249 

250  -  339 

NO  OF  OBS 

TSTMS 

6.6 

1.3 

17.1 

10.5 

21.1 

43.4 

76 

LIQUID 

PRSCIP 

2.6 

.6 

7.8 

8.2 

48.8 

32.0 

537 

FREEZING 

PRBCIP 

FROZEN 

PRECIP 

FOG 

24.7 

25.1 

7.7 

18.7 

23.9 

729 

FOG  wirra  VIS 

GB  1/2  MILES 

23.2 

25,9 

8.0 

19.1 

23.9 

703 

TOTAL  OBS  1 

1  S16 

48 

1042 

790 

1048 

1300 

0 

4744 

MONTH:  AUG 

HOURS:  ALL 

Tsms 

9.3 

14.0 

9.3 

23.3 

44.2 

43 

LIQUID 

PRBCZP 

4.9 

.2 

12.0 

4.8 

43.7 

34.4 

526 

FREEZING 

PRBCIP 

1 

FROZEN 

PRECIP 

FOG 

26.3 

16.0 

14.5 

18.2 

25.0 

917 

FOG  WITH  VIS 
GB  1/2  MILES 

24.4 

16.7 

13.4 

29.4 

26.2 

837 

Tcnu.  OBS 

1  548 

65 

833 

620 

1018 

1195 

0 

4279 

A  -  5  -  4 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PEPCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  Afi  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST  TO  l/TC: 

-  1 

MONTH:  SEP 

HOURS:  ALL 

FHEnOMENA  { 

1  CALM 

VARIABLE 

340  -  069 

070  -  159 

160  -  249 

250  -  339 

NO  OF  OBS 

TSIHS 

4.7 

9.3 

11.6 

39.5 

34.9 

43 

LIQUID 

PRBCIP 

4.1. 

.2 

12.9 

5.2 

47.1 

30.6 

831 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRBCIP 

FOG 

28.1 

15.1 

16.5 

19.7 

20.5 

1312 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  MILES 

24.0 

16.5 

16.0 

22.1 

21.4 

1122 

TCTTAL  OBS  I 

1  710 

15 

649 

719 

1633 

1372 

0 

5098 

MONTH:  OCT 

HOURS:  ALL 

TSIKS 

16.7 

16.7 

50.0 

16.7 

6 

LIQUID 

PRECIP 

2.6 

.2 

1.9 

10,2 

62.2 

22.9 

1260 

FREEZING 

PREC^r 

FROZEN 

PRECIP 

66.7 

33.3 

3 

FOG 

19.1 

.0 

12.5 

J3.8 

23.5 

11.0 

2160 

FOG  WITH  VIS 

OB  1/2  MILES 

16.2 

.1 

12.9 

35.2 

25.4 

10.3 

1763 

TOTAL  OBS  1 

1  542 

14 

616 

1271 

2223 

1102 

0 

5768 

A  -  5  -  5 
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OPERATIIIG  lOCATlOM  'A* 
USAFBIAC,  ASBEVILLK  NC 


PERCENTAGE  FRBQOEHCir  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST  TO  UTC5 

-  1 

MONTH:  NOV 

HOURS:  ALL 

PBENCHENA  | 

CALM 

VARIABLE 

340  -  069 

070  -  159 

160  -  249 

250  -  339 

NO  OF  OBS 

TSIMS 

50.0 

50.0 

2 

LIQUID 

PRBCIP 

4.0 

,1 

1.7 

6.9 

59.4 

28.0 

1226 

FREBZIRG 

PRECIP 

23.1 

30.8 

3.8 

26.9 

15.4 

26 

FROZEN 

PRBCIP 

16.7 

27.9 

9.4 

30.5 

15.5 

233 

FOG 

22.9 

10.8 

22.9 

28.1 

15.3 

2231 

FOG  WITH  VIS 
6B  1/2  MILES 

16.1 

13.2 

23.6 

29.1 

18.0 

1666 

TOTEAL  OBS  1 

1  745 

6 

578 

995 

2004 

1222 

0 

5550 

MONTH:  DEC 

HOURS:  ALL 

Tsms 

100,0 

1 

LIQUID 

PRBCIP 

3.7 

.2 

2.2 

6-7 

64.2 

23.0 

1548 

FREEZING 

PRBCIP 

19.7 

7.6 

18.2 

43.9 

10.6 

66 

FROZEN 

PRECIP 

3.8 

.5 

13.6 

17.9 

26.1 

38.1 

425 

FOG 

15.6 

.1 

10.4 

21.8 

38.2 

13.9 

2327 

FOG  WITH  VIS 

GB  1/2  MILES 

11.0 

.1 

12.6 

22.7 

36.9 

16.6 

1716 

TOTAL  OBS 

1  572 

9 

532 

965 

2634 

1334 

0 

6046 

A  -  5  -  6 
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OFERATIRG  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  AmOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  VERSUS  WIND  OIRBCTZON  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SranOH  HUHBEI 

t:  106100 

STATION  NAME:  BITBURG 

LST  TO  UTC:  -  1 

AB  DL 

PERIOD  OF  RECORD: 

MONTHS:  ALL 

APR  81 

-  MAR  91 

PHEROMEIU  1 

CALM 

VARIABLE 

340  -  069 

070  -  159 

160  -  249 

250  -  339 

NO  OF  OBS 

TSTKS 

S.6 

.6 

14.2 

14.2 

27.8 

37.8 

360 

LIQUID 

PRECIP 

3.0 

.2 

7.2 

6.6 

55.0 

27.9 

12355 

FREEZING 

PRECIP 

22.1 

.4 

10.3 

16.2 

41.9 

9.1 

253 

FROZEN 

PRECIP 

6.6 

.1 

23.7 

13.2 

25.2 

31.2 

2714 

FOG 

20.0 

.0 

15.8 

21.8 

26.6 

15.8 

17207 

FOG  WITH  VIS 
6B  1/2  MILES 

17.0 

.1 

17.8 

21.8 

26.2 

17.1 

14169 

TOUL  OBS  1 

6356 

405 

10383 

10900 

20606 

14794 

0 

63446 

A  -  5  -  7 
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PART  B 


PRECIPITAIIOH,  SNOWFALL.  SHOW  DEPTH  SIRMARIBS 
ALL  TABLES  IN  PABT  B  ARB  CREATED  FRGM  SUMMARY  OF  DAY  (SOO)  DATA. 

PBRCBirr  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  PRECIPITATION, 

SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH.  DATA  IS  SUHIARIZED  FOR  ALL  YEARS 

combined.  SUTMARIES  include  the  PERCENT  OF  DAYS  WITH  MEASURABLE  AMOUNTS. 

PERCENT  OF  DAYS  WITH  NO  AMOUNTS,  PERCENT  OF  DAYS  WITH  TRACES,  AND  PERCENT 
OF  DAYS  WITH  SPECIFIED  AMOUNTS.  SUMMARIES  ALSO  PROVIDE  AN  OBSERVATIC») 

COUNT.  A  VALUE  OF  ’.0*  INDICATES  ONE  OR  MORE  OCCURRENCES  THAT,  IN  AGGREGATE, 

AMOUNT  TO  LESS  THAN  .OS  PERCENT. 

MONTHLY  TOTALS. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  AND  SNOWFALL  RESPECTIVELY. 

THEY  ARB  SUMMARIZED  BY  MONTH  FOR  ALL  YEARS.  THE  TABLES  ALSO  GIVE  THE  GREATEST 
AMOUNTS,  LEAST  AMOUNTS,  MEAN,  MEDIAN,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  AVAILABLE 
OBSERVATIONS.  AN  ASTERISK  (•)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR  WHICH  LESS 
THAN  90%  OP  THE  DATA  ARB  AVAILABLE.  AH  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR(S)  WITH  ONE 
ON  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS.  INCOMPLETE  MONTHS/YEARS  ARE  NOT  INCLUDED 
IN  STATISTICAL  COMPUTATIONS.  NOTE:  LEAST  AMOUNTS  ARE  DERIVED  FROM  COMPLETE 
MONTHS/YBARS  ONLY.  ’.OO*  MEANS  NO  PRECIPITATION  FOR  THE  MONTH,  *.0"  MEANS  NO 
SNOWFALL  FOR  THE  MONTH. 

DAILY  EXTREMES. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  MAXIMUM  DAILY  REPORTED  AMOUNTS  (BY  INDIVIDUAL  YEAR- 
MONTH)  FOR  PRECIPITATION,  SHCWFALL,  AND  SNCW  DEPTH,  RESPECTIVELY.  THEY  SHOW 
THE  GREATEST  AMOUNTS  FOB  EACH  MONTH  AND  THE  TOTAL  NUMBER  OF  AVAILABLE  OBS¬ 
ERVATIONS  FOR  EACH  MONTH  AND  YEAR.  AN  ASTERISK  (•)  INDICATES  A  MONTH  FOR  WHICH 
LESS  THAR  90%  OF  DATA  ARB  AVAILABLE.  AH  ASTERISK  ALSO  DENCTES  A  YEAR(S)  WITH  ONE 
OR  MORE  HISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS.  ".00"  MEANS  HO  PRECIPITATION  FOR  THE  MONTH, 
*.0*  MEANS  NO  SNOWFALL  FOR  THE  MONTH,  AND  'O’  MEANS  NO  CNOW  DEPTH  FOR  THE  MONTH. 

SHOWFALL/SNOW  DEPTH— FIRST  AND  LAST  DAYS  OF  OCCURRENCE  BY  SNOW  YEAR. 

THIS  SUMMARY  GIVES  THE  FIRST  AND  LAST  OCCURRENCES  OF  SNOWFALL  AND  SNOW 
DEPTH  FOR  THE  SNOW-YEAR  DURING  THE  PERIOD  RECORD.  FOR  THIS  SUMMARY,  THE 
SNOW-YEAR  IS  CONSIDERED  TO  RUN  FROM  1  AUGUST  TO  31  JULY.  TABLES  SUMMARIZE 
THE  DATA  BY  SNCW-YEAR,  BY  MONTH,  AND  BY  DAY.  THE  FIRST  (OR  LAST)  ENTRY  IN 
COLUMN  69  OF  AWS  FORMS  10/lOA  (OR  EQUIVALENT)  AS  EITHER  A  TRACE  OR  A  MEASURABLE 
AMOUNT  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST)  SNOWFALL  FOR  THE  THE  YEAR.  THE  FIRST  (OR  LAST) 
ENTRY  IN  COLUMN  69  OTHER  THAN  ’.0’  OR  'TRACE'  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST) 

MEASURABLE  SNOWFALL.  FINALLY,  THE  1200  GMT  ENTRY  COLUMN  70  OF  AWS  FORM  lO/lOA 
(OR  EQUIVALENT)  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST)  OCCURRENCE  OF  SHOW  DEPTH.  THE  LAST 
SNOW  DEPTH  IS  CONSIDERED  THE  LAST  SNOW  MELT.  THIS  SUMMARY  IS  NOT  PROVIDED 
WHEN  NO  SNOWFALL  OCCURS  DURING  THE  GIVEN  P(m. 
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BOTE  1.  IF  THE  MINIHUM  MKUNT  RECORDED  IN  THE  MONTHLY  TOTALS  OR  DAILY 
EXTREMES  IS  A  TRACE,  THE  WORD  'TRACE*  WILL  APPEAR  IN  THE  APPROPRIATE 
COLUMN. 

ROTE  2.  TABLES  INCLUDE  STATISTICAL  DATA  ONLY  WREN  FIVE  (5)  OR  MORE 
SETS  OF  COMPLETE  MONTHS  ARB  AVAILABLE. 

NOTE  3.  THE  OBSERVATION  COUNTS  OR  THE  STATION  HISTORY  MIGHT  PROVIDE  CLUES 
AS  TO  WHY  CERTAIN  DATA  ARE  MISSING.  FOR  EXAMPLE,  ONLY  A  FEW  MISSING  OBS¬ 
ERVATIONS  MIGHT  IMPLY  MISSING  DATA  BECAUSE  OF  EQUIPMENT  MALFUNCTION,  BUT 
MORE  THAN  SEVERAL  HISSING  OBSERVATIONS  USUALLY  MEANS  THE  STATION  IS  (OR  BAS 
BEEN)  CLOSED. 

NOTE  4.  IN  DAILY  AND  MONTHLY  AMOUNTS  SUmARlES,  THE  LAST  ENTRY  ON  THE  PAGE 
GIVES  THE  GREATEST  AMOUNT  FCm  THE  PERIOD  OF  RECORD. 

NOTE  5.  BEFORE  JANUARY  19S6,  SNOWFALL  OCCURRENCES  IN  THE  SUFMARY  OF  DAY 
INCLUDED  BAIL. 


MOTE  6.  SNOW  DEPTH  REPORTING  TIMES  FOR  USAF,  NAVY  AND  CIVI  STATIONS  ARE  AS  FOLLOWS; 

AIR  FORCE  NAVY  AND  NATIONAL  WEATHER  SERVICE 

THROUGH  1945:  0600  LST  THROUGH  JUN  1952:  0030  GMT 

JAN  1946  TO  MAY  1957:  1230  LST  JOB  1952  TO  MAY  1957:  1230  Ghtt 

JUN  1957  TO  PRESENT:  1200  GMT  JUN  1957  TO  PRESENT:  1200  GMT 


BOTH  7.  24-HOUR  PRECIPITATION  (INCLUDING  SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH)  VALUES  DERIVED 
FROM  PART  TIME  PERIODS  MAY  NOT  REFLECT  TRUE  24-HOUR  AMOUNTS.  RECORDED  AMOUNTS 
FOLLOWING  WEEKENDS  AHO/OR  HOLIDAYS  FREQUENTLY  REPRESENT  AMOUNTS  MEASURED  FOR  PERIODS 
GREATER  THAN  24  HOURS.  IN  ADDITION,  24-HOUR  AMOUNTS  MAY  NOT  REPRESENT  THE  STANDARD 
CLIMATOLOGICAL  24-BOUR  "MIDNIGHT  TO  MIDNIGHT*  AMOUNT.  DATA  FROM  PART  TIME  PERIODS 
MAY  NOT  ACCURATELY  REFLECT  HIGRTTIME  PRECIPITATION  EVENTS. 


CONVERSIONS: 

-  1  INCH  ■*  25.39998  MILLIMETERS 

-  1  MILLIMETER  =  .03937  INCHES 
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OPERKTIHG  LOCATIOn  'A'  PERCEHTAGK  FRBQUEBCY  OF  OCCURRENCE  OF  PRECIPITATION  IN  INCHES 

USAFEXAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

STATIOR  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  5204-5808,5812-9103 


LST  TO 

OTC:  -01 

MONTH:  ALL 

HOURS 

:  ALL 

AHCXimS 
( INCHES) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

ROIIB 

22.5 

32.6 

35.8 

40.4 

38.3 

41.0 

46.3 

45.5 

47.7 

44.9 

32.2 

24.7 

37.6 

TRACE 

21.0 

19.2 

17.8 

17.0 

17.3 

15.9 

15.8 

13.6 

13.2 

15.1 

15.7 

22.5 

17.0 

.01 

6.4 

4.7 

5.9 

5.4 

4.8 

4.1 

3.2 

4.5 

4.7 

5.0 

5.5 

5.2 

5.0 

.02-.05 

15.7 

12.6 

12.3 

11.6 

10.1 

9,7 

7.9 

9.5 

8.4 

9.9 

13.6 

15.6 

11.4 

.06-. 10 

11.2 

8.7 

8.1 

7.5 

8.2 

6.9 

6.2 

6.8 

6.3 

7.1 

9.5 

9.2 

8.0 

.11-. 25 

15.3 

12.4 

11.7 

10.8 

10.8 

11.5 

9.8 

10.0 

11.0 

8.9 

13.2 

12.3 

11.5 

.26-. 50 

5.8 

7. a 

6.5 

5.9 

7.7 

6.2 

6.6 

6.0 

5.5 

6.2 

7.0 

7.6 

6.6 

.51-1.00 

2.1 

1.8 

1.7 

1.3 

2.4 

4.0 

3.4 

3.1 

2.6 

2.1 

2.7 

2.2 

2.5 

1.01-2.50 

.2 

.2 

.1 

.4 

.7 

.7 

.9 

.7 

.7 

.4 

.7 

.5 

2.51-5.00 

.1 

.0 

5.01-10.00 

10.01-20.00 

OVER  20.00 

DMS  WITH 

MBAS  AMTS 

56.5 

48.2 

46.4 

42.6 

44.4 

43.1 

37.9 

40.8 

39.1 

40.0 

52.1 

52.8 

45.3 

TOTAL  NO.  OF 
OBSERVATIONS 

1209 

1101 

1209 

1140 

1183 

1170 

1202 

1195 

1130 

1170 

1137 

1209 

14055 
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OPBRATIHG  LOCATIOR  TOTAL  HOWTHLY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  SUftlARY  OP  DAY  DATA 


STATION  mMBBR:  106100  STATICW  NAME:  BITBUR6  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  5204-5808, 5812>9X03 


LST 

TO  UTC: 

-01 

MONTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

YEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

52 

.69 

1.31 

2.55 

1.31 

3.66 

3.17 

1.85 

2.30 

3.09 

20.01* 

53 

.66 

1.11 

.09 

2.17 

1.00 

3.60 

5.31 

1.50 

1.43 

.90 

.55 

1.77 

20.29 

54 

1.44 

.97 

1.60 

-93 

1.26 

1.75 

2.99 

3.21 

3.31 

2.07 

1.71 

2.56 

23.80 

55 

2.32 

3.05 

1.30 

.31 

2.38 

3.83 

2.90 

1.05 

.66 

.71 

.69 

2.89 

22.09 

56 

3.06 

1.09 

2.15 

2.23 

2.61 

2.79 

2.58 

2.74 

1.95 

2.10 

1.36 

2.07 

26.73 

57 

1.08 

5.15 

3.22 

.53 

1.12 

2.94 

3.41 

1.26 

2.27 

.80 

.73 

.81 

23.32 

58 

2.90 

3.82 

.59 

1.70 

5.72 

1.54 

1.43 

4.34 

1.75 

23.79* 

59 

2.89 

.06 

1.37 

2.54 

1.57 

1.68 

1.41 

2.51 

-05 

1.36 

1.92 

3.51 

20.87 

60 

2.37 

1.92 

1.44 

.54 

1.38 

2.41 

2.90 

3.08 

2.38 

2.16 

2.24 

2.58 

25.40 

61 

2.92 

1.58 

.42 

2.03 

1.50 

4.77 

3.04 

1.97 

2.20 

3.69 

3.22 

3.74 

31.08 

62 

3.20 

2.84 

2.78 

2.26 

1.94 

.07 

1.77 

1.39 

2,42 

.63 

1.72 

2.47 

23.49 

63 

1.19 

.95 

2.62 

1.04 

2.09 

2.52 

1.28 

3.33 

1.42 

1.92 

6.50 

.27 

25.13 

64 

1.23 

1.10 

1.56 

1.81 

1.32 

1.94 

1.90 

2.07 

2.43 

3.18 

4.19 

3.24 

25.97 

65 

5.33 

.98 

2.53 

3.10 

4.36 

3.74 

4.73 

2.37 

3.83 

.82 

5.21 

7.39 

44.39 

66 

2.47 

3.35 

2.05 

* 

TRACK* 

4.58 

5.26 

2.37 

.86 

4.25 

3.68 

5.23 

34.10* 

67 

.92 

2.16 

2.38 

1.19 

2.76 

2.15 

2.66 

2.80 

3.94 

4.34 

2.86 

3.21 

31.37 

68 

2.97 

2.54 

1.53 

1.05 

2.31 

2.60 

4.40* 

4.14* 

3.95* 

1.79* 

.53 

2.17 

29.98* 

69 

1.41 

2.39 

2.12 

2.81 

1.92 

2. SB 

1.01 

3.94* 

.33 

.05 

3.60 

1.26 

23.42* 

70 

2.61 

5.38 

3.57 

2.23 

3.29 

2.25 

2.91 

2.42 

2.41 

1.98 

2.41 

2.06 

33.52 

71 

2.98 

1.39 

1.18 

1.75 

3.34 

3.67 

1.43 

1.86 

.98 

1.25 

3.33 

.65 

23.81 

72 

1.35 

1.15 

1.79 

2.28 

3.47 

1.66 

4.08 

3.28 

1.74 

.53 

3.33 

.57 

25.23 

73 

1.52 

2.59 

.39 

1.84 

2.94 

.94 

1.77 

1-50 

1.63 

1.81 

2.07 

1.58 

20.58 

74 

1.11 

.91 

1.57 

.78 

1.47 

2-47 

1.50 

1.00 

1.65 

2.74 

2.49 

1.60 

19.29 

75 

1.38 

.39 

2.95 

2.14 

1.16 

1.96 

1.68 

2.90 

4.26 

.30 

3.64 

.62 

23.38 

76 

2.02 

.80 

1.09 

.44 

1.11 

.56 

2.08 

.22 

1.69 

2.59 

3.83 

1.71 

18.14 

77 

3.28 

5.08 

1.79 

2.05 

1.80 

3.38 

3.20 

6.56 

.82 

1.68 

2.49 

2.04 

34.17 

78 

1.58 

1,50 

3.52 

.65 

3.38 

2-39 

2.22 

1.12 

1.70 

.40 

.62 

4.55 

23. B3 

79 

1.69 

1.44 

4.20 

2.88 

4.01 

2.47 

2.10 

3.02 

2.58 

1.95 

3.25 

5.84 

35.43 

80 

1.92 

2.36 

2.60 

1.44 

3.38 

3.81 

5.73 

3.75 

1.69 

2.66 

1,89 

1.94 

33.17 

81 

2.55 

1.13 

3.62 

2.55 

1.34 

4.68 

4.01 

2.44 

3.21 

3.60 

2.07 

4.19 

35.39 

82 

2.85 

.59 

1.86 

1.25 

1.83 

2.50 

1.04 

1.70 

1.41 

3.52 

2.32 

3.14 

24.01 

83 

2.39 

2.10 

2.15 

3.18 

5.26 

1.47 

.41 

.40 

1.38 

1-11 

1.92 

2.05 

23.82 

84 

3.85 

3.17 

1.49 

1.26 

4.50 

2.15 

2.06 

1.32 

5.67 

3.09 

2.47 

1.17 

32.20 

85 

2.81 

.93 

2.46 

2.28 

1.03 

4.26 

1.93 

2.04 

1.32 

.55 

2.49 

1.61 

23.71 
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OPBIUTIIIG  lOCKnOH  'A' 
USAFBTAC,  ASHEVIU,K  HC 


TOTAL  MONTBLY  PRECIPIXATIOU  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


smioil  NUIQBR:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  5204-5608,5812-9103 


LST 

TO  UTC: 

-01 

MONTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

TEAR 

JAR 

FEB 

HAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

66 

3.20 

.14 

3.61 

2.56 

1-57 

2.01 

1.62 

1.18 

2.33 

3.12 

2.01 

3.36 

26.71 

87 

1.67 

2.80 

2.25 

1.62 

1.68 

3.56 

3.61 

2.20 

3.41 

4.75 

3.60 

.75 

31.90 

88 

4.61 

4.32 

4.40 

1.13 

3.12 

1.21 

2.34 

1.26 

2.39 

3.62 

1.60 

3.09 

33.09 

89 

.74 

1.62 

2.01 

3.70 

1.60 

2.46 

2.53 

2.18 

1.59 

2.60 

2.07 

4.71 

27.81 

90 

2.60 

3.71 

1.23 

1.55 

1.18 

3.45 

1.89 

3.85 

3.28 

2.72 

2.91 

3.02 

31.39 

91 

3.56 

1.02 

1.83 

6.41* 

IXAST 

.66 

.06 

.09 

.31 

1.00 

.07 

.41 

.22 

.05 

.05 

.53 

.27 

18.14 

GREATEST 

5.33 

5.38 

4.40 

3.70 

5.72 

4,77 

5.73 

6.56 

5.67 

4.75 

6.50 

7.39 

44,39 

1 

NEAR 

2.32 

2.04 

2.08 

1.75 

2.34 

2.60 

2.53 

2.32 

2.16 

2.09 

2.52 

2.57 

27.19 

MEDIAR 

2.39 

1.58 

2.01 

1.78 

1.88 

2.47 

2.16 

2.20 

1.95 

1.98 

2.40 

2.17 

25.32 

SD 

1.054 

1.395 

1.026 

.845 

1.242 

1.112 

1.269 

1.218 

1.168 

1.261 

1.260 

1.543 

5.810 

TOTAL  OBS 

1209 

1101 

1209 

1140 

1183 

1170 

1202 

1195 

1130 

1170 

1137 

1209 

14055 

THE  GREATEST  VALUE  OF  7.39  OCCURRED  OH  12/65 


NOTE:  *THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  HONTB  WITH  LESS  THAN  90A  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


B  -  2  -  2B 


USAFETAC/DS— 92/270  -  Page  36 


OPKRATIIIG  LOCATIOn  'A'  EXTREME  DAILY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 

USAFKTAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  SUtMARY  OP  DAY  DATA 


STATIOH  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  5204-5808,5812-9103 


LST 

TO  UTC: 

-01 

MONTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

TEAR 

JMI 

FBB 

H^R 

APR 

HAY 

Jim 

JOL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

52 

.24 

.34 

.72 

.44 

1.17 

.54 

.35 

.73 

.93 

1.17* 

53 

.25 

.32 

.08 

.50 

.36 

1.02 

3.29 

.76 

.67 

.43 

.20 

.85 

3.29 

54 

.20 

.26 

.39 

.57 

.41 

.49 

.84 

.63 

.67 

.44 

.35 

.58 

.84 

55 

.58 

.66 

.56 

.10 

.49 

.93 

1.36 

.44 

.19 

.27 

.22 

.80 

1.36 

56 

.36 

.36 

.94 

.51 

.77 

.49 

.92 

.37 

.70 

.40 

.47 

.44 

.94 

57 

.25 

1-07 

1.02 

.39 

.32 

1.55 

1.10 

.24 

.33 

.44 

.24 

.28 

1.55 

58 

.50 

.58 

.27 

.88 

1.13 

.32 

.75 

1.36 

.30 

1.36* 

59 

.63 

.03 

.35 

.58 

.49 

.45 

.64 

.75 

.04 

.32 

.59 

-78 

.78 

60 

.38 

.57 

.40 

.10 

.43 

1.02 

.97 

.38 

1.27 

.38 

.48 

.87 

1.27 

61 

,41 

.26 

.17 

.27 

.35 

1.96 

.79 

.56 

.67 

1.36 

.55 

.69 

1.96 

62 

.74 

.76 

.94 

.52 

.28 

.05 

.38 

.51 

.49 

.29 

.44 

.49 

.94 

63 

.45 

.21 

.74 

.18 

.71 

.52 

.88 

.76 

.40 

.56 

2.10 

.16 

2.10 

64 

.36 

.28 

.60 

.45 

.31 

.43 

1.15 

.44 

.88 

1.05 

1.37 

1.07 

1.37 

65 

.96 

.19 

.63 

.42 

1.12 

.78 

1.59 

.60 

.77 

.42 

.85 

1.02 

1.59 

66 

.50 

.62 

.33 

* 

TRACK* 

1.36 

.80 

.52 

.25 

1.34 

.92 

1.04 

1.36* 

67 

.14 

.54 

.42 

.30 

.87 

.86 

.69 

.63 

1.55 

.92 

.78 

1.23 

1.55 

68 

.47 

.43 

.43 

.22 

.48 

.73 

1.71* 

1.81* 

.98* 

.34* 

.14 

.38 

1.81* 

69 

.20 

.61 

.56 

.80 

.39 

.65 

.46 

1.03* 

.19 

.03 

.53 

.44 

1.03* 

70 

.52 

.63 

.86 

.42 

1.01 

.72 

.64 

.52 

.98 

.70 

.54 

.35 

1.01 

71 

.65 

.29 

.30 

.58 

1.17 

1.28 

.66 

.54 

.35 

.55 

.98 

.19 

1.28 

72 

.24 

.59 

.47 

.33 

.71 

,54 

1.09 

1.08 

1.18 

-11 

1.48 

.27 

1.48 

73 

.35 

.43 

.29 

.41 

.40 

.23 

.39 

.83 

.74 

.80 

.58 

.37 

.83 

74 

.14 

.29 

.27 

.34 

.69 

,79 

.46 

.36 

.41 

.66 

.28 

-30 

,79 

75 

.25 

.27 

.76 

.44 

.40 

.63 

.43 

1.11 

1.37 

.09 

.93 

.46 

1.37 

76 

.39 

.25 

.36 

.14 

.30 

.52 

.66 

.12 

.44 

.58 

1.75 

.28 

1.75 

77 

.60 

1.18 

.41 

.49 

.48 

.74 

.86 

1.75 

.20 

.51 

.39 

.38 

1.75 

78 

.32 

.36 

.83 

.24 

.68 

1.00 

.43 

.32 

.48 

.18 

.26 

1.18 

1.18 

79 

.47 

.31 

.80 

-78 

-90 

.74 

1.10 

.93 

1.56 

.44 

.66 

1.51 

1.56 

80 

-70 

.53 

.42 

.57 

1.63 

.51 

.88 

1.09 

.33 

.87 

.68 

.35 

1.63 

81 

.36 

.49 

.51 

1.57 

.30 

1.19 

1.53 

1.00 

1.10 

.58 

.86 

.63 

1.57 

82 

.60 

.19 

.43 

-65 

.69 

.85 

.51 

.49 

.42 

.56 

.37 

.81 

.85 

P3 

.57 

.38 

.38 

.40 

1.00 

.47 

.15 

.28 

.36 

.24 

.68 

.36 

1.00 

84 

.43 

.64 

.37 

.47 

.76 

.64 

.80 

.59 

1.18 

.73 

.62 

.38 

1.18 

85 

.58 

.29 

.40 

.45 

.24 

.64 

.65 

.37 

.69 

.27 

.37 

.29 

.69 
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OPERATING  LOCATION  *A' 
USAFBIAC,  ASHEVILLE  NC 


EXTREME  DAILY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  5204<5808, 5812-9101 

LST  TO  UTC:  -01  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

86 

.68 

.05 

1.05 

.50 

.53 

.66 

.51 

.43 

.62 

1.23 

.58 

.84 

1.23 

87 

.94 

.48 

.38 

.38 

.49 

.70 

.60 

.54 

.90 

1.03 

.95 

.28 

1.03 

88  1 

.59 

.63 

.56 

.55 

.71 

.45 

.40 

.40 

.60 

1.24 

.74 

1.34 

1.34 

89 

.23 

.41 

.57 

.64 

.60 

.77 

1.39 

.52 

.59 

.45 

.91 

.73 

1.39 

90 

.83 

.89 

-76 

.42 

.47 

.71 

.68 

1.37 

1.14 

1.14 

.65 

.57 

1.37 

91 

.75 

.24 

.89 

,89* 

GREKTEST 

.96 

1.18 

1.05 

1,57 

1.63 

1.96 

3.29 

1.81 

1.56 

1.36 

2.10 

1.51 

3.29 

TOUU,  OBS 

1209 

1101 

1209 

1140 

1183 

1170 

1202 

1195 

1130 

1170 

1137 

1209 

14055 

THE  GREATEST  VALUE  OF  3.29  OCCURRED  ON  07/03/53 

NOTE:  •THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPBRATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SNOVFALL  IN  INCHES 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRON  SlMfARY  OF  DAY  DATA 

STATION  NUHBSR:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  5204>9103 


LST  TO 

UTC:  -01 

MONTH:  ALL 

HOURS; 

;  ALL 

ANOUNTS 

(INCHES) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

Jim 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

NONE 

53.7 

59.3 

74.8 

84.3 

98.2 

100.0 

100.0 

99.9 

99.9 

98.0 

79.5 

65.4 

84.5 

OMCB 

22.5 

18.6 

13.6 

10.1 

1.3 

.1 

.1 

1.7 

12.8 

18.8 

8.3 

0.1-0. 4 

10.6 

9.1 

5.9 

3.7 

.3 

.2 

3.5 

6.8 

3.3 

0.5-1. 4 

8.0 

8.4 

3.5 

1.0 

.3 

2.7 

6.4 

2.6 

1.5-2. 4 

2.8 

2.3 

1.3 

.5 

.8 

1.1 

.7 

2. 5-3. 4 

.9 

1.2 

.2 

.2 

.2 

.7 

.3 

3. 5-4. 4 

.3 

.8 

.5 

,1 

.4 

.3 

.2 

4. 5-6. 4 

.4 

.3 

.2 

.1 

.2 

.4 

.1 

6.5-10.4 

.1 

.2 

.0 

10.5-15.4 

.1 

.0 

15.5-25.4 

25.5-50.4 

OVER  50.4 

DATS  WITH 

MBAS  ANTS 

23.8 

22.1 

11.7 

5.6 

.5 

.2 

7.7 

15.8 

7.3 

TOTAL  NO.  OP 

OBSERVATIONS 

1209 

1101 

1209 

1140 

1183 

1170 

1202 

1195 

1160 

1201 

1168 

1209 

14147 

B  -  3  -  1 


USAFETAC/DS— 92/270  -  Page  39 


OPKRJVrmG  LOCATIOH  TOTAL  MONTHLY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 

USAFVTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


ffTATlON  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  OL 

LST  TO  UTC:  -01 


PERIOD  OF  RECORD:  5204-9103 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

52 

llACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.7 

8.6 

9.3* 

53 

2.5 

10.3 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

13.2 

54 

5.3 

3.7 

2.3 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

11.3 

55 

5.9 

14.6 

9.3 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

1.1 

30.9 

56 

4.3 

7.2 

.4 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

2.0 

15.5 

57 

2.7 

4.9 

.0 

TRACK 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.4 

1.2 

10.1 

58 

7.2 

6.4 

4.S 

2.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

3.0 

23.2 

59 

19.4 

TRACE 

TRACE 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

TRACE 

1.7 

21.3 

60 

8.6 

5.6 

TRACE 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

12.0 

26.6 

61 

6.6 

3.6 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.1 

TRACE 

15.8 

62 

.5 

9.3 

8.5 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

11.3 

6.7 

36.6 

63 

5.9 

8.6 

2.4 

.1 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

17.9 

64 

6.5 

2.5 

1.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

14.9 

25.6 

65 

8.1 

7.5 

1.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.3 

6.0 

30.4 

66 

2.0 

TRACE 

7.0 

« 

.0* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.8 

2.6 

21.4* 

67 

4.5 

.9 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

10.3 

16,9 

66 

17.2 

7.1 

2.5 

.5 

TRACE 

.0 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

1.1 

11.7 

40.1* 

69 

1.4 

20.7 

l.l 

4.6 

TRACE 

.0 

.0 

.0* 

.0 

.0 

4.5 

7.0 

39.5* 

70 

10.6 

15.7 

17.3 

2.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.2 

7.8 

54.2 

71 

2.1 

2.0 

7.7 

,0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.2 

.3 

16.3 

72 

9.9 

.8 

.6 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

5.1 

.0 

16.4 

73 

2.8 

19.4 

.5 

2.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

5.2 

7.7 

38.5 

74 

TRACE 

2.0 

6.0 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

TRACE 

.3 

1.6 

9.9 

75 

.5 

.5 

16.8 

9.5 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

TRACE 

.1 

27.8 

76 

2.3 

3.5 

.2 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

7.6 

13.6 

77 

13.0 

.2 

TRACK 

1.3 

,0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.9 

15.7 

78 

4.2 

7.4 

2.9 

,3 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.9 

16.7 

79 

14.2 

1.1 

.6 

3.6 

1.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.8 

7.6 

30.8 

80 

5.2 

.3 

TRACE 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.5 

9.5 

16.9 

81 

13.7 

4.7 

3.7 

19.1 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

TRACE 

4.7 

17.9 

63.8 

82 

6.2 

.7 

1.3 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

3.7 

12.7 

S3 

8.1 

9.3 

4.7 

2.1 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

.6 

24.8 

84 

18.6 

11.0 

3.9 

3.2 

TRACE 

.0 

,0 

.0 

TRACE 

.0 

TRACE 

2.7 

39.4 

85 

17.9 

4.6 

8.4 

1.9 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

11.5 

1.0 

45.3 
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OPERATIRG  LOCATION  'A'  TOTAL  HONTHLY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 

USAFEHAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SUmARY  OF  DAY  DATA 

STATION  NUNBER:  106100  STATION  NAME:  BITSURO  Afi  DL  PERIOD  OF  RECORD:  5204-9103 


LST  TO  UTC 

:  -01 

MONTH: 

:  ALL 

HOURS: 

ALL 

YSKR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

ANNUAL 

86 

12.8 

1.3 

1.2 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

12.4 

28.4 

87 

3.8 

12.2 

5.0 

.2 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.7 

TRACE 

26.9 

88 

2.9 

18.9 

4.8 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.8 

TRACE 

30.8 

89 

.0 

.3 

TRACE 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.4 

90 

.2 

3.4 

1.8 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.5 

13.3 

20.2 

91 

.5 

14.3 

.0 

14.8* 

LEAST 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.4 

GREATEST 

19.4 

20.7 

17.3 

19.1 

1.9 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

.4 

11.5 

17.9 

63.8 

MEAN 

6,6 

6.3 

3.3 

1.6 

.1 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

2.2 

4.8 

24.2 

MEDIAN 

5.3 

4.7 

1.6 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

2.6 

21.3 

SD 

5.587 

5.880 

4.254 

3.448 

.337 

.000 

.000 

.000 

.000 

.080 

3.281 

5.005 

12.998 

TCTTAl.  OBS 

1209 

1101 

1209 

1140 

1183 

1170 

1202 

1195 

1160 

1201 

1168 

1209 

14147 

THE  GREATEST  VALUE  OF  20.7  OCCURRED  ON  02/69 

NOTE;  *raB  VALUE  IS  BASED  OH  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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(VSRATIII6  UX:AT10R  'A*  EXTREME  DAILY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC  FRCM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBUR6  AB  OL 

LST  TO  urc:  -01 


PERIOD  OF  RECORD:  5204-9103 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

52 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.4 

2.2 

2.2* 

53 

1.0 

3.6 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

3.6 

54 

1.9 

2.0 

1.3 

TRACB 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

,0 

TRACE 

TRACE 

2.0 

55 

2.5 

2.8 

5.6 

TRACB 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

.5 

5.6 

56 

1.1 

2.1 

-3 

-4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.6 

,7 

2.1 

57 

.8 

1.8 

.0 

TRACE 

.7 

.0 

,0 

.0 

.0 

,0 

.4 

.6 

1.8 

58 

3.4 

1.8 

2.5 

1.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

3.0 

3.4 

59 

3.0 

TRACE 

TRACE 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

TRACE 

1.7 

3.0 

60 

2.5 

2.0 

TRACE 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

8.0 

8.0 

61 

2.4 

1.2 

-3 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

5.0 

TRACE 

5.0 

62 

.5 

3.7 

3.8 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

4.4 

1.3 

4.4 

63 

1.5 

2.1 

2.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

2.2 

64 

3.0 

.8 

.7 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACB 

6.4 

6.4 

65 

2.1 

2.5 

.4 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0 

.0 

3.7 

2.8 

3.7 

66 

.3 

TRACE 

1.8 

* 

.0* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.7 

1.1 

3.7* 

67 

1.4 

.5 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

3.7 

3.7 

68 

4.1 

4.3 

2.0 

.4 

TRACB 

.0 

.0* 

-O* 

.0* 

.0* 

.5 

2.8 

4-3* 

69 

1.3 

8.2 

.6 

2.5 

TRACE 

.0 

.0 

.0* 

.0 

.0 

1.9 

1.7 

8.2* 

70 

4.5 

3.4 

5.1 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.2 

3.8 

5.1 

71 

1.3 

1.0 

2.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.4 

.3 

2.9 

72 

2.4 

.7 

.6 

TRACB 

.0 

.0 

.0 

-0 

.0 

TRACE 

3.0 

.0 

3.0 

73 

.7 

5.4 

.2 

1.3 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.3 

2.4 

3.7 

5.4 

74 

TRACE 

.8 

2.7 

.0 

TRACB 

-0 

.0 

TRACE 

.0 

TRACE 

.3 

.9 

2.7 

75 

.5 

.4 

6.2 

3.8 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

TRACE 

.1 

6.2 

76 

.9 

2.0 

.2 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.7 

2.7 

77 

5.7 

.2 

TRACB 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.9 

5.7 

78 

1.3 

2.8 

1.0 

,3 

TRACB 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.6 

2.8 

79 

4-7 

.6 

.4 

2.3 

1,2 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.8 

2.9 

4.7 

80 

1.3 

.2 

TRACB 

.3 

.0 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.8 

4.8 

4.8 

81 

2.2 

1.2 

3.7 

13.6 

,0 

.0 

.0 

-0 

.0 

TRACE 

4,4 

3.0 

13.6 

82 

2.6 

.7 

.6 

,5 

,0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

TRACE 

1.2 

2.6 

83 

4.8 

3.3 

3.7 

1.3 

TRACE 

-0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

.4 

4.8 

84 

4.3 

3.1 

2.2 

2.3 

TRACB 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

TRACE 

.9 

4.3 

85 

5.9 

2.6 

4.0 

1.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.7 

.7 

5.9 
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OPERATIHG  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ASHBVILLB  RC 

STATION  RIMBER:  106100 


EXTREME  DAILY  SNCK^ALL  AMOUNTS  IN  INGRES 
FR3M  SIM4ARY  OP  DAY  DATA 


STATION  NAME:  BITBUR6  AB  DL 
LST  TO  UTC:  -01 


PERIOD  OF  RECORD:  5204-9103 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

86 

2.6 

.4 

.3 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

8.4 

8.4 

87 

1.2 

4.8 

1.4 

.2 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.7 

TRACE 

4.8 

88 

2.0 

5.0 

1.7 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

00 

TRACE 

5.0 

89 

.0 

.3 

TRACE 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

TRACE 

1.1 

90 

.2 

1.9 

l.S 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

6.1 

6.1 

91 

.5 

3.6 

.0 

3.6* 

GREATEST 


5.9  8.2  6.2  13.6  1.2  .0  .0  TRACE  TRACE  .3  5.0  8.4 


13.6 


TOTAL  OBS  I  1209  1101  1209  1140  1183  1170  1202  1195  1160  1201  1168  1209  14147 

TflB  GREATEST  VALUE  OF  13.6  OCCURRED  ON  04/27/81 

ROTE:  *TRB  VALUE  IS  BASED  OR  A  MONTH  WITH  LESS  IRAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPERKTIHG  lOCKTlCM  'A'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SHOW  DEPTH  IN  INCHES 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC  PROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

STATION  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  5204-6312,6405-6610,6706-9103 

LST  TO  UTC:  -01  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


AMOUNTS 

(INCHES) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

RONE 

55.3 

57.0 

84.5 

97.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

91.2 

72.2 

88.8 

TRACE 

17.1 

16.3 

8.8 

1.5 

.1 

4.9 

14.9 

5.0 

1 

8.1 

9.4 

2.0 

.3 

1.4 

5.2 

2.1 

2 

5.0 

6.0 

2.0 

1.1 

3.9 

1.4 

3 

4.2 

5.1 

.6 

.6 

1.8 

-■  .0 

4-6 

8.7 

3.9 

1.9 

.2 

.7 

2.0 

1.4 

7-12 

1.2 

2.3 

.1 

.1 

.1 

.3 

13-24 

.5 

.0 

23-36 

37-48 

49-60 

61-120 

OVER  120 

DATS  WITH 

MEAS  ANTS 

27.6 

26.7 

6.7 

.6 

3.9 

12.9 

6.2 

TOTAL  NO.  OF 
OBSERVATIONS 

1085 

988 

1085 

1056 

1152 

1170 

1203 

1195 

1160 

1170 

1048 

1085 

13397 
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OPSKATIRG  I.CX:ATI0II  'A'  EXTRBffi  DAILY  SNOW  DEPTH  AMOUNTS  IN  INCHES 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SUMURY  OF  DAY  DATA 

STATIOH  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  5204-6312,6405-6610,6706-9 


LST  TO  UTC 

:  -01 

MONTO: 

ALL 

BOORS:  ALL 

YEAR 

1  JM 

FEB 

HAR 

APR 

MAY 

OUR 

JUL 

AUG 

SEP 

cx:t 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

52 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

2 

2* 

53 

1 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

7 

54 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

3 

55 

12 

10 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

TRACE 

12 

56 

2 

3 

TRACE 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

1 

3 

57 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

TRACE 

2 

58 

6 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

6 

59 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

60 

5 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

6 

61 

4 

1 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

TRACE 

4 

62 

TRACE 

4 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

1 

5 

63 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

64 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

* 

* 

0* 

65 

* 

* 

* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

* 

0* 

66 

* 

* 

* 

0* 

0* 

0 

0 

0 

0 

0 

0* 

67 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

* 

0* 

68 

7 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0* 

0* 

0* 

TRACE 

4 

7* 

69 

4 

11 

0 

TRACE 

0 

0 

0 

0* 

0 

0 

3 

3 

11* 

70 

6 

4 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

6 

9 

71 

5 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

5 

72 

4 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

4 

73 

TRACE 

6 

TRACE 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

6 

6 

74 

TRACE 

TRACE 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

75 

0 

0 

5 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

5 

76 

2 

3 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

77 

6 

TRACE 

0 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

TRACE 

6 

78 

1 

5 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

TRACE 

5 

79 

13 

3 

0 

TRACE 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

3 

13 

80 

3 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

5 

5 

81 

6 

1 

3 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

8 

82 

5 

TRACE 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

5 

83 

2 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

TRACE 

6 

84 

8 

4 

4 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

8 

85 

6 

2 

6 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

1 

7 
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OPBIWrniG  UXATIOH  'A' 
USAFETAC.  ASHBVIU^  HC 


EXXBEME  DAILY  SHOW  DEPTH  AMCVHTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  106100 


STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 
LST  TO  UTC:  -01 


PERIOD  OF  RECORD:  5204-6312,6405-6610,6706-9103 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TRACE  TRACE 
2  0 

6  0 

0  1 

TRACE  0 


13*  11*  9*  8*  TRACE*  0  0  0*  0*  0*  7*  6* 


TOrOU.  OBS  I  1085  988  1085  1056  1152  1170  1203  1195  1160  1170  1048  1085  13397 


TEE  GREKTEST  VALUE  OF  13  OCCURRED  ON  01/13/79 


NOTE:  •THE  VALUE  IS  BASED  OH  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPEnATING  LOCATION  'A'  FIRST  AND  LAST  DAYS  OF  OCCURRENCE  BY  SNOW-YEAR 

USAFETAC.  ASHEVILLE  NC  FROM  SUMtARY  OF  DAY  DATA 


SThTlCm  mJNBfiRs 

106100  STATION  NAME;  BITBURS  AB  DL 

PERIOD  OF  RECORD:  5204-5206 
SNOW- YEAR:  1  AUG  -  31  JUL 

SROW-^TEAR 

FIRST 

SRORFALL 

FIRST 

HBASURABLB 

SNOWFALL 

FIRST 

HBASURABLB 
SNOW  DBPTB 

LAST 

SNOWFALL 

LAST 

MEASURABLE 

SNOWFALL 

LAST 

MEASURABLE 

SNOW  DEPTH 

SI  -  52  APR  02 


APR  02 


HEDIAN-DATB  APR  02 


APR  02 
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PART  C 


SURFACE  WIND  SUMtARIBS 


PEAK  WINDS. 

IHESB  TABLES  ARB  CREATED  FROH  SUMtARY  OF  DAY  DATA.  SPEEDS  ARE  IN  KNOTS. 

DIRECTIONS  ARB  TO  16  COHPASS  POINTS  FROM  THE  BEGINNING  OF  PERIOD  OF  RECORD 
THROUGH  JUNE  1968,  BUT  IN  JULY  1968,  ALL  STATIONS  EXCEPT  THOSE  OF  THE  NATIONAL 
WEATHER  SERVICE  STARTED  RECORDING  DIRECTIONS  IN  TENS  OF  DEGREES.  DATA 
IS  SUMMARIZED  BY  MONTH  FOR  BACH  YEAR  FOR  THE  ENTIRE  PERIOD  OF  RECORD 
AVAILABLE.  GIVEN:  THE  GREATEST  MONTHLY  VALUE  FOR  ALL  YEARS  COMBINED,  THE 
GREATEST  YEARLY  VALUE  FDR  ALL  YEARS  COMBINED,  AND  THE  DATE  OF  THE  ABSOLUTE 
PEAK  WIHD  RECORDED  FOR  THE  ENTIRE  PERIOD  OF  RECORD.  AN  ASTERISK  (•)  INDICATES 
A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR  WHICH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AN 
ASTERISK  ALSO  DEMOTES  A  YEAR(S)  WITH  ONE  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

PEAK  WINDS — PBRCBin'  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

ALSO  FROM  SIMIARY  OF  DAY  DATA.  DATA  IS  SUmARIZED  BY  MONTH,  FOR  ALL 
TEARS  COMBINED,  FOR  ELEVEN  WIND  SPEED  GROUPS.  THE  1-4  KNOT  SPEED  GROUP 
INCLUDES  CALM  WINDS.  IP  THE  PEAK  WIND  IS  REPORTED  FOR  A  PARTICULAR  DAY 
AS  'CAIM,"  THAT  COUNT  GOES  INTO  THE  "1-4  KNOT"  CATEGORY.  TABLES  INCLUDE 
MEANS,  MEDIANS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS.  THE  VALUES  IN  THIS  SUmARY 
ACCOUNT  FOR  A  PEAK  WIND  BEING  RECORDED  FOR  EACH  DAY  Of  BACH  MONTH. 

WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED-PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  ARB  CREATED  PROM  HOURLY  OBSERVATIONS.  THEY  SUMMARIZE 
THE  DATA  AS  FOLLOWS: 

-  BY  BIGBT  3-BOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

THESE  TABLES  GIVE  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  OF  THE  PERCENT  OCCURRENCE 

FREQUENCY  (POP)  FOR  ELEVEN  WIND  SPEED  GROUPS  VERSUS  TWELVE  WIHD  DIRECTION 
SECTORS  GIVEN  IN  30  DEGREE  INCREMENTS.  "CALM*  AND  "VARIABLE"  WINDS  ARE 
GIVEN  SEPARATELY.  CARDINAL  WIND  DIRECTIONS  (N,E,S,W)  APPEAR  FOR  REFERENCE. 

TOTAL  PERCENTAGES,  MEANS,  AND  MEDIANS  FOR  EACH  SECTOR,  ALONG  WITH  TOTAL  OBS¬ 
ERVATION  COUNTS,  ARB  PRINTED  BELOW  BACH  SUmARY. 

ALSO  PROVIDED:  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  OF  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FOR  SPECIFIED  CEILING/VISIBILITY  CONDITIONS.  THESE  CONDITIONS  ARE: 

WHEN  THE  VISIBILITY  IS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  1/2  MILES  (0800  METERS) 

THE  CEILING  MUST  BE  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  200  FEET  BUT  LESS  THAN  1500  FEET. 

IF  THIS  CONDITION  IS  NOT  MET,  THEN  THE  FOLLOWING  CONDITION  IS  TESTED: 

WHEN  THE  CEILING  IS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  200  FEET,  THE  VISIBILITY  MUST 
BE  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO  1/2  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS). 


CONVERSION:  1  KNOT  •  .514791  METERS  PER  SECOND 
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OPERATIIIG  LOCKTIOH  'A' 
USAFBXAC,  ASHBVILLB  HC 


PEAK  SURFACE  WINDS  IN  KNOTS 
FROH  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATIOII  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  5205-5205,5908-9103 

LST  TO  UTC:  -01  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 

YEAR  I  JAR  FEB  MAR  APR  HAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 
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59 
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28 
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41 
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30 
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27 
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34 
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SW 
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44 

90 

23/ 

62 

27/ 

71 

27/ 

56 

29/ 

36 

25/ 

27 

21/ 

38 

25/ 

32 

33/ 

20 

30/ 

29 

19/ 

31 

29/ 

30 

24/ 

36 

27/ 

71 
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CPBIWrillG  lOCATION  'A' 
USAFEEAC,  ASHEVILLE  HC 


PEAK  SURFACE  WINDS  IN  KNOTS 
FROM  SUFMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  OL 

LST  TO  UTC:  -01 


PERIOD  OF  RECORD:  5205-5205,5908-9103 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

91 


JAR  FEB  MAR  APR  HAY  Jim  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


24/  34  09/  28  33/  36 


ANN 

33/*36 


CREAIBST  23/  62  27/  71  W  58  33/  50  25/  47  SW  50  SSE  54  25/  46  23/  46  28/  52  28/  63  W  56  27/  71 

TODU.  OBS  990  904  981  899  931  927  954  975  923  966  954  985  11389 

THE  PEAK  NINO  OF  71  FROM  27/  OCCURRED  ON  02/28/90 

ROTE:  •THE  VALUE  IS  BASED  OH  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
STHE  VALUE  IS  100  OR  GREATER  WITH  LESS  THAN  90%  OF  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 

C  -  2  -  IB 
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OPKRATIHC  lOCATIOH  'A'  PERCENTAGE  FREQUBHCy  OF  OCCURRENCE  OF  DAILY  PEAK  WINDS 

USAFBTAC,  ASBEVILLB  NC  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURO  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  5205-5205,5908-9103 


LST  TO  WTC: 

-01 

MONTH: 

ALL 

HOURS: 

ALL 

KMfTB 

CAZ.N-4 

5-9 

10-14 

15-lS 

WIND 

20-24 

SPEEDS 

25-29 

IN  KNOTS 

30-34  35-39 

40-49 

50-64 

GE  65 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

TOTAL 

OBS 

JAII 

.9 

9.9 

24.7 

19.4 

18.2 

12.0 

7-8 

im 

mm 

.5 

.0 

19.5 

18.0 

990 

FEB 

.4 

10.0 

24.7 

25.0 

18.3 

9.7 

4.8 

2.3 

.7 

.2 

19.1 

17.0 

904 

MAR 

.0 

5.8 

23.8 

23.3 

19.8 

14.9 

6.2 

4.1 

1.7 

.4 

.0 

20.0 

19.0 

981 

APR 

.0 

2.7 

22.2 

28.9 

24.2 

12.8 

5.9 

1.9 

1.2 

.1 

-0 

19. G 

19,0 

899 

NAT 

.0 

3.2 

23.0 

31.6 

24.2 

12.5 

3.9 

1.2 

.5 

.0 

.0 

18.9 

o 

CD 

931 

JUR 

.0 

4.1 

25.9 

29.8 

23.7 

10.4 

4.0 

1.5 

.5 

.1 

-0 

18.5 

18.0 

927 

JUL 

.0 

4.3 

30.0 

32.4 

18.0 

9-2 

3.9 

1.3 

.7 

.2 

.0 

18.0 

17.0 

954 

hXJO 

.1 

7.1 

29.5 

30.7 

20.0 

9.0 

2-3 

.9 

.4 

.0 

.0 

17.3 

16.0 

975 

8EP 

.0 

13.9 

31.1 

25.0 

15.8 

6.8 

3.7 

1.4 

.3 

.0 

.0 

16.6 

16.0 

923 

OCT 

.0 

15.1 

28.4 

25.6 

16.6 

6.7 

4.9 

1.4 

1.2 

.1 

.0 

16.8 

16.0 

966 

RQV 

.6 

14.6 

22.1 

21.4 

18.2 

11.6 

5.3 

2.7 

2.6 

.7 

.0 

18.8 

17.0 

954 

DEC 

.3 

12.4 

21.5 

23.7 

17.8 

11-0 

6.7 

3.7 

2.5 

.5 

.0 

19.2 

18.0 

985 

AimUAL 

.2 

8.6 

25.6 

26.3 

19.5 

10.7 

5.0 

2.3 

1.5 

.3 

.0 

18.5 

17.0 

11389 

C  -  3  -  1 
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OPBRKrinG  LOCATION  ’A*  PERCENTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFffTAC,  ASHEVILLE  NC  PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

ffCATION  NUMBER;  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC;  -  1  MONTH:  JAN  HOURS:  00-02 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

CM)  350-010 

1.1 

1.1 

.3 

2.5 

5.5 

6.0 

020-040 

1.8 

.4 

.6 

2.9 

4.7 

3.0 

050-070 

3.1 

3.4 

1.9 

.6 

9.1 

7.4 

7.0 

(E)  080-100 

3.1 

5.2 

.6 

.2 

.1 

9.2 

6.1 

6.0 

110-130 

1.2 

1.3 

2.5 

4.4 

5.0 

140-160 

-9 

.9 

1.7 

4.6 

4.5 

(8)  170-190 

.9 

1.5 

2.0 

.1 

.1 

4.6 

8,7 

9.0 

200-220 

2.5 

5.4 

6.1 

3.3 

.5 

17.8 

10.4 

10.0 

230-250 

1.9 

6.3 

9.6 

4.0 

1.1  .5 

23.4 

11.2 

11.0 

(M)  260-280 

1.5 

3.4 

3.1 

1.6 

.6 

10.3 

10.3 

10.0 

290-310 

1.2 

1.0 

.6 

.2 

.1 

3.1 

7.3 

5.0 

320-340 

.9 

1.0 

.3 

2.2 

5.7 

6.5 

VMUABLB 

1 

.1 

.1 

.1 

.3 

13.0 

14.0 

CAlil 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.2 

//////////// 

TCrCALS 

1  20.1 

31.0 

25.2 

10.1 

2.5  .5 

100.0 

8.0 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  1 
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OPKBATIIIG  lOCAIIOH  *A’  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 


USAFBTAC*  ASaSVILLB  IIC 

SnmOR  mJHBER:  106100 

STATION  NAME: 

LST  TO  ITTC:  - 

FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

1  MONTH:  JAN  HOURS:  03-05 

DlRECriOR  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

19 

WIND  SPEED  IN  KNCfTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.4 

.6 

1.1 

4.7 

5.0 

020-040 

1.7 

.9 

1.1 

.1 

3.8 

6.3 

5.0 

050-070 

3.3 

4.0 

2.5 

.2 

10.0 

6.7 

6.0 

(B)  080-100 

4.0 

3.9 

.8 

.2 

,3 

9.1 

6.0 

5.0 

110-130 

1.6 

1.1 

2.7 

3.9 

4.0 

140-160 

1.1 

.8 

.1 

1.9 

4.7 

4.0 

(S)  170-190 

1.1 

1.3 

1.6 

.4 

4.4 

8.5 

9.0 

200-220 

3.0 

5.7 

7.4  2 

.3 

,8  -2 

19.4 

10.1 

10.0 

230-250 

2.9 

6.7 

8.1  4 

.1 

1.2  .4 

23.3 

10.9 

10.0 

(W)  260-280 

1.3 

3.7 

2.5  1 

.8 

.3 

9.6 

9.9 

9.0 

290-310 

.9 

1.0 

.5 

.2 

2.6 

6.7 

5.5 

320-340 

.9 

.8 

.4 

.3 

,1 

2.5 

7.6 

7.0 

VARIABLE 

-2 

.1 

.2 

.1 

.6 

8.2 

9.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9,0 

//////////// 

TOTALS 

22.4 

30.6 

25.2  9 

.7 

to 

100.0 

7.9 

8.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OTSERVATZONS 

930 

C  -  4  -  2 
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OPBRKTIIIG  LOCATION  *A*  PERCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

OSAFEIAC,  ASHEVILLE  IfC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  61  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JAN  HOURS:  06-08 


DIRBCnOH  1 
(DB6REBS)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.1 

.4 

.3 

1.8 

5.1 

3.0 

020-040 

1.4 

1.1 

.8 

.2 

3.4 

6.6 

5.5 

050-070 

2.5 

4.4 

2.4 

.3 

9.6 

7.3 

7.0 

(B)  080-100 

2.9 

4.4 

1.6 

-1 

.3 

9.4 

6.8 

6.0 

110-130 

1.5 

1.5 

2.6 

3.0 

140-160 

.8 

.9 

.1 

1.7 

5.1 

5.5 

(8)  170-190 

1.3 

1.1 

1.6 

.5 

.1 

4.6 

9.3 

9.0 

200-220 

3.3 

6.0 

6.5 

2.9 

.5 

.2 

19.5 

9.9 

10.0 

230-250 

3.4 

6.3 

8.7 

3.7 

1.0 

.4 

23.5 

10.8 

10.0 

(W)  260-280 

1.6 

2.6 

3.7 

1.0 

.3 

.1 

9.2 

10.0 

10.0 

290-310 

1.0 

1.4 

.3 

.2 

2.9 

6.9 

6.0 

320-340 

.9 

.6 

.4 

1.9 

6.4 

6.5 

VARIABLE 

1 

.1 

.3 

.4 

9.5 

10.5 

CAIM 

iiiiiiiimimniiiininiiiiiiiiiiiiinniimminiuiiiiiiiiuimmul 

10.4 

iiiiimiiii 

TOTALS 

1  21.7 

29.3 

26.7 

8.9 

2.2 

.7 

100.0 

8.0 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  3 
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OPERATlIfG  LOCATION  *A* 
USAFBTACr  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  PREQUBNCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106X00  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 
LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  JAN  HOURS:  09-11 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

.5 

.8 

.2 

1.5 

6.9 

8.0 

020-040 

.5 

1.0 

.5 

.1 

2.2 

7.3 

6.0 

050-070 

2.5 

4.2 

1.4 

.8 

.1 

8.9 

7.4 

7.0 

(B)  080-100 

3.5 

5.6 

1.5 

.8 

.4 

11. e 

7.4 

7.0 

110-130 

1.0 

.4 

1.4 

3.1 

2.0 

140-160 

1.3 

.4 

.3 

2.0 

4.5 

4.0 

(8)  170-190 

1.5 

1.6 

1.5 

.3 

.4 

5.4 

6.8 

8.0 

200-220 

1.6 

5.5 

6.8 

4.2 

1.3 

19.4 

11.4 

12.0 

230-250 

2.2 

6.0 

10.1 

2.7 

1.5  .1 

.1 

22.7 

11.2 

11.0 

(W)  260-280 

1.6 

2.9 

3.8 

2.0 

.3 

10.6 

10.4 

11.0 

290-310 

1.6 

.8 

.6 

3.0 

6.0 

4.0 

320-340 

.9 

.9 

.1 

1.8 

5.2 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.2 

//////////// 

TOTALS 

18.7 

30.1 

26.8 

10.9 

4.0  .1 

-1 

100.0 

8.5 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  4 
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OPERATING  lOCATICM  *A'  PBRCENTAGB  FREQUERCIT  OF  OCCURSSNCB  SURFACE  MND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBXAC,  ASHEVIU.B  MC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

SIATIOn  HUNBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC;  -  1  MONTH:  JAN  HOURS:  12-14 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

im 

mn 

.2 

.1 

1.2 

8.5 

8.0 

020-040 

M 

1.1 

.1 

2.4 

8.7 

9.0 

050-070 

D 

2.6 

.9 

.1 

9.5 

e.2 

7.0 

(E)  080-100 

B 

1.6 

-9 

.2  .1 

9.4 

e.o 

7.0 

110-130 

.4 

-1 

2.0 

3.9 

3.0 

140-160 

B 

.9 

.2 

.3 

3.0 

5.8 

3.5 

(S)  170-190 

Hi 

1.2 

1.4 

1.0 

.1 

5.1 

8.8 

9.0 

200-220 

1.7 

5.8 

6.3 

3.4 

1.0 

18.3 

10.9 

10.0 

230-250 

2.8 

6.8 

9.9 

4.0 

1.3  .4  .1 

25.3 

11.3 

11.0 

(N)  260-280 

1.5 

2.8 

5.3 

1.4 

.8  .1 

11.8 

10.5 

11.0 

290-310 

1.2 

1.9 

1.0 

.2 

4.3 

7.4 

6.5 

320-340 

.8 

1.0 

.2 

.1 

2.0 

7.1 

7.0 

VARIABiLE 

.1 

,1 

13.0 

13.0 

aoM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5,7 

//////////// 

TOTALS 

1  17.2 

30.7 

30.0 

12.4 

3.5  .6  .1 

100.0 

9.1 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  5 
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CffEBATIlfG  LOCATION  PERCERTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 


USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 

STATION  NUMBER:  106100 

FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UrC:  -  1  MONTH:  JAN  HOURS:  15-17 

DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(B)  350-010 

.4 

1.2 

.5 

2.2 

6.4 

6.0 

020-040 

.9 

1.2 

1.1 

3.1 

7.3 

8.0 

050-070 

2.2 

3.2 

1.9 

.9 

.2  .1 

8.5 

8.3 

7.0 

(B)  080-100 

2.0 

4.2 

1.2 

.9 

8.3 

7.7 

7.0 

110-130 

1.9 

.6 

.1 

2.7 

3.3 

2.0 

140-160 

1.4 

.3 

.2 

,1 

.1 

2.2 

5.8 

3.0 

(S)  170-190 

2.0 

1.9 

1.9 

.1 

.2 

6.2 

7.7 

7.0 

200-220 

2.9 

5.4 

5.2 

4.7 

1.4  .2 

19.8 

11.0 

11.0 

230-250 

2.9 

6.6 

9.0 

3.2 

1.0 

22.7 

10.3 

10.0 

(B)  260-280 

1.6 

2.9 

4.6 

1.8 

.8 

.1 

11.8 

11.0 

11.0 

290-310 

1.3 

1.2 

1.2 

.4 

.2  .2 

4.5 

9.3 

8.0 

320-340 

.4 

1.0 

.6 

2.0 

7.7 

8.0 

VARIABLE 

.1 

.3 

.1 

.5 

8.0 

7.0 

CALK 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.5 

//////////// 

TOTALS 

20.0 

30.0 

27.5 

12.2 

3.9  .5 

.1 

100.0 

8.8 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  ~  4  -  6 
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OPERKTIHG  lOCATlOH  ’A'  PERCEIfTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVIUA  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

StATIOM  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JAN  HOURS:  18-20 


DIRBCnCM  1 

(DEGREES)  { 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  ZR 

20-24  25-29 

KNorrs 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.0 

.9 

.1 

1.9 

4.9 

4.5 

020-040 

1.4 

.9 

.4 

2.7 

6.0 

4.0 

050-070 

2.4 

4.4 

2.0 

.4 

-1 

9.4 

7.3 

6.0 

(B)  080-100 

2.4 

4.6 

l.B 

.1 

.1 

9.0 

7.1 

7.0 

110-130 

1.9 

.4 

2.4 

3.1 

3.0 

140-160 

1.1 

.9 

.1 

2.0 

5.2 

4.0 

(8)  170-190 

2.4 

2.3 

2.3 

.2 

7.1 

7.3 

6.5 

300-220 

2.7 

5.3 

6.1 

3.3 

1.1  .2 

18.7 

10.8 

10.0 

230-250 

3.3 

6.8 

8.3 

3.1 

.8  .3 

22.6 

10.2 

10.0 

(W)  260-260 

1.0 

3.5 

4.2 

1.6 

.5  .2 

11.1 

11.0 

11.0 

290-310 

1.0 

1.4 

.9 

.4 

.4 

4.1 

9.6 

8.0 

320-340 

1.1 

.4 

.3 

1.8 

5.2 

4.0 

VARIABLE 

1 

.2 

.2 

7.5 

7.5 

CAIH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.0 

//////////// 

TOTALS 

1  21.7 

32.0 

26.5 

9.1 

2.6  1.1 

100.0 

8.3 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  7 
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C^ERATIlfG  LOCATIOIf  ‘A*  FERCEIflAGE  FREQUBICY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 


USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC 

STATIOII  NUHBER:  106100 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

'  STATION  NAME:  BITBURG  Afl  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JAN  HOURS:  21-23 

WIND  SPEED  IN 

KNOTS 

DIRECTION  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29 

30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

'EAN 

MEDIAN 

(DEGRESS)  1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

.8 

.4 

.5 

1.7 

5.9 

5.5 

020-040 

.8 

-5 

.3 

1.6 

5.2 

5.0 

050-070 

3,3 

4.1 

3.0 

.5 

11-0 

7.3 

7.0 

(B)  080-100 

3.0 

4.7 

1.4 

.2 

9.4 

6.2 

6.0 

110-130 

1.7 

.6 

2.4 

3.3 

3.5 

140-160 

.5 

.6 

.1 

1.3 

5.7 

5.5 

(S)  170-190 

1.6 

2.2 

1.3 

.4  .1 

5.6 

8.1 

8.0 

200-220 

2.7 

5.7 

6.3 

3.4  1.1  .1 

19.4 

10.7 

11.0 

230-250 

2.2 

6.1 

7.2 

4.9  1.1  .4 

21.9 

11.4 

11.0 

(N)  260-280 

1.1 

4.2 

3.2 

1.2  .8  .2 

10.6 

10.5 

10. 0 

290-310 

.5 

1.9 

.5 

.2  .1  .1 

3.4 

8.2 

6,0 

320-340 

.2 

.3 

.6 

1.2 

8.6 

10.0 

VARIABLE 

.1 

.1 

.1 

.3 

10.7 

10.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.2 

//////////// 

TOTALS 

18.4 

31.4 

24.5 

10-9  3.2  -8 

100.0 

8.3 

8.0 

TOTAL  NUHBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  8 
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OPBMTIIIG  LOCKTIOH  ’A'  PBRCEI«TAGE  FRBQUENCY  OF  OCCURFENCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEtAC,  ASHEVILI.B  RC  FROM  BDURLV  OBSERVATIONS 

SZATIOH  NUMBER:  106100  STATION  IMHE:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JAN  HOURS:  ALL 


DIRBCnOH  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(IKGREBS)  1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

.7 

.8 

.3 

.0 

1.7 

5.9 

6.0 

020-040 

1.1 

.8 

-7 

-1 

2.8 

6.5 

6.0 

050-070 

2.6 

4.0 

2.2 

.6 

.1 

.0 

9.5 

7.5 

7.0 

(E)  080-100 

2.9 

4.6 

1.3 

.4 

,2 

.0 

9.4 

6.9 

6.0 

110-130 

1.5 

.6 

.0 

2.2 

3.5 

3.0 

140-160 

1.1 

.7 

.1 

.1 

.0 

2.0 

5.2 

4.0 

(8)  170-190 

1.5 

1.6 

1.7 

.4 

.1 

5.4 

8.3 

8.0 

200-220 

2.6 

5.6 

6.3 

3.5 

1.0 

.1 

19.0 

10.6 

10.0 

230-250 

2.7 

6.5 

8.9 

3.7 

1.1 

.3  .0 

23.2 

10.9 

11.0 

(W)  260-280 

1.4 

3.3 

3.8 

1.6 

.6 

.1  .0 

10.6 

10.5 

10.0 

290-310 

1.1 

1.3 

.7 

.2 

.1 

.1 

3.5 

7.9 

6.0 

320-340 

.7 

.7 

.4 

.1 

.0 

1.9 

6.6 

7.0 

VARIABLE 

1 

.1 

.1 

.1 

.3 

9.4 

9.5 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.4 

//////////// 

TOTALS 

1  19.9 

30.6 

26.5 

10.8 

3.2 

.6 

100.0 

8.4 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

7440 

C  -  4  -  9 
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OPBRATIHG  IXX»TIOH  'A'  PBRCBNTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOH  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JAB  HOURS:  ALL 


aOBOCm  A:  CEILING  GB 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 
AND/OR 

GB  1/3  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION  1 

1 

5-9 

10-14 

mm  SPEED  iR  KRorrs 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  { 

1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

.4 

.3 

.2 

.9 

6.0 

6.0 

020-040 

.9 

.4 

.5 

.1 

1.8 

6.3 

5.0 

OSO-070 

2.8 

4.3 

2.0 

.1 

9.2 

6.6 

6.0 

(E)  OBO-100 

2.8 

3.6 

.6 

.1 

7.0 

5.6 

6.0 

110-130 

1.4 

.7 

.0 

2.1 

3.7 

3.0 

140-160 

.9 

.6 

.1 

.1 

1.6 

5.0 

4.0 

(8)  170-190 

1.5 

1.5 

1.6 

.4  .2 

5.2 

8.6 

8.0 

200-320 

2.8 

6.8 

8.7 

4.7  1.5 

.2 

24.5 

11.2 

11.0 

230-230 

2.4 

7.9 

10.7 

4.9  2.0 

.7  .1 

28.7 

11.7 

11.0 

(W)  260-280 

1.3 

2.4 

2.3 

1.0  .2 

.1  .0 

7.2 

9.8 

9.0 

290-310 

-7 

.6 

.3 

.2  .1 

.1 

2.1 

9.0 

6.0 

320-340 

.3 

.2 

.3 

.9 

7.2 

7.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.8 

//////////// 

TOTALS 

1  18.3 

29.3 

27.3 

11.6  4.0 

1.1  .1 

100.0 

8.8 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS  3016 

C  -  4  -  10 
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OPERATIIIG  UXATIOII  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  kTIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

IISAFETAC.  ABBEVILLE  NC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUNBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  FEB  HOURS:  00-02 


DIRECnCR  1 
(DBGRKBS)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED 

20-24  25- 

IN 

29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.4 

2.0 

.5 

4.8 

5.1 

5.0 

020-040 

2.4 

2.1 

.9 

5.4 

6.0 

5.0 

050-070 

5.7 

9.6 

5.1 

.9 

.2 

21.5 

7.5 

7.0 

(E)  080-100 

4.3 

4.7 

3.3 

.8 

.2 

13.4 

7.7 

6.0 

110-130 

.8 

.4 

1.2 

3.2 

2.5 

140-160 

1.3 

.8 

.1 

2.2 

4.8 

4.0 

(S)  170-190 

1.1 

1.7 

.9 

.5 

.5 

4.6 

9.3 

8.0 

200-220 

1.1 

4.4 

3.7 

1.1 

1.2 

11.3 

10.6 

10.0 

230-250 

1.7 

2.0 

4.3 

1.9 

1.1 

10.9 

11.5 

12.0 

(W)  260-280 

2.1 

2.2 

2.4 

.5 

.5 

.4 

8.0 

9.3 

8.0 

290-310 

1.5 

.6 

.8 

3.0 

6.2 

4.0 

320-340 

1.5 

.8 

.1 

.2 

2.7 

5.0 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10,9 

//////////// 

TOTALS 

25.9 

31.3 

22.0 

5.9 

3.8 

.4 

100.0 

7.3 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 


C  -  4  -  II 
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OFERATIHG  LOCATION  ’A’  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  RC  FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  FEB  HOURS:  03-05 


OIPBCTIOH  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

KIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.4 

1.7 

.7 

.2 

4.0 

6.5 

6.0 

020-040 

2.4 

2.2 

1.2 

5.8 

6.1 

5.0 

050-070 

5.9 

10.0 

6.1 

1.2 

.1 

23.4 

7.6 

7.0 

(B)  080-100 

3.4 

5.4 

3.3 

.4 

12.5 

7.3 

7.0 

110-130 

1.8 

.4 

2.1 

3.1 

2.5 

140-160 

1.1 

.5 

.1 

1.7 

4.3 

4.0 

(S)  170-190 

1.9 

2.1 

1.2 

.2 

.1 

5.6 

7.0 

5.0 

200-220 

1.2 

2.7 

2.6 

1.1 

1.3 

.2 

9.1 

11.4 

10.0 

230-250 

1.8 

4.1 

3.8 

2.2 

1.5 

.1 

13.6 

11.1 

10.0 

(W)  260-280 

.8 

2.0 

1.8 

.5 

.4 

.5  .1 

6.0 

11.3 

10.0 

290-310 

1.3 

.6 

.6 

.1 

.1 

2.7 

7.3 

6.0 

320-340 

1.3 

1.1 

.5 

.1 

.1 

3.1 

6.5 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.4 

//////////// 

TOTALS 

1  24.3 

32.8 

2^.9 

6.0 

3,5 

.9  .1 

100.0 

7.5 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

846 

C  -  4  -  12 
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OPERATING  IXXATIOII  "A**  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBXAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

liST  lO  UTC:  -  1  MONTH:  FEB  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  3SO-Oin 

2.0 

1.3 

.6 

.2 

4.1 

6.0 

5.0 

020-040 

1.7 

3.1 

.8 

5.6 

6.4 

6.0 

050-070 

4.8 

10.5 

5.8 

.9 

.1 

22.2 

7.8 

7.5 

(B)  080-100 

1 

3.9 

6.3 

2.1 

.5 

12.8 

7.0 

6.0 

110-130 

.8 

.1 

.9 

2.5 

2.0 

140-160 

.7 

1.3 

.1 

2.1 

6.1 

6.5 

(8)  170-190 

.6 

.7 

1.2 

2.5 

8.0 

7.0 

200-220 

1.9 

4.5 

4.3 

1.3 

.5  .1 

12.5 

9.6 

9.0 

230-250 

1.4 

3.2 

3.4 

1.8 

1.5  .2  .1 

11.7 

11.7 

11.0 

(W)  260-280 

1.3 

2.0 

2.4 

.8 

.2  .1 

6.9 

9.9 

10.0 

290-310 

1.2 

.9 

.5 

.1 

2.7 

6.1 

5.0 

320-340 

.8 

.7 

.5 

.4 

2.4 

7.8 

6.5 

VMOABLB 

1 

.1 

.1 

20.0 

20.0 

CMM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.5 

iiininim 

TOTALS 

21.1 

34.6 

21.6 

6.1 

2.4  .4  .1 

100.0 

7.2 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 


C  -  4  -  13 
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OPERATING  IXX:ATI0H  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAPETAC,  ASHEVILI£  NC  FRCM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUHBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  FEB  HOURS:  09-11 


DIRECTlOlf  1 
(DEGREES}  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.1 

1.2 

.7 

.2 

3.2 

7.0 

6.0 

020-040 

.9 

2.4 

1.1 

.1 

4.5 

7.5 

7.0 

050-070 

3.5 

8.5 

5.8 

1.3 

19.1 

8.3 

8.0 

(E)  080-100 

3.2 

6.7 

5.2 

1.8 

-1 

17.0 

8.6 

8.0 

110-130 

.8 

.6 

1.4 

4.1 

4.0 

140-160 

1.2 

.5 

.4 

2.0 

5.4 

4.0 

(S)  170-190 

.8 

.8 

1.2 

.2 

.2 

3.3 

9.6 

9.5 

200-220 

.8 

3.9 

5.4 

.5 

.2 

10.8 

9.7 

10.0 

230-250 

1.2 

2.8 

3.9 

3.1 

1.3 

.5 

.4 

13.1 

13.2 

12.0 

(W)  260-280 

.9 

2.5 

1.8 

1.1 

.5 

6.7 

9.8 

9.0 

290-310 

1.4 

.7 

.8 

.4 

.1 

.1 

3.5 

8.1 

5.5 

320-340 

2.0 

1.4 

.8 

.1 

4.4 

5.9 

5.0 

VmUABLB 

1 

-1 

.1 

.2 

12.0 

12.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.6 

//////////// 

TOTEALS 

1  17.8 

32.0 

27.1 

8.9 

2.3 

.6 

.5 

100.0 

8.1 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

846 

C  -  «  -  1« 
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OPBRATING  IjOCATIOH  ’A*  PERCENTA6B  FRBQUBNCY  OF  OCCURBBNCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEIAC.  ASHEVIliE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC;  -  1  MONTH:  FEB  HOURS:  12-14 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

.8 

1.7 

.6 

.2 

3.3 

7.9 

8.0 

020-040 

.9 

1.9 

1.4 

.2 

4.5 

8.0 

8.0 

050-070 

1.8 

7.7 

7.3 

1.2 

IB.O 

9.1 

9.0 

(B)  oao-100 

3.0 

6.9 

5.2 

1.7 

.2 

16.9 

8.9 

9.0 

110-110 

.7 

.4 

1.1 

3.7 

3.0 

140-160 

.2 

.8 

.4 

1.4 

6.9 

6.0 

(S)  170-190 

1.3 

1.9 

.8 

.8 

.1 

5.0 

8.7 

8.0 

200-220 

1.9 

3.1 

3.2 

1.7 

.4 

10.2 

9.7 

10.0 

230-250 

1.5 

3.3 

6.0 

2.8 

.9 

.2 

.2 

15.1 

11.9 

12.0 

(W)  260-280 

1.7 

1.4 

2.4 

.9 

.9 

.1 

7.4 

11.0 

12.0 

290-310 

1.2 

1.4 

1.7 

.4 

.6 

.1 

5.3 

10.1 

10.0 

320-340 

1.4 

1.7 

.7 

.1 

.1 

4.0 

6.7 

5.5 

VARIABLE 

1 

.2 

.2 

.1 

.6 

10.6 

10.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.2 

//////////// 

TOTALS 

1  16.4 

32.4 

29.9 

10.1 

3.1 

.5 

-2 

100.0 

8,8 

9.0 

TOTAL  HUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

846 

C  -  4  -  15 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FHOH  80URLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  lire:  -  1  MONTH:  FEB  HOURS:  15-17 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

FNcrrs 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(«)  350-010 

1.7 

1.7 

.2 

.2 

3.8 

6.3 

5.5 

020-040 

1-7 

2.8 

2.4 

6.9 

7.5 

8.0 

050-070 

1.7 

9,5 

5.2 

.8 

17.1 

8.5 

8.0 

(B)  080-100 

2.5 

6.5 

4.5 

2.1 

15.6 

9.0 

8.0 

110-130 

.7 

.7 

2.8 

2.5 

140-160 

.8 

,5 

.5 

.1 

.2 

2.1 

8.4 

6.0 

(S)  170-190 

1.7 

3.1 

1.3 

.4 

6.4 

7.2 

6.0 

200-220 

2.7 

4.1 

2.8 

1.8 

.2 

.1 

11. a 

9.2 

9.0 

230-250 

2.4 

3.7 

5.4 

2.6 

.5  .1 

14.7 

10.4 

10.0 

(W)  260-260 

.6 

2.2 

2.4 

1.7 

.9  .1 

7.9 

12.1 

12.0 

290-310 

.5 

2.6 

1-9 

.6 

,1 

5.7 

9.3 

9.0 

320-340 

.7 

.4 

.2 

.1 

.4 

1.8 

9.4 

6.0 

VARIABLE 

1 

.1 

.1 

.2 

10.5 

10.5 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.3 

//////////// 

TOTALS 

1  17.7 

37.2 

26.9 

10.4 

2.3  .2 

.1 

100.0 

6.6 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

846 

C  -  4  -  16 
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OPERATllfG  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCUl  RBNCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 
LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  18->20 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(II)  350-010 

2.5 

1.8 

.1 

4.4 

4.3 

4.0 

020-040 

1.8 

4.1 

1.1 

7.0 

6.7 

7,0 

050-070 

3.4 

9.0 

4.1 

.6 

17.1 

7.7 

7.0 

(E)  080-100 

4.1 

7.2 

3-7 

.9 

16.0 

7.7 

7.0 

110-130 

.9 

.7 

1.7 

4.2 

4.0 

140-160 

1.8 

1.5 

.6 

.1 

4.0 

5.9 

5.0 

(S)  170-190 

2.8 

2.6 

.8 

.6 

.1 

7.0 

6.9 

6.0 

200-220 

2.4 

4.4 

3.1 

,7 

.2 

.1  .1 

11.0 

8.9 

0.0 

230-250 

1.1 

2.5 

5.1 

1.9 

.7  .2 

.1 

11.6 

12.1 

12.0 

(W)  260-280 

1.2 

3.2 

2.1 

1.2 

.6  .4 

8.6 

10.5 

9.0 

290-310 

1.8 

1.2 

,9 

.2 

4.1 

6.4 

5.0 

320-340 

.6 

1.2 

.1 

.2 

2.1 

7.1 

5.0 

VARIABLE 

1 

.1 

.1 

8.0 

8.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.3 

//////////// 

TOTALS 

1  24.4 

39.5 

21.7 

6.2 

1.8  .6 

.1 

-1  .1 

100.0 

7.7 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

846 

C  -  4  -  17 
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OPBRATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  Afi  DL 
LST  TO  IfTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APB  81  -  MAR  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.6 

1.3 

.2 

4.1 

4.1 

4.0 

020-040 

1.2 

3.4 

.9 

5.6 

7.1 

8.0 

050-070 

S.O 

10. 0 

5.1 

.2 

.1 

20.4 

7.3 

7.0 

(E)  080-100 

4.6 

5.2 

3.7 

.9 

14.4 

7.5 

7.0 

110-130 

1.8 

.6 

.1 

2.5 

4.2 

4.0 

140-160 

1.4 

1.5 

.1 

3.1 

5.3 

5.0 

(S)  170-190 

2.1 

1.8 

1.2 

.2 

.2 

.1 

5.7 

7.9 

6.5 

200-220 

2.1 

4.4 

3.9 

2.0 

.1 

12.5 

9.3 

9.0 

230-250 

1.7 

3.0 

4.5 

1.8 

.9 

.2  .1  .1 

12.3 

11.6 

11  .0 

(W)  260-280 

1.1 

3.7 

2.0 

.s 

.8 

.1 

8.2 

9.9 

8.0 

290-310 

1.3 

.2 

-7 

.2 

2.5 

6.6 

4.0 

320-340 

1.9 

.6 

.4 

.1 

3.0 

5.2 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.8 

//////////// 

TOTALS 

26.8 

35.7 

22.8 

5.9 

2.1 

.4  .1  .1 

100.0 

7.6 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  646 


C  -  4  -  18 
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OPKRKriHG  LOCATION  *A'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER;  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC: 

;  -  1 

MONTH:  FEB  HOURS 

:  ALL 

WIKO  SPEED  IN 

KNOTS 

DIRECTION  { 

1 

5-9 

10-14  15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.8 

1.6 

.5 

.1 

4.0 

5.8 

5.0 

020-040 

1.6 

2.8 

1.2 

.0 

5.6 

6.9 

7.0 

050-070 

4.0 

9.4 

5.6 

.9 

.1 

19.9 

7.9 

8.0 

(E)  080-100 

3.6 

6.1 

3.9 

1.1 

.1 

14.8 

8.0 

8.0 

110-130 

1.0 

.4 

.0 

1.4 

3.6 

3.0 

140-160 

1.1 

.9 

.3 

.0 

.0 

2.3 

5.9 

5.0 

(S)  170-190 

1.5 

1.8 

1.1 

.4 

.2 

.0 

5.0 

7.9 

7,0 

200-220 

1.8 

3.9 

3.6 

1.3 

.5 

.0 

.0 

.0 

-0 

11.2 

9.8 

9.0 

230-250 

1.6 

3.1 

4.6 

2.3 

1.1 

.2 

.1 

.0 

12.9 

11.7 

11.0 

(N)  260-260 

1.2 

2.4 

2.1 

.9 

.6 

.2 

.0 

7.5 

10.5 

10.0 

290-310 

1.3 

1.0 

1.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

3.7 

7.9 

7.0 

320-340 

1.3 

1.0 

.4 

.1 

.1 

.0 

2.9 

6.5 

5.0 

VARIABLE 

1 

.1 

-0 

.0 

.0 

.2 

11.5 

10.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.6 

//////////// 

TOTALS 

1  21.8 

34.5 

24.3 

7.4 

?.8 

.4 

.1 

100.0 

7  .8 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIOWS 

6768 

C  -  4  -  19 
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OFEIUiTIlVG  LOCATION  ”A”  PBRCERTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  NC  FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  NAB  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  FEB  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GB 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  TOAH  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 
AHD/OR 

GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  TRAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRBCnOH  1 

1 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGRBBS)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

2.5 

1.5 

.4 

.2 

4.6 

5.2 

4.0 

020-040 

1.7 

3.2 

1.0 

.1 

6.0 

6.6 

6.0 

050-070 

2.5 

7.0 

3.4 

.3  .2 

13.4 

7.7 

7,0 

(B)  080-100 

3.0 

5.6 

1.8 

.3 

10.6 

6.7 

6.0 

110-130 

.7 

.3 

1.0 

3.6 

3.5 

140-160 

.9 

1.0 

.3 

.1 

2.3 

6.0 

5.0 

(S)  170-190 

1.3 

1.7 

1.2 

.3  ,3 

4.8 

8.4 

7.0 

200-220 

1.9 

4.6 

5.6 

1.8  .7 

14.6 

10.1 

10.0 

230-250 

1.6 

3.9 

7.3 

4.3  1.8  .4  .2 

19.5 

12.6 

12.0 

(W)  260-280 

.9 

2.9 

1.8 

.8  .4  .5 

7.2 

10.8 

9.0 

290-310 

1.3 

.7 

.4 

.2  .1 

2.6 

6.7 

4.5 

320-340 

1.4 

.6 

.4 

.1  .3 

2.8 

7.2 

4.0 

VMUABLB 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.5 

//////////// 

TOTALS 

1  19.7 

33.0 

23.6 

8.5  3.7  .9  .3 

100.0 

8.1 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1840 

C  -  4  -  20 
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OPERATIlfO  LOCATIOH  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  VflND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  IfC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SmiOR  NUHBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 
LST  TO  UTCs  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  00-02 


DIRBCnOII  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39 

40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.4 

1.4 

.3 

.1 

4.2 

4.8 

4.0 

020-040 

3.3 

1.4 

.5 

5.3 

4.5 

4.0 

050-070 

5.8 

4.5 

1.1 

11.4 

5.1 

4.0 

(S)  080-100 

4.0 

6.3 

1.5 

.4 

12.3 

6.4 

6.0 

110-130 

1.1 

.4 

.1 

1.6 

4.3 

3.0 

140-160 

1.1 

1.1 

.1 

2.3 

4.6 

5.0 

(S)  170-190 

.9 

1.9 

2.2 

.1 

.2 

5.3 

9.0 

9.0 

200-220 

.6 

5.8 

5.5 

1.2 

.1  .2 

13.4 

10.0 

10.0 

230-250 

2.4 

7.4 

6.2 

2.7 

.5  .1 

19.4 

10.1 

9.0 

(W)  260-280 

2.3 

4.9 

2.3 

.9 

-1 

.1 

.1 

.1 

10. e 

8.7 

7.0 

290-310 

1.1 

1.1 

1.0 

-2 

3.3 

7.1 

6.0 

320-340 

1.2 

.4 

.4 

.1 

2.2 

5.9 

3.5 

VARIABLE 

1 

.1 

.1 

11,0 

11.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.6 

//////////// 

TOTALS 

1  26.2 

36.6 

21-3 

5.7 

.9  .3 

.1 

.1 

.1 

100.0 

7.1 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  21 
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OPBRATIIIG  IiOCATIOT  "A* 

USAFETAC,  ASHEVILLE  MC 

STATION  NIMBER:  106100 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD 

LST  TO  UrC:  -  1  MONTH: 

DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

MAR  HOURS:  03-05 

WIND  SPEED  IN 

KNOTS 

DIRBCTIOH  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN  MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

3.4 

1.6 

.5 

5.6 

4.6 

4.0 

020-040 

2.9 

1.7 

.1 

4.7 

4.3 

4.0 

050-070 

5.5 

5.8 

1.1 

12.4 

5.3 

5.0 

(B)  080-100 

3.2 

3.3 

1.2 

.6 

8.4 

6.6 

6.0 

110-130 

.2 

.4 

.2 

.9 

6.6 

7.5 

140-160 

.8 

1.1 

.2 

2.0 

5.6 

5.0 

(S)  170-190 

.8 

2.7 

1.0 

.2  .4 

5.1 

8.9 

7.0 

200-220 

1.8 

6.1 

6.9 

1.2  .5 

16.6 

9.9 

10.0 

230-2S0 

1.4 

7.3 

7.7 

2.4  .3 

19.1 

10.0 

10.0 

(W)  260-280 

2.4 

3.2 

1.8 

.3  .1  .2 

8.1 

7.7 

6.0 

290-310 

1.7 

1.4 

.8 

.1  .2 

4.2 

7.2 

5.0 

320-340 

1.0 

.4 

.3 

1.7 

5.1 

4.0 

VARIABLE 

.4 

.4 

13.0 

13.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.9 

mill  mm 

TOTALS 

25.1 

35.0 

22.2 

4.7  1.4  .4 

100.0 

6.9 

7.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIORS  930 
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OPBRATIHG  LOCATlOn  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBEAC,  ASHEVIU^  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  MAR  HOURS:  06-08 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  I 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.7 

2.0 

.1 

4.8 

4.6 

4.0 

020-040 

2.5 

1.7 

.2 

4.4 

4.9 

4.0 

050-070 

4.3 

6.0 

1.6 

.1 

12.0 

6.0 

5.5 

(B)  080-100 

4.2 

4.3 

1.3 

.1 

9.9 

5.8 

5.0 

110-130 

.6 

.4 

1.1 

4.0 

3.0 

140-160 

.8 

1.1 

1.8 

5.2 

5.0 

(8)  170-190 

1.0 

2.2 

.9 

.4 

.2 

.1 

4,7 

8.4 

8.0 

200-220 

1.7 

5.6 

6.7 

2.2 

1.0 

17.1 

10.6 

10.0 

230-250 

1.8 

6.1 

6.6 

2.0 

.3 

.2 

17.1 

10.1 

10.0 

(W)  260-280 

3.5 

2.8 

2.2 

.4 

.5 

.1 

9.6 

8.0 

7.0 

290-310 

2.2 

1.1 

.8 

.2 

4.2 

5.6 

4.0 

320-340 

1.5 

.6 

.2 

.1 

.1 

2.6 

5.5 

3.5 

VARIABLE 

1 

.1 

.1 

.2 

20.0 

20.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.4 

//////////// 

TCTALS 

1  26.8 

33.9 

20.6 

5.6 

2.2 

.4 

100.0 

7.0 

7.0 

TCTTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

930 
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I 


I 


i 


OPBIWnilG  LOCATION  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAPBTAC,  ASHEVILLE  HC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 
LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  09-11 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  I 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEQ}  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(II)  350-010 

.6 

.6 

.6 

1.9 

6.8 

6.5 

020-040 

1.2 

.8 

-5 

2.5 

6.2 

5.0 

050-070 

3.0 

6.2 

2.9 

.3 

12.5 

7.1 

7.0 

(E)  080-100 

2.6 

4.8 

2.3 

.2  .1 

10.2 

7.1 

6.0 

110-130 

1.5 

.6 

.1 

2.3 

4.3 

3.0 

140-160 

1.5 

1.3 

.1 

.1 

3.0 

5.1 

4.5 

(S)  170-190 

1.1 

1.5 

1.3 

.5  .1 

4.5 

e.7 

8.0 

200-220 

2.2 

3.2 

6.3 

2.9  1.2 

.3 

16.1 

11.7 

11.5 

230-250 

1.4 

6.3 

6.3 

4.4  1.2 

19.7 

11.3 

10.0 

(W)  260-280 

1.9 

2.5 

4.9 

1.6  .3 

11.3 

10.1 

10.0 

290-310 

1.5 

1.5 

.9 

3.9 

6.0 

6.0 

320-340 

2.4 

1.7 

1.1 

.2  .1 

5.5 

6.5 

5.0 

VARIABLE 

.1 

.6 

.1 

.1 

1.0 

14.3 

14.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.7 

//////////// 

Tonos 

1  21.1 

31.1 

27.9 

10.2  3.1 

.4 

100,0 

8.5 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

930 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFFCAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER;  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  OL  PERIOD  OP  RECORD:  APR  61  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  MAR  HOURS:  12-14 


DIRECnOH  1 
(DB6RBRS)  { 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

.5 

.6 

.6 

1.9 

6.9 

8.5 

020-040 

.9 

.2 

1.2 

.3 

2.6 

8.6 

10.0 

050-070 

2.3 

4.8 

2.7 

.4 

.1 

10.3 

7-8 

8.0 

(B)  080-100 

2.3 

3.5 

1.7 

-3 

.2 

8.1 

7.7 

7.0 

110-130 

.5 

.9 

1.4 

4.9 

5.0 

140-160 

1.2 

1.2 

.3 

,1 

2.8 

5.7 

5.0 

(S)  170-190 

1.4 

2.6 

2.3 

.8 

7.0 

8.5 

8.0 

200-220 

1.7 

3.8 

5.9 

2.9 

1.8 

.3 

16.5 

12.1 

12.0 

230-250 

1.5 

4.7 

8.3 

4.5 

1.2 

.3 

.1 

20.6 

12.0 

12.0 

(H)  260-280 

1.4 

3.2 

6.0 

1.6 

1.3 

.1 

13.7 

11.2 

11.0 

290-310 

.9 

2.3 

1.4 

.1 

4.6 

7.6 

7.0 

320-340 

1.3 

2.3 

1.8 

.4 

-1 

5.9 

8.3 

8.0 

VARIABLE 

1  " 

1.3 

1-0 

.1 

2.5 

9.1 

8,0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2,2 

//////////// 

TOTALS 

1  16.0 

31.4 

33.4 

11.5 

4.4 

1.0 

.1 

100.0 

9.7 

10,0 

TOTAL  NUMBER  OP 

OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  25 
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(K’filWnilG  LOCATION  *A*  PERCBNTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 


USAFEXAC,  ASHEVILLE  NC 

S1ATIOR  NUMBER:  106100 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NAME:  BITBUR6  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD;  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  MAR  HOURS:  15-17 

DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39 

40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(II)  350-010 

1.4 

1.4 

1.2 

.1 

4.1 

7.0 

6.5 

020*040 

1-1 

1.3 

1.2 

.1 

3.7 

7.5 

8.0 

050-070 

2.0 

4.4 

2.0 

.2 

8.7 

7.2 

7.0 

(B)  080-100 

2.3 

3.7 

2.9 

.1 

8.9 

7.7 

e.o 

110-130 

.5 

.4 

.1 

1.1 

5.7 

4.5 

140-160 

1.1 

.4 

.4 

.1 

2.0 

6.3 

4.0 

(8)  170-190 

1.5 

2.9 

2.7 

1.1 

8.2 

8.8 

8.5 

200-220 

1.2 

4.7 

5.1 

1.7 

1.4  .4 

14.5 

11.5 

11.0 

230-250 

1-7 

5.4 

8.3 

4.3 

.8  .1 

20.5 

11.3 

11.0 

(W)  260-280 

.9 

3.7 

4.7 

1.8 

.3  .1 

11.5 

10.8 

10.0 

290-310 

.8 

2.9 

2.3 

.3 

-1  .1 

6-5 

9.1 

e.o 

320-340 

1.4 

2.4 

2.2 

.6 

6.6 

8.4 

8.0 

VARIABLE 

.1 

.8 

.9 

1.7 

9.1 

9.5 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2-0 

//////////// 

TOTALS 

16.0 

34.4 

34.0 

10.3 

2.7  .7 

100.0 

9.3 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  26 
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OPBRATIHG  LOCATIOH  ”A*  PERCBIITAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBEAC,  ASHEVILLE  IIC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

HTATIOIf  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  MAR  HOURS:  18-20 


DlRBCnCH  1 
(DEGREES)  { 

1 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(»)  350-010 

1.7 

2.8 

.4 

4.9 

5.6 

5.5 

020-040 

1.5 

2.9 

.9 

5.3 

6.7 

6.0 

050-070 

3.1 

4.6 

.5 

.1  .2 

8.6 

5.9 

5.0 

(K)  080-100 

4.9 

5.4 

1.1 

11.4 

5.5 

5.0 

110-130 

2.0 

.4 

2.5 

3.6 

4.0 

140-160 

1.1 

1.1 

.4 

2.6 

5.5 

5.0 

(S)  170-190 

3.1 

3.5 

1.8 

,5  .1 

9.1 

7.3 

7.0 

200-220 

2.2 

S.6 

3.9 

1.4  .4  .2 

13.7 

9.5 

8.0 

230-250 

1.1 

7.6 

7.3 

2.2  .3  .3  .2 

19.0 

10.7 

10.0 

(W)  260-280 

1.7 

4.6 

2.8 

1.1  .1  .1 

10.4 

B.e 

8.0 

290-310 

1.0 

2.5 

1.3 

.4 

5.2 

8.3 

8.0 

320-340 

1.1 

1.9 

.3 

3.3 

6.0 

6.0 

VARIABLE 

1 

.3 

.3 

11.3 

12.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.7 

//////////// 

TOTALS 

1  24.5 

42.9 

21.0 

5.7  1.1  .6  .2 

100.0 

7.6 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  27 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAOB  FREQUENCY  OF  OCCJRRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 


USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

STATION  NUMBER:  106100 

FROM  BCXIRLY  OBSERVATIONS 

STATION  NAME:  BITBUR6  Afi  OL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  MAR  HOURS:  21-23 

DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.6 

2.2 

-5 

5.3 

4.9 

5.0 

020-040 

2.5 

1.9 

1.2 

5.6 

5.8 

5.0 

050-070 

5.1 

4.3 

1.0 

10.3 

5.3 

5.0 

(E)  080-100 

5.4 

7.5 

1.0 

.1 

14.0 

5.5 

5.0 

110-130 

1.3 

.8 

2.0 

3.9 

4.0 

140-160 

1.6 

1.6 

.3 

3.5 

5.4 

5.0 

(3)  170-190 

1.2 

2.8 

1.9 

.3  .2 

6.5 

8.1 

7.0 

200-220 

1.3 

6.1 

5.3 

1.2  .9  .3 

15.1 

10.4 

10.0 

230-250 

1.9 

7.1 

4.4 

2.0  .9  .2 

16.6 

9.9 

9.0 

(W)  260-200 

2.3 

4.3 

1.8 

1.3  .3 

10.0 

8.3 

7.0 

290-310 

.6 

1.9 

.5 

.2 

3.3 

7.5 

7.0 

320-340 

1.6 

.9 

.4 

2.9 

5.2 

4.0 

VARIABLE 

.1 

.1 

18.0 

18.0 

CALM 

/////////////////////. 

'/////////////////////////////////////////////////////// 

4.8 

//////////// 

TOTALS 

27.4 

41.4 

18.3 

5.2  2.3  .5 

100.0 

7.2 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  28 
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OPERATXlfG  LOCATIOIt  *A*  PHRCEfTTAGB  FREQUEffCY  OF  OCCURRENCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVIU^  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOH  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


DIRBCnoil  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39 

40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.9 

1.6 

.6 

.0 

4.1 

5.4 

5.0 

020-040 

2.0 

1.5 

.7 

.1 

4,2 

5.8 

5.0 

050-070 

3.9 

5.1 

1.6 

.1 

.0 

-0 

10.8 

6.2 

6.0 

(E)  080-100 

3.6 

4.9 

1.6 

.2 

.0 

.0 

10.4 

6.4 

6.0 

110-130 

1.0 

.6 

.1 

1.6 

4.4 

4.0 

140-160 

1.1 

1.1 

.2 

.0 

2.5 

5.4 

5.0 

(S)  170-190 

1.4 

2.5 

1.7 

.5 

.2 

.0 

6.3 

8.4 

8.0 

200-220 

1.6 

5.1 

5.7 

1.8 

.9 

.2 

15.4 

10.7 

10.0 

230-250 

1.7 

6.5 

6.9 

3.1 

.7 

.2 

.0 

19.0 

10.7 

10.0 

(H)  260-280 

2.0 

3.7 

3.3 

1.1 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

10.7 

9.4 

9.0 

290-310 

1.2 

1.8 

1.1 

.2 

.0 

.0 

4.4 

7.5 

7.0 

320-340 

1.4 

1.3 

.8 

.2 

.0 

3.8 

6.8 

6.0 

VARIABLE 

1 

.3 

.4 

.0 

.0 

.0 

.8 

10.8 

10.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.0 

//////////// 

TOTALS 

1  22.8 

36.0 

24.7 

7.3 

2.2 

.5 

100.0 

7.9 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

7440 

C  -  4  -  29 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 
LST  TO  Ul'C:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  < 

\ 

:eilihg  GE 

nSIBILITY 

200 

6B 

BUT  LESS 

1/2  MILE 

1  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE 

AND/OR 

(0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES 

1/2  MILE  (0800  METERS). 

(4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24 

25-29  30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

KEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.7 

2.0 

.7 

4.3 

5.4 

5.0 

020-040 

2.2 

1.1 

.6 

.2 

4.1 

5.9 

4.0 

050-070 

3.4 

4.1 

.9 

.1 

8.5 

5.8 

5.5 

(B)  080-100 

2.2 

2.9 

.5 

5.6 

5.5 

5.0 

110-130 

.7 

.3 

.1 

1.1 

4.4 

3.5 

140-160 

.6 

1.2 

.2 

2.1 

6.0 

6.0 

(S)  170-190 

.8 

2.4 

1.5 

.5  .2 

5.4 

8.9 

8.0 

200-220 

1.4 

5.2 

10,7 

3.8  1.5 

.7 

23.3 

12.2 

12.0 

230-250 

1.6 

7.5 

9.6 

3.5  .9 

.4  .1 

23.5 

11.2 

10.5 

(W)  260-280 

2.3 

3.0 

2.8 

1.5  .3 

.1 

9.9 

9.4 

9.0 

290-310 

1.3 

1.0 

.8 

.3  .1 

.1 

3.6 

8.1 

7.0 

320-340 

1.0 

.8 

.6 

.2  .1 

2.8 

7.7 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

5.9 

///i/ii/ii/i 

TOTEALS 

\  19.2 

31.5 

29.0 

10.1  3.1 

1.3  .1 

100.0 

8.8 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS  1692 

C  -  4  -  30 
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OPERATING  lACATlCH  "A'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVIIXE  NC  PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  APR  HOURS:  00-02 


DIRBCnOW  1 
(DEGRESS)  1 

1  1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

4.7 

3.2 

1.0 

8.9 

4.7 

4.0 

020-040 

4.6 

3.0 

1.0 

8.5 

4.9 

4.0 

050-070 

7.1 

6.8 

2.1  .6 

16.5 

6.1 

5.0 

(B)  080-100 

3.6 

5.7 

.7 

9.9 

5.5 

6.0 

110-130 

1.7 

.2 

1.9 

3.2 

3.0 

140-160 

1.7 

.9 

2.6 

3.8 

4.0 

(S)  170-190 

1.2 

2.4 

.4  .1 

4.2 

6.6 

6.0 

200-220 

1.1 

5.2 

2.7  .7  .2 

9.9 

8.8 

8.0 

230-250 

1.4 

4.7 

2.7  .4  .1 

9.3 

8.2 

8.0 

(W)  260-280 

2.8 

4.3 

1.1 

8.2 

6.0 

6.0 

290-310 

2.7 

1.9 

.8 

5.3 

5.2 

4.5 

320-340 

2.6 

1.2 

.2 

4.0 

4.3 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.8 

Him  mm 

TOTALS 

1  35.2 

39.5 

12.7  1.7  .4 

100.0 

5.4 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  901 

C  -  4  -  31 
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OPBRATING  LOCATION  -A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUKBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 
LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  APR  HOURS:  03-05 


DIRECTIOH  1 
(DEGREKS)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14  15- 

%nND  SPEED  IN  KNOTTS 

19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

5-0 

3.1 

.8 

.3 

9.2 

5.2 

4.0 

020-040 

3.7 

2.4 

1.0 

7.1 

5.3 

4.0 

050-070 

5.7 

8.7 

1.6 

.6 

16.4 

6.3 

6.0 

(B)  080-100 

2.9 

6.8 

9.7 

5.9 

6.0 

110-130 

.7 

.1 

.1 

.9 

4.1 

3.0 

140-160 

1.4 

.2 

.2 

1.9 

4.2 

3.0 

(S)  170-190 

1.8 

2.6 

.4 

4.8 

5.9 

6.0 

200-220 

.6 

3.6 

2.8 

.6  .2 

7.7 

9.8 

9.0 

230-250 

3.6 

5.3 

2.8 

.6  .1  .1 

12.4 

7.6 

7.0 

(N)  260-260 

3.0 

4.2 

.8 

.1 

8.1 

6.0 

6.0 

290-310 

2.1 

1.3 

.2 

3.7 

4.4 

4.0 

320-340 

3.1 

1.3 

.2 

4.7 

3.6 

2.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.4 

//////////// 

TOTERLS 

1  33.6 

39.6 

10.9  2 

.1  .4  .1 

100.0 

5.4 

6.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 

C  -  4  -  32 
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OPERKTIHG  IjOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  I  MONTH:  APR  HOURS:  06-08 


DIRBCTIOn  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

3.8 

2.4 

.8 

.3 

7.3 

5.2 

4.0 

020-040 

3.4 

3.2 

1.0 

7.7 

5.6 

5.0 

050-070 

5.3 

9.7 

3.1 

.4 

.1 

18.7 

6.7 

6.0 

(B)  080-100 

3.8 

5.8 

.7 

.1 

10.3 

5.6 

6.0 

110-130 

1.3 

.2 

1.6 

3-4 

3.0 

140-160 

1.8 

.8 

.1 

2.7 

4.1 

4.0 

(S)  170-190 

1.3 

2.2 

1.0 

.3 

4.9 

7.4 

7.5 

200-220 

2.1 

4.1 

3.0 

1.0 

10.2 

8.3 

8.0 

330-250 

1.4 

5.0 

2.6 

1.0 

10.0 

8.5 

8.0 

(W)  260-280 

2.2 

3.7 

1.6 

.1 

7.6 

6.5 

6.0 

290-310 

2.0 

2.0 

.1 

4.1 

4.7 

5.0 

320-340 

2.2 

1.0 

.3 

3.6 

4.5 

4.0 

VARIABLE 

1 

.1 

.1 

15.0 

15.0 

CAU1 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.3 

//////////// 

TOTALS 

1  30.6 

40.1 

14.3 

3.3 

.1 

100.0 

5.7 

6.0 

TOTTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  33 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  APR  HOURS:  09-11 


DIRECTION  j 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN 

15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.8 

3.6 

1.4 

.4 

7.2 

7.4 

7.0 

020-040 

-7 

2.8 

.9 

.2 

4.6 

7.3 

6.0 

050-070 

2.2 

8.4 

5.6 

.9 

17.1 

8.4 

8.0 

(B)  080-100 

1.6 

6.1 

2.4 

.4 

10.6 

7.8 

7.0 

110-130 

1,9 

.8 

2.7 

4.0 

4.0 

140-160 

1.7 

1.0 

2.7 

4.3 

4.0 

(S)  170-190 

1.6 

2.7 

2.7 

.2 

7.1 

8.4 

8.0 

200-220 

1.2 

4.7 

3.1 

1.6  .1 

10.7 

9.5 

9.0 

230-250 

2.1 

3.4 

4.1 

1.1  .3 

11.1 

9.5 

9.5 

(N)  260-280 

1.2 

3.2 

4.0 

.4  .1 

9.0 

9.0 

10.0 

290-310 

2.9 

1.8 

1.0 

.1 

5.0 

5.8 

4.5 

320-340 

1.9 

2.6 

1.2 

.1 

5.8 

6.3 

6.0 

VARIABLE 

1 

.6 

.6 

.3 

1.7 

11.4 

10.0 

CALM 

4.1 

//////////// 

TOTALS 

1  20.8 

41.7 

27.2 

5.7  ,5 

100.0 

7.7 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

900 
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OPERKTIIIG  UXZATIOR  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SSKTIOH  NUMBER;  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC;  -  1  MONTH:  APR  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


OIRECnOlf  1 
(DEGREES)  I 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OK  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  3S0-01O 

1.6 

4.0 

1.2 

.4 

7.2 

7.5 

7.0 

020-040 

1.3 

2.9 

1.8 

6.0 

7.4 

7.5 

050-070 

1.4 

5.4 

4.3 

1.1 

12.3 

8.9 

9.0 

(8)  080-100 

2.4 

3.7 

1.9 

.3 

8.3 

7.0 

6.0 

110-130 

1.1 

1.6 

,4 

3.1 

5.9 

6.0 

140-160 

1.1 

.8 

.6 

.1 

2.6 

6.3 

6.0 

(S)  170-190 

2.1 

3.1 

3.4 

1.2 

9-9 

8.8 

9.0 

300-220 

.8 

3.6 

4.3 

1.4 

.2 

10.3 

10.2 

10.0 

230-250 

.9 

3.7 

3.0 

2.6 

.3 

10.4 

10.8 

10.0 

(W)  260-280 

1.9 

3.2 

3.2 

.9 

9.2 

8.6 

9.0 

290-310 

2.7 

2.7 

1.8 

1.0 

8.1 

8.1 

8.0 

320-340 

1.6 

2.2 

1.9 

.1 

.1 

5.9 

7.B 

B.O 

VARIABLE 

1 

3.1 

2.0 

.2 

5.3 

9.5 

9.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.2 

//////////// 

TOTALS 

18.9 

40.0 

29.8 

9.3 

.6 

100,0 

8.5 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  I.OCATION  'A*  PERCENTAGE  FREQUBHCy  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASBBVILLB  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH;  APR  HOURS;  15-17 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IH 

20-24  25-29 

KHcrrs 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1,0 

4.2 

1.9 

.1 

7.2 

7.8 

8.0 

020-040 

1.0 

4.7 

1.8 

.3 

7.8 

7.9 

8.0 

050-070 

1.6 

5.1 

4.4 

.7 

11.8 

8.5 

8.0 

(B)  080-100 

1.7 

4.2 

1.6 

.7 

8.1 

7.5 

7.0 

110-130 

1.1 

1.6 

.2 

2.9 

5.3 

5.0 

140-160 

1.4 

1.7 

.2 

.1 

3.4 

5.5 

5.0 

(S)  170-190 

1.1 

3.3 

3.1 

1.2 

8.8 

9.1 

9.0 

200-220 

.6 

3.7 

3.7 

1.1 

.2 

.1 

9.6 

10.0 

10.0 

230-250 

1.3 

3.6 

2.9 

2.0 

9.8 

9.7 

9.5 

(W)  260-280 

1.0 

4.6 

a.i 

1.3 

.1 

10.1 

9.2 

9.0 

290-310 

1.0 

3.0 

2.2 

.3 

6.6 

8.2 

8.0 

320-340 

.7 

3.4 

2.7 

.7 

7.4 

9.1 

9.0 

VARIABLE 

1 

1.7 

1.3 

3.2 

8.7 

8.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.3 

//////////// 

T013VLS 

1  13.9 

44.6 

29.1 

8.5 

.3 

.1 

100.0 

8.3 

8.0 

TOTAL  HUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

900 
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OPBRATIIIG  UXATIOn  "A’  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  OL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  APR  HOURS:  18-20 


OlRECnOR  1 
(DBGBEBS)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIHD  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNcyrs 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

VnND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

3.1 

5.4 

1.0 

9.6 

5.9 

6.0 

020-040 

2.8 

6.0 

1.1 

.1 

10.0 

6.2 

6.0 

050-070 

4.4 

6.1 

2.7 

13.2 

6.6 

6.0 

(B)  080-100 

3.3 

4.2 

1.4 

9.0 

6.1 

6.0 

110-130 

2.3 

1.7 

4.0 

4.3 

4.0 

140-160 

.9 

1.6 

.1 

2.6 

5.5 

5.0 

(S)  170-190 

2.2 

3.3 

1.8 

.3 

.1 

7.8 

7.5 

7.0 

200-220 

1.8 

3.4 

2.6 

.8 

.2 

8.8 

8,7 

8.0 

230-250 

.8 

3.3 

3.0 

.1 

.1 

7.3 

8.7 

9.0 

|W)  260-280 

2.2 

3.7 

1.8 

.1 

7.8 

6.9 

7.0 

290-310 

2.0 

4.0 

1.6 

.1 

7.7 

6.8 

7,0 

320-340 

2.1 

2.9 

1.8 

.1 

6.9 

6.9 

7.0 

VARIABLE 

1 

.1 

2.0 

2.0 

CAUI 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.3 

//////////// 

TOTALS 

28.0 

45.6 

18.9 

1.5 

.5 

100.0 

6.4 

6,0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPKRATIIIG  LOCKCIOH  "A*  PERCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASBEVIIOE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  APR  HOURS:  21-23 


DIRECriOH  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IH  KNOTS 

19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.6 

3.3 

.7 

9.6 

4.6 

4.0 

020-040 

4.8 

4.3 

1.0 

.1 

10.2 

5.5 

5.0 

050-070 

6.2 

5-3 

2.0 

.3 

13.9 

5.9 

5.0 

(B)  080-100 

5.2 

4.4 

.6 

10.2 

5.0 

4.0 

110-130 

2.1 

1.1 

.1 

3.3 

4.2 

4.0 

140-160 

1.2 

.7 

.4 

.1 

2.4 

6.0 

4.5 

(S)  170-190 

1.9 

2.7 

1.4 

.1  .1 

6.2 

7.2 

6.5 

200-220 

1.7 

4.1 

2.3 

.1  .2 

8.4 

8.2 

8.0 

230-250 

1.6 

6.4 

1.6 

.3 

9.9 

7.5 

8.0 

(W)  260-280 

2.8 

3.3 

1.0 

7.1 

5.9 

5.5 

290-310 

2.3 

2.2 

.4 

5.0 

5.0 

5.0 

320-340 

2.4 

2.4 

.2 

5.1 

4.8 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.6 

//////////// 

!R]rCALS 

eo 

40.2 

11.7  1 

.0  .3 

100.0 

5,4 

5.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATIHG  LOCATIOW  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC.  ASBBVILLB  HC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 
LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  APR  HOURS:  ALL 


DIRECTION  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

3.3 

3.7 

1.1 

.2 

8.3 

5.9 

5.0 

020-040 

2.8 

3.7 

1.2 

.1 

7.7 

6.1 

6.0 

050-070 

4.2 

6.9 

3.2 

.6  .0 

15.0 

7.1 

7.0 

(E)  080-100 

3.1 

5.1 

1.2 

.2 

9.5 

6.3 

6.0 

110-130 

1.5 

.9 

,1 

2.5 

4.4 

4.0 

140-160 

1.4 

.9 

.2 

,0 

2.6 

5.0 

4.0 

(S)  170-190 

1.7 

2.8 

1.8 

.4  .0 

6.7 

7.9 

8.0 

200-220 

1.2 

4.0 

3.1 

.9  .2  .0 

9.4 

9.2 

9.0 

230-250 

1.6 

4.4 

2.8 

1.0  .1  .0 

10.0 

8.8 

8.0 

(«)  260-280 

2.1 

3.8 

2.1 

.3  .1 

8.4 

7.4 

7.0 

290-310 

2.2 

2.4 

l.o 

.2 

5.8 

6.3 

6.0 

320-340 

2.1 

Z.l 

1.1 

.1  .0 

5.4 

6.3 

6.0 

VARIABLE 

1 

.7 

.5 

.1 

1.3 

9.5 

9.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.3 

//////////// 

TOTALS 

1  27.2 

41.4 

19.4 

4.1  .4 

100.0 

6.6 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

7201 

C  -  4  -  39 


USAFETAC/DS--92/270  -  Page  92 


OPEKATING  IXX:ATI0N  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME;  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC;  -  1  MONTH:  APR  HOURS:  ALL 

CATEGORY  A:  CEILING  6E  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 

1 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  { 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

3.3 

5.2 

1.5  .2 

10.2 

6.4 

6.0 

020-040 

1.3 

3.5 

1.6 

6.4 

7.1 

6.0 

OSO-070 

2.8 

4.5 

4.1  .7 

12.1 

8.1 

9.0 

(B)  080-100 

2.4 

3.5 

.6 

6.5 

5.7 

6.0 

110-130 

.7 

.1 

.7 

2.8 

3.0 

140-160 

.7 

.3 

.1 

1.1 

4.3 

4.0 

(8)  170-190 

1.1 

2.0 

1.7  .2 

5.0 

8.2 

8.0 

200-220 

1.3 

5.9 

4.9  2.5  .3 

15.0 

10.3 

10.0 

230-250 

1.5 

4.9 

4.3  1.1  .1 

12.0 

9.1 

9.0 

(W)  260-280 

2.7 

5.2 

3.8  .1 

11.8 

7.4 

8.0 

290-310 

2.5 

3.1 

.7  .2 

6.5 

6.0 

5.0 

320-340 

2.1 

2.1 

.8  .1 

5.1 

5.9 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.5 

//////////// 

TOTALS 

22.4 

40.3 

24.1  4.0  -7 

100.0 

7.1 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1230 
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OPERAXIHG  UXATlOlf  ‘‘A*  PERCEPITAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  ItC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  Afi  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  MAY  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

6.1 

2.2 

.1 

8.4 

3.7 

3.5 

020-040 

5.1 

3.8 

.3 

9.1 

4.6 

4.0 

050-070 

7.4 

5.2 

.6 

13.2 

4.6 

4.0 

(B)  080-100 

4.4 

3.8 

.2 

8.4 

4.8 

4.0 

110-130 

1.4 

.9 

2.3 

4.2 

4.0 

140-160 

2.2 

.3 

.1 

2.6 

3.7 

4.0 

(S)  170-190 

2.3 

1.8 

.3 

4.4 

5.1 

4.0 

200-220 

2.5 

4.7 

3.0 

,3 

10.5 

7.8 

8.0 

230-250 

2.9 

5.6 

2.0 

.1 

10.6 

6.6 

6.0 

(W)  260-280 

1.9 

2.7 

.4 

.1 

5.2 

6.0 

5.5 

290-310 

3.9 

1.0 

.6 

5.5 

4.6 

4.0 

320-340 

2.6 

1.6 

.6 

4.8 

5.0 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.9 

//////////// 

TCTALS 

42.7 

33.6 

8.2 

.5 

100.0 

4.5 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPBRATIlfG  hOCKTlOfl  "A*  PERCENTAGE  FREQtrENCT  OF  CCURRENCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATlGtl  NUMBER:  106100  STATION  NAME;  BITBURG  Afi  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  l/PC:  -  1  MONTH:  MAY  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.3 

2.5 

.5 

8,3 

4.2 

4.0 

020-040 

4.9 

3.1 

.2 

8.3 

4.3 

4.0 

050-070 

7.4 

6.9 

.9 

15,2 

5,1 

5.0 

(B)  080-100 

3.2 

2.9 

.4 

6,6 

5.0 

5.0 

HO-130 

2.2 

.6 

2.8 

3.6 

3.0 

140-160 

2.2 

.4 

2.6 

3.3 

3.0 

(SJ  170-190 

1.7 

1.4 

.2 

3.3 

4.8 

4.0 

200-220 

2.2 

4.8 

2.8 

.5 

10.3 

7.9 

7.0 

230-250 

2.5 

7,1 

2.4 

11.9 

7.0 

7.0 

(W)  260-280 

1.8 

2.7 

.9 

.>.4 

5.8 

6.0 

290-310 

2.5 

2.0 

.2 

4.7 

4.9 

4.0 

320-340 

1 

2.0 

i.e 

.1 

4.0 

4.7 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.7 

//////////// 

TOTEUS 

37.9 

36.2 

8.6 

.5 

100.0 

4.5 

5.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  lOCATION  *A'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFCTAC,  ASBEVIU.B  NC  FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  lOfilOO  STATION  NAME:  PITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  l/TC:  -  1 

MONTH:  MA^  HOURS 

:  06-08 

DIRECnOH  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  ?0  24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(II)  350-010 

2.7 

1.9 

.9 

5.5 

5.3 

5.0 

020-040 

3.8 

2.2 

.4 

6.3 

4.5 

4.0 

050-070 

6.9 

7.5 

2.6 

17.0 

5  fl 

5.0 

(fi)  080-100 

4.9 

5.1 

.8 

10.8 

5.1 

5.0 

110-130 

2.3 

.4 

2.7 

3.0 

3.0 

140-160 

1.0 

1.3 

3.4 

2.5 

(3)  170-190 

2.2 

2.5 

.3 

4.9 

5.5 

5.5 

200-220 

1.6 

5.7 

3.2  .4 

11.0 

8.0 

8.0 

230-250 

1.9 

5.1 

3.2  .4  .2 

10.9 

8.1 

8.0 

(W)  260-280 

2.8 

1.6 

1.6  .2 

6.2 

6.4 

5.0 

290-310 

3.0 

3.0 

.5 

6.6 

5.0 

5.0 

320-340 

i 

3.5 

1.4 

.4 

5.4 

4.1 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.5 

miimiiii 

TCTTALS 

1  36.6 

36,7 

13.9  1.0  .2 

100.0 

5,2 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  43 
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OPEHATIRG  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  irrc:  -  1  MONTH:  MAY  HOURS:  09-11 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GK  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.0 

1.5 

1.4 

.1 

5.1 

6.4 

6.0 

020-040 

2.4 

2.7 

.6 

5.8 

5.8 

5.0 

050-070 

3.3 

7.2 

3.8 

.2 

14.5 

7.1 

7.0 

(B)  080-100 

2.3 

5.4 

1.9 

9.6 

6.8 

7.0 

110^130 

2.2 

1.4 

.2 

3.8 

4.3 

4.0 

140-160 

2.6 

.8 

.1 

3.4 

3.6 

3.0 

(3)  170-190 

1.7 

3.2 

1.2 

.3 

6.5 

6.9 

6.0 

200-220 

2.2 

5.8 

4.9 

1.3 

.1 

14.3 

8.9 

9.0 

230-250 

2.2 

6.0 

3.9 

1.1 

.3 

13.4 

8,8 

8.0 

(H)  260-280 

2.7 

3.0 

2.0 

.8 

8.5 

7.5 

7.0 

290-310 

1.9 

2.6 

1.3 

.1 

5.9 

6.8 

6.0 

320-340 

1.2 

1.3 

1.2 

.1 

3.8 

6.7 

6.0 

VARIABLE 

1 

l.Z 

-5 

1.7 

8.9 

8.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.8 

//////////// 

TOTBLS 

1  26.7 

42.1 

23.2 

4.0 

.4 

100.0 

7.0 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  44 
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OPSRATIlfG  lOCATlOn  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 
LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  61  -  MAR  91 
MONTH:  MAY  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

.8 

1.8 

1.2 

.3 

4.1 

7.6 

7.0 

020-040 

1.0 

2.7 

.9 

.1 

4.6 

7.3 

7.0 

050-070 

1.8 

5.2 

2.9 

.3 

10.2 

7.6 

7.0 

(B)  080-100 

2.4 

4.3 

1-9 

-3 

8.9 

6.9 

6.0 

110-130 

1.9 

1.1 

.6 

3.7 

5.6 

4.0 

140-160 

2.0 

1.1 

.5 

3.7 

5.2 

4.0 

(8)  170-190 

1.8 

3.9 

1.8 

-1 

7.6 

7.1 

7.0 

200-320 

2.6 

3.9 

4.2 

1.7 

.1 

12.5 

9.0 

9.0 

230-250 

2.5 

4.6 

5.7 

1.3 

.5 

14.6 

9.4 

10.0 

(N)  260-280 

2.0 

4.3 

3.0 

1.2 

10.5 

8.2 

8.0 

290-310 

1.7 

3.0 

2.4 

.8 

7.8 

8.4 

8.0 

320-340 

1.5 

1.6 

.8 

.3 

4.2 

6.7 

6.0 

VARIABLE 

2.7 

2.8 

.2 

5-8 

9.5 

10.0 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.7 

iiinmiiii 

TCrtM.S 

22.1 

40.2 

28.7 

6.6 

.6 

100.0 

7.8 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  ”A*  PERCENTAGE  PREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 


USAFBTKC,  ASHEVILLE  RC 

snanon  HimBBR:  loeioo 

STATION  NAME: 

LST  TO  UTC;  - 

FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 

BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  - 

1  MONTH:  MAY  HOURS:  15-17 

MAR  91 

DIRECTION 
(DEGREES)  { 

1 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.3 

3.3 

1-1 

.3 

6.5 

7.2 

7.0 

020-040 

.8 

2.6 

1.1 

.5 

4.9 

8.6 

7.5 

050-070 

3.1 

5.2 

2.0 

10.3 

6.5 

6.0 

(B)  080-100 

2.5 

5.1 

2.0 

.2 

9.8 

6.9 

6.0 

110-130 

2.3 

1.4 

.5 

4.2 

5.1 

4.0 

140-160 

1.3 

1.6 

.2 

3.1 

5.6 

6.0 

(S)  170-190 

1.4 

2.9 

1.5 

.2 

6.0 

7.4 

7.0 

200-220 

1.8 

5.2 

4.6 

.6 

12.4 

8.6 

8.0 

230-2S0 

2.5 

4.8 

7.5 

.6  .3  .1 

15.9 

9.4 

10.0 

(R)  260-280 

1.6 

3.9 

4.0 

.3 

9.8 

8.3 

e.o 

290-310 

2.0 

3.2 

2.3 

.5  .1 

8.2 

7.9 

7.0 

320-340 

1.5 

2.0 

1.8 

.4 

5.8 

8.0 

8.0 

VAKIABLB 

1 

1.3 

.3 

1.8 

7.9 

B.O 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1-3 

//////////// 

TOTALS 

22.3 

43.0 

28.9  3 

-8  ,4  .1 

100.0 

7.7 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  46 
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OPEMUriHG  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 
LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  «  MAR  91 
MONTH:  MAY  HOURS:  18-20 


DlRECnCH  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14  15 

-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

aoiAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(If)  350-010 

2.6 

4.2 

1.3 

.1 

B.2 

6.4 

6.0 

OZO-040 

2.7 

3.3 

1.0 

.3 

7.3 

6.4 

6.0 

050-070 

5.2 

4.6 

.9 

10.6 

5.2 

5.0 

(B)  080-100 

5.1 

4.2 

.4 

9.7 

4.7 

4.0 

110-130 

2.4 

.9 

.2 

3.4 

4.3 

4.0 

140-lfiO 

1.0 

.8 

1.7 

4.1 

4.0 

(S)  170-190 

2.0 

1.9 

.5 

.1 

4.E 

5.9 

5.0 

200-220 

3.1 

6.7 

2.9 

.3 

.1 

13.1 

7.0 

6.0 

230-250 

3.0 

7.2 

3.8 

.4 

14.4 

7.5 

7.0 

(W)  260-280 

2.2 

5.1 

1.5 

.3 

9.0 

7.2 

7.0 

290-310 

2.6 

2.5 

1.3 

6.3 

5.9 

5.0 

320-340 

2.0 

2.6 

1.4 

.1 

6.1 

6.7 

6,0 

VARIABLE 

1 

.1 

.2 

6.5 

6.5 

CAIM 

1 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.2 

//////////// 

TOTALS 

1  34.0 

44.0 

15.3 

1.6 

.1 

100.0 

5-9 

6.0 

TOTAL 

HUMBER  OF  OBSERVATIOHS 

930 
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OPERATING  LOCATION  *A” 
USAFETAC,  A^EVILLB  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100  STATICW  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  MAY  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

6-7 

2.8 

.2 

9.7 

4.0 

4.0 

020-040 

5.3 

3.0 

.6  .1 

9.0 

4.8 

4.0 

050-070 

8.7 

3.8 

12.5 

3.9 

4,0 

(B)  080-100 

6.3 

2.3 

8.6 

3.8 

4.0 

110-130 

3.3 

1.5 

4.B 

4.0 

4.0 

140-160 

1.9 

-5 

2.5 

3.3 

3.0 

(S)  170-190 

2.9 

1.5 

.4 

4.8 

4.9 

4.0 

200-220 

2.8 

6.1 

2.7  .1 

11.7 

7.1 

7.0 

230-250 

2.5 

6.5 

1.7  .2 

10.9 

6.7 

6.0 

(W)  260-260 

2.8 

4.0 

.5  .1 

7.4 

5.8 

6.0 

290-310 

2.5 

2.0 

.4 

4.9 

5.1 

4.5 

320-340 

3.5 

1.9 

.2 

5.7 

4.5 

4.0 

VARIABLE 

1  - 

.1 

2.0 

2.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.3 

//////////// 

TOTALS 

49.3 

35,9 

6.7  .5 

100.0 

4.6 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  48 
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OPERKTIRG  UX»TIOH  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  MAY  HOURS:  ALL 


DIRECTION  1 

1 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

3.4 

2.6 

.8 

.1 

6.9 

5.4 

5.0 

020-040 

3.2 

2.9 

,7 

-1 

6.9 

5.5 

5.0 

050-070 

5.5 

5.7 

1.7 

.1 

12.9 

5.7 

5.0 

(B)  080-100 

3.9 

4.1 

1.0 

.1 

9.0 

5.5 

5.0 

110-130 

2.2 

1.0 

.2 

3.5 

4.3 

4.0 

140-160 

1.8 

.7 

-1 

2.6 

4.1 

4.0 

(S)  170-190 

2.0 

2.4 

.8 

.1 

5.3 

6.1 

6.0 

200-220 

2.3 

5.4 

3.5 

.7  -0 

12.0 

R.l 

8.0 

230-250 

2.5 

5.9 

3.8 

.5  .2  .0 

12.8 

8.1 

8.0 

(W)  260-280 

2.2 

3.4 

1.7 

.4 

7.8 

7.1 

7.0 

290-310 

2.5 

2.4 

1.1 

.2  .0 

6.2 

6.3 

6.0 

320-340 

2.2 

1.8 

.8 

.1 

5.0 

5.8 

5.0 

VARIABLE 

1 

.6 

.5 

.0 

1.2 

8.9 

8.5 

CALM 

////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////// 

7.8 

//////////// 

TOTALS 

1  33.8 

38.9 

16.7 

2.4  .2 

100.0 

5.9 

6.0 

TOTAL  miHBER  OF  OBSERVATIONS 

7440 

C  -  4  -  49 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQCENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRCM  BOURLT  OBSERVATIONS 

STATION  NUKBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST  TO  UTCS  -  1 

MONTH:  MAY  HOURS:  ALL 

cKnxxxn  hz  cbilirg  gs 

VISIBILITlf 

200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS). 
AND/OR 

GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION  1 

1 

5-9 

WHO  SPEED  IH  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-C10 

1.1 

1.9 

2.0 

5.1 

7.7 

8.0 

020-040 

1.3 

1.5 

1.4 

4.1 

7.1 

7.5 

050-070 

2.4 

3.2 

1.1  .1 

6.8 

6.3 

7.0 

(B)  080-100 

2.3 

.6 

2.8 

3.6 

3.0 

110-130 

1.5 

.3 

1.8 

3.4 

3.0 

140-160 

1.6 

,3 

1.9 

2.9 

2.0 

(S)  170-190 

2.3 

2.8 

1.1 

6.3 

6.2 

6.0 

200-220 

2.7 

8.9 

4.4  1.8  .2 

18.1 

8.9 

8.0 

230-250 

2.7 

7.5 

7.5  1.3 

19.0 

8.9 

9.0 

(W)  260-280 

2.4 

4.2 

3.0  .5 

iC.O 

7.4 

6.0 

290-310 

3.1 

4.3 

1.3  .2 

8.9 

6.1 

5.5 

320-340 

1.9 

2.8 

1-4  .3 

6.5 

7.0 

6.0 

VMUABLB 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  8.6 

//////////// 

TCnALS 

25.3 

38.3 

23.2  4.2  .2 

100.0 

6.8 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  879 
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(9BRATIII6  LOCATIOn  "A”  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASSEVILLB  IIC  PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RUHBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 
LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

5.4 

.8 

6.2 

3.0 

3.0 

020-040 

5.3 

.9 

-1 

6.3 

3.3 

3.0 

050-070 

6.7 

3.0 

.1 

9.8 

4.2 

4.0 

(8)  080-100 

3.7 

2.3 

6.0 

4.1 

4.0 

110-130 

1.7 

.3 

2.0 

3.2 

3.0 

140-160 

2.7 

.2 

2.9 

2.9 

3.0 

(8)  170-190 

2.1 

1.0 

.1  .1 

3.3 

4.6 

4.0 

200-320 

1.6 

5.0 

2.6  .1 

9.2 

7.3 

7.0 

230-250 

4.1 

11.2 

1.4  .1 

16.9 

6.4 

6.0 

(W)  260-280 

2.6 

5.0 

.4  .3  .1 

8.4 

6.4 

6.0 

290-310 

3.9 

2.2 

.7 

6.B 

4.6 

4.0 

320-340 

4.6 

1.1 

.3 

6.0 

3.4 

2.5 

VARIABLE 

CUJf 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.1 

//////////// 

TOTALS 

44.4 

33.0 

5.7  .6  .1 

100.0 

4.2 

4,0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OFBRATIRG  UXMKM  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATlOn  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  Afi  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  irrc:  -  1  MONTH:  JUN  HOURS:  03-05 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  { 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

6.4 

1.2 

.1 

7,0 

3.2 

3.0 

020-040 

5.2 

.4 

.2 

5.9 

3.0 

3.0 

050-070 

6.7 

2.4 

.7 

9.8 

4.4 

4.0 

(B)  080-100 

3.3 

2.1 

.2 

5.7 

4.4 

4.0 

110-130 

1.0 

1.0 

2.4 

2.0 

140-160 

2.8 

.1 

,1 

3.0 

2.7 

2.0 

(8)  170-190 

1.9 

1.1 

.3 

3.3 

5.2 

4.0 

200-220 

3.3 

6.0 

1.2 

.2 

10.8 

6.6 

6.0 

230-250 

3.6 

7.0 

2.4  .1 

13.1 

6.7 

6.0 

(«)  260-280 

3.8 

5.9 

1.0  .2 

10.9 

5.9 

S.O 

290-310 

4.4 

1.4 

.2 

6.1 

3.9 

4.0 

320-340 

4.0 

1.0 

.6 

5.6 

4.0 

3.0 

VMUABLB 

1 

.1 

.1 

30.0 

25.0 

CALM 

iiiiniiiiiiimiiiiniiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiniiniiiiiminniiiniii 

17.0 

//////////// 

TOTALS 

1  46.4 

28.6 

7.0  .3 

.3 

100.0 

4.1 

4.0 

TCnaU.  HUMBER  OF 

OBSBRVAXIOnS 

900 
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OPBRATIRG  LOCATIOH  "A*  PBRCBNTAGB  FRBQUKHCY  OP  OCCl/RRENCB  SURFACE  WIKD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFKtAC,  A3HBV1LLB  HC  FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

arTATION  mnSER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  OL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  61  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  I  MONTH:  JUN  HOURS:  06-08 


DIRBCnOW  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNCrTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■)  350-010 

4.9 

1.7 

.1 

6.7 

3.5 

3.0 

020-040 

3.6 

1.8 

.3 

5.7 

3.9 

3.0 

050-070 

4.9 

4.4 

1.1 

10.4 

5.4 

5.0 

(B)  080-100 

3.1 

2.7 

.4 

6.2 

4.6 

4.5 

110-130 

1.2 

.1 

1.3 

2.4 

2.0 

140-160 

1.7 

.2 

1.9 

2.6 

3.0 

(8)  170-190 

1.9 

l.S 

.3  .1 

4.1 

5.4 

5.0 

200-220 

2.1 

7,0 

1.0  .4  .1 

10.7 

7.3 

7.0 

230-350 

3.4 

7.7 

3.2  .7  .2 

15.2 

7.6 

8.0 

(N)  260-280 

4.2 

6.4 

1.8 

12.4 

6.0 

5.0 

290-310 

3.1 

2.3 

.2  .1 

5.8 

4.8 

4.0 

320-340 

3.6 

1.7 

1.4 

6.7 

5.1 

4.0 

VARIABLE 

1 

CAIH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.9 

iiiiimiiu 

TOrCALS 

1  37.7 

37.8 

9.8  1.3  .2  .1 

100.0 

4.9 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPBRATIRQ  ifOCATIOW  "A*  PEPCEFfTAGE  FREQUEWCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC.  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

S  i'lOII  mjHBER:  106100  STATIOH  flAHE;  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OP  RECORD:  APR  61  -  MAR  91 

LST  TO  UTCJ  -  1  MONTH:  JUN  HOURS:  09-11 


DIRECTIOH  1 
{DEGREES)  { 

1  ^  * 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.8 

2.4 

.2 

.1 

4.6 

5.5 

5.0 

020-040 

1.0 

3.0 

.3 

4.3 

6.0 

6.0 

050-070 

2.7 

5.2 

1.6 

9.4 

6.3 

6.0 

(E)  080-100 

4.0 

3.7 

1.1 

8.8 

5.4 

5.0 

110-130 

2.0 

.6 

2.6 

3.3 

3.0 

140-160 

1.2 

.1 

1.3 

2.8 

3.0 

(8)  170-190 

1.8 

1.7 

.3 

.1 

3.9 

5.5 

5.0 

200-220 

3.1 

4.2 

4.8 

.6  .1 

12.8 

8.2 

9.0 

230-250 

3.6 

5.9 

6.4 

1.6  .3 

17.8 

9.0 

9.0 

(W)  260-280 

3.0 

6-7 

3.2 

.3 

13.2 

7.3 

7.0 

290-310 

2.7 

2.8 

1.8 

7.2 

6.2 

6.0 

320-340 

3.1 

2.7 

1.4 

.1 

7.3 

5.8 

5.0 

VARIABLE  1 

1 

1.6 

.8 

.1 

2.6 

8.7 

8,0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.2 

//////////// 

toteals 

1  30.1 

40.6 

21.9 

2.9  .4 

100.0 

6.6 

7,0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  lOCATlON  -A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFKTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


ffTATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 
LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  12-14 


OIRKCTION  1 
(DEGREES)  { 

1  1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(II)  150-010 

3.1 

2.7 

.8 

.1 

6.7 

5.4 

5.0 

020-040 

1.6 

2.6 

.6 

4.7 

6.1 

6.0 

050-070 

1.8 

3.9 

1.3 

7.0 

6.6 

6.0 

(B)  080-100 

1.0 

2.2 

.7 

3.9 

6.5 

7.0 

120-120 

1.1 

1.0 

.1 

2.2 

4.9 

4.5 

140-160 

.6 

.9 

1.4 

4.2 

5.0 

(8)  170-190 

1.9 

1.6 

1.3 

.1 

4.9 

6.5 

6.5 

200-220 

2.6 

5.9 

3.2 

.4  .1 

12.2 

7.8 

7.0 

230-250 

1.7 

4.7 

8.8 

2.1  .1 

17.3 

10.2 

10.0 

(W)  260-280 

1.9 

5.3 

5.1 

1.6 

13.9 

9.2 

9.0 

290-310 

2.7 

2.4 

2.1 

.6 

7.8 

7.4 

7.5 

320-340 

2.4 

3.3 

1.3 

7.1 

D  .4 

6.0 

VXRIABI.B 

1 

3.9 

2.7 

.6 

7.6 

9.2 

9.0 

CALM 

iiiiinuiiiiiiiiiiiinimimimimiiiiiniiiiiiiimininimiimmn 

3.3 

//////////// 

TOTALS 

1  22.8 

40.4 

28.0 

5.5  .1  .1 

100.0 

7.6 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  Afi  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UrC:  -  1  MONTH:  JUN  HOURS:  15-17 


DIRECTION  1 
(DEGRESS)  { 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.3 

4.7 

.9 

6.9 

6.5 

6.0 

020-040 

1.2 

3.1 

1.0 

.2 

5.6 

6.9 

6.0 

050-070 

1.6 

3.6 

1.1 

.1 

6.3 

6.9 

7.0 

(E)  080-100 

1.6 

3.4 

.2 

5.2 

5.9 

6.0 

110-130 

.9 

.9 

1.8 

5.0 

4.5 

140-160 

1.3 

-9 

-1 

2.3 

4.5 

4.0 

(3)  170-190 

1.7 

1.9 

1.0 

,1 

4.7 

6.3 

6.0 

200-220 

3.3 

4.9 

3.4 

.3 

12.0 

7.3 

7.0 

230-250 

2.8 

5.9 

7.6 

2.0 

.1 

18.3 

9.1 

10.0 

(W)  260-280 

1.9 

5.3 

5.4 

1.2 

13.9 

9.4 

9.0 

290-310 

1.4 

4.3 

2.8 

.4 

9.0 

8.0 

8.0 

320-340 

1.9 

4.0 

2.4 

.2 

8.6 

7,5 

7.0 

VARIABLE 

1 

1.4 

1.7 

3.1 

9.7 

10.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.3 

//////////// 

TOTALS 

1  20.9 

44.3 

27.6 

4.5 

.1 

100.0 

7.6 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

900 
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OPBRATIHG  LOCATION  *A”  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEEAC,  ASHEVILLE  nc  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 
LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  JUH  BC«RS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-13  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■)  350-010 

4.2 

4.0 

.8 

.1 

9.1 

5.5 

5.0 

020-040 

1.7 

5.2 

.2 

7.1 

5.9 

6,0 

050-070 

3.7 

4.0 

.8 

8.4 

5.5 

5.0 

(B)  080-100 

1.9 

2.0 

3.9 

4.4 

5.0 

110-130 

.9 

.6 

1.4 

4.3 

4.0 

140-160 

1.3 

.8 

2.1 

4.0 

4.0 

(S)  170-190 

2.3 

2.6 

.6 

5.4 

5.6 

5.0 

200-220 

4.0 

5.2 

1.9 

.1 

11.2 

6.2 

6.0 

230-250 

3.6 

6.7 

3.8 

.4  .1 

14.6 

7.5 

8.0 

(W)  260-280 

2.9 

7.0 

3.0 

,4 

13.3 

7.5 

7.0 

290-310 

3.2 

4.0 

2.1 

9.3 

6.2 

6.0 

320-340 

3.1 

4.4 

2.4 

10.0 

6.4 

6.0 

VARIABLB 

.1 

.2 

.3 

9.0 

10.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.7 

//////////// 

rcriALs 

32.8 

46.6 

15.8 

1.0  .1 

100.0 

6.0 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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0FE9ATI1IG  LOCATION  *A*  PERCENTAGB  FREgUBNCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRCH  BCURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBUR6  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC:  - 

•  1 

MONTH:  JUN  HOURS:  21-23 

DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

■19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

6.1 

1.1 

.1 

7.3 

3.5 

3.0 

020-040 

4.4 

3.2 

7.7 

4.3 

4.0 

050-070 

6.8 

2.9 

9.7 

3.9 

4.0 

(B)  080-100 

4.6 

1.4 

6.0 

3.4 

3.0 

110-130 

1.8 

.3 

2.1 

3.1 

2.0 

140-160 

2.3 

1.1 

3.4 

3.5 

3.0 

(S)  170-190 

2.9 

1.2 

.2 

.1 

4.4 

4.2 

4.0 

200-220 

2.7 

6.4 

1.8 

.1  .1 

11.1 

6.6 

6.0 

230-250 

3.9 

8.1 

2.3 

.1 

14.4 

6.7 

7.0 

(W)  260-280 

3.6 

5.1 

.9 

.2 

10.0 

5.9 

5.0 

290-310 

3.8 

1.4 

.4 

.1 

5.8 

4.3 

3.0 

320-340 

5.3 

2.8 

.6 

8.7 

4.5 

3,5 

VARIABLE 

1 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  9.3 

//////////// 

TOTALS 

1  48.4 

35.0 

6.3 

.6  .1 

100.0 

4.5 

4.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 
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OPERATIHG  LOCATION  *A* 
USAFBCAC^  ASHEVILLE  IfC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  VOND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  OL 
LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  JUN  HOURS;  ALL 


DIRBCTIOM  1 

1 

5-9 

10-14 

(DEGREES)  1 

(N)  350-010 

4.2 

2.3 

.4 

020-040 

3.0 

2.5 

.3 

050-070 

4.3 

3.7 

.8 

(E)  080-100 

2.9 

2.5 

-3 

110-130 

1.3 

.5 

.0 

140-160 

1.7 

.5 

.0 

(S)  170-190 

2.1 

1.6 

.5 

200-220 

2.8 

5.6 

2.5 

230-250 

3.3 

7.1 

4.5 

(W)  260-280 

3.0 

5.8 

2.6 

290-310 

3.2 

2.6 

1.3 

320-340 

3.5 

2.6 

1.3 

VARIABLE  I 

1 

.9 

-7 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65  TOTAL  MEAN 


MEDIAN 
WIND 
4.t 

4. t 

5. (: 

4. (; 
3.(; 
3.(: 

5. t 
7.0 
8.0 
7.0 
5.0 
5.0 


%  WIND 

6.9  4.5 

5.9  4.8 

8.9  5.3 

5.7  4.8 

1.8  3.7 


.0 

.0 


2.3 

4.3 


3.4 

5.4 


11.2  7.2 

16.0  8.0 
12.0  7.3 

7.2  5.9 

7.5  5.5 


CAIif 

TOTALS 


«1 


.0 


1.7 


9.4 


9.0 


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  0.6  //////////// 

35.4  38.2  15.2  2.1  .1  100.0  5.7  6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7200 
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OPKFATIHG  LOCAXIOR  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVIUf  NC  FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUHBER:  106100  STATION  NAME;  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LOT  TO  OTC:  -  1  MONTH:  JUN  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRBCTICM  { 

1 

5-9 

VaRD  SPEED  IH  KHOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  { 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.8 

1.2 

.1 

3.1 

3.9 

4.0 

020-040 

1.6 

1.1 

2.7 

3.7 

3.0 

050-070 

3.1 

1.8 

1.5 

6.5 

5.6 

5.0 

(B)  OSO-100 

3.0 

1.4 

.5 

5.0 

4.6 

4.0 

110-130 

1.8 

1.8 

2.4 

2.0 

140-160 

2.8 

.6 

3.4 

3.3 

3.0 

(S)  170-190 

2.2 

3.3 

.5  .2 

6.2 

6.3 

6.0 

200-220 

3.2 

8.7 

3.9  .2  .1 

16.2 

7.5 

8.0 

230-250 

3.7 

10.8 

5.9  .6  .1 

21.1 

7.8 

B.O 

(H)  260-280 

3.4 

7.9 

3.6  1.1 

15.9 

7.8 

7.0 

290-310 

2.7 

1.6 

.6  .1 

5.1 

5.4 

4.0 

320-340 

3.3 

1.0 

.9 

5.2 

4.6 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.8 

//////////// 

TGTALS 

1  32.6 

39.4 

17.5  2.2  .1  .1 

100.0 

6.0 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  928 
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OPBRATIRG  UX::AT10lf  PERCBNTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVIIXB  NC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


saaicm  number:  loeioo  station  name:  bitburg  ab  dl 

LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OP  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DS^IEBS)  { 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GK  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  3S0-010 

4.9 

2.5 

7.4 

3.5 

3.0 

020-040 

4.5 

1.6 

6.1 

3.8 

4.0 

050-070 

6.7 

4.9 

11.6 

4.2 

4.0 

(B)  080-100 

3.7 

3.4 

7.1 

4.6 

4.0 

110-130 

1.3 

-3 

1.6 

3.1 

2.0 

140-160 

1.6 

.2 

1.8 

3.0 

3.0 

(3)  170-190 

1.9 

1.3 

3.2 

4.5 

4.0 

200-220 

2.5 

4.6 

.6 

.2 

8.0 

6.2 

6.0 

230-250 

3.0 

7.4 

.8 

11.2 

6.0 

6.0 

(M)  260-280 

3.4 

3.7 

1.1 

8.2 

5.9 

6.0 

290-310 

5.4 

1.8 

.1 

7.3 

3.6 

3.0 

320-340 

5.6 

1.5 

7.1 

3.0 

2.0 

VARIABLE 

1 

aojt 

1 

1//////////////////////////////////////////// //////////// ///////////////////// 

19.4 

//////////// 

TOTALS 

44.5 

33.2 

2.6 

.2 

100.0 

3,7 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PBRCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  >  HAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JUL  HOURS:  03-05 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

6.5 

1.3 

-1 

7.8 

3.2 

3.0 

020-040 

3.4 

.8 

.1 

4.3 

3.5 

3.0 

050-070 

5.2 

6.6 

.1 

11.8 

4.8 

5.0 

(B)  080-100 

3.0 

3.2 

6.2 

4.5 

5.0 

110-130 

.4 

.1 

.5 

2.4 

2.0 

140-160 

1.4 

.3 

1.7 

3.3 

2.0 

(S)  170-190 

1.3 

1.2 

.2 

2.7 

5.1 

5.0 

200-220 

2.5 

3.5 

1.1 

7.1 

6.1 

6.0 

230-250 

3.9 

7.2 

1.5 

12.6 

6.2 

6.0 

(W)  260-260 

3.9 

4.7 

.3 

8.9 

5.1 

5.0 

290-310 

4.9 

1.5 

.1 

6.6 

3.4 

3.0 

320-340 

4.7 

.4 

.1 

5.3 

2.9 

2.0 

VARIABLE 


CALM 


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  24.4  //////////// 


TOTALS 


41.1  30.8  3.6 


100.0  3.5  4.0 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  62 
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OPERATING  lOCATIOH  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCy  OF  OCCURRENCE  SURFACE  MIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIKEIOR  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JUL  HOURS:  06-08 


DIRBCTlon  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.9 

2.8 

7-7 

3.6 

3.0 

020-040 

2.6 

1.2 

3.8 

3.7 

4.0 

050-070 

5.3 

6.3 

.9 

12.5 

5.4 

5.0 

(E)  080-100 

2.7 

3.9 

.3 

6.9 

5.2 

5.0 

110-130 

.8 

.2 

1.0 

3.1 

4.0 

140-160 

1.5 

.6 

.1 

2.3 

3.9 

3.0 

(S)  170-190 

1.9 

.9 

.5 

3.3 

5.  j 

4.0 

200-220 

2.4 

4.6 

1.6  .1 

8.7 

6.5 

6.0 

230-250 

2.8 

8.3 

2.2  .2 

13.4 

7.1 

7.0 

(M)  260-280 

3.1 

3.7 

.5 

7.3 

5.4 

5.0 

290-310 

3.3 

3.1 

.4 

6.9 

5.0 

5.0 

320-340 

5.7 

1.6 

7.3 

3.1 

3.0 

VARIABLE 

1 

.1 

.1 

.2 

9.5 

9.5 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

18.7 

//////////// 

TOEALS 

1  37.0 

37.3 

6.6  .3 

100.0 

4.2 

5.0 

TOTAL  IfUMBER  OP  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  63 
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OPERATING  LOCATION  *A”  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUHBBR:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  61  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JUL  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(OEGt^EBS)  1 

1-4 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.6 

3.0 

.6 

6.2 

5.3 

5.0 

020-040 

1.9 

2.9 

.1 

4.9 

5.1 

5.0 

050-070 

4.4 

5.2 

1.6 

11.2 

5.9 

5.0 

(B)  080-100 

3.2 

4.5 

1.6 

.1 

9.5 

6.1 

6.0 

110-130 

1.7 

.9 

2.6 

4.0 

3.5 

140-160 

1.6 

1.2 

.1 

2.9 

4.0 

4.0 

(S)  1"  190 

1.9 

l.'i 

.6 

3.9 

5.3 

4.5 

200-220 

2.3 

4.8 

4.4 

1.1 

12.6 

8.4 

8.0 

230-250 

2.0 

7.8 

4.9 

.6 

15.5 

B.2 

8.0 

(M)  260-280 

2.9 

6.3 

2.3 

.4 

11.9 

7.2 

7.0 

290-310 

2.5 

3.1 

.6 

6.2 

5.7 

5,0 

320-340 

2.9 

2.7 

.9 

6.5 

5.5 

5,0 

VARIABLE 

.9 

.8 

1-6 

9.1 

8.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4-5 

iiiiiiiimi 

TOTDUiS 

29.9 

44.6 

18.5 

2.2 

100.0 

6.3 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  64 


USAFETAC/DS— 92/270  -  Page  117 


0PERAT1II6  UXATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFECAC,  ASHEVILLE  NC  FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATICEI  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JUL  HOURS:  12-14 


DIRECTIOH  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN 

15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.8 

3.3 

.8 

5.9 

6.2 

6.0 

020-040 

1.9 

3.0 

.6 

5.6 

5.7 

5.0 

050-070 

2.4 

4.5 

1.5 

8.4 

6.1 

6.0 

(B)  080-100 

2.2 

3.1 

1.4 

6.7 

6.4 

6.0 

110-130 

1.7 

2.4 

.2 

4.3 

5.0 

5.0 

140-160 

.5 

1.6 

.4 

2.6 

6.2 

6.0 

(8)  170-190 

1.3 

1.6 

.4 

.1  .1 

3.6 

6.4 

6.0 

200-220 

.9 

4.6 

5.0 

.9  .2 

11.5 

9.5 

10.0 

230-250 

2.2 

5.4 

6.5 

1.5  .1 

15.6 

9.2 

10.0 

(W)  260-280 

2.5 

6.5 

4.2 

.6 

13.8 

8.0 

8.0 

290-310 

1.1 

4.2 

1.0 

.1  .1 

6.5 

7.2 

7.0 

320-340 

2.7 

5.3 

1.9 

9.9 

6.6 

6,0 

VARIABLE 

1 

2.7 

1.4 

.3 

4.4 

9.6 

9.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.2 

//////////// 

TOTALS 

1  21.2 

48.2 

25.3 

3.5  .5 

100.0 

7.4 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

928 

C  -  4  -  65 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  I06I00  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD;  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC;  -  1  MONTH:  JUL  HOURS:  15-17 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  I 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.1 

4.5 

.8 

6.4 

6.6 

7.0 

020-040 

2.2 

4.3 

.9 

7.3 

6.2 

6.0 

050-070 

1.4 

3-7 

.9 

5.9 

6.5 

6.0 

(B)  080-100 

1.9 

3.2 

.6 

5.8 

5.6 

5.0 

110-130 

2.3 

1.7 

.1 

4.1 

4.5 

4.0 

140-160 

1.0 

1.8 

.5 

3.3 

6.0 

6.0 

(S)  170-190 

1.7 

1.7 

1.5 

.2  .1 

5.3 

7.3 

7.0 

200-320 

1.9 

3.0 

3.6 

.9  .2 

9.6 

8.9 

9.0 

230-250 

1.3 

5.6 

7.9 

1.1  .1  .1 

16. 1 

10.0 

10.0 

(W)  260-280 

1.3 

7.7 

4.5 

.4 

13.9 

8.3 

9.0 

290-310 

1.6 

4.6 

1.1 

.1  .2 

7.7 

7.1 

6.0 

320-340 

1.8 

5.8 

2.6 

10.2 

7.2 

7.0 

VARIABLE 

1 

2,3 

1,0 

3.2 

8.8 

9.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.1 

//////////// 

TODOS 

1  19.5 

49.9 

26,0 

2.7  .6  .1 

100.0 

7.6 

7,0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

927 

C  -  4  -  66 
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OPEiUaillG  UXIATION  *A”  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUHBSR;  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OP  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JUL  HOURS:  18-20 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  I 

1 

5-9 

10-14  IS 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

3.5 

5.8 

1.0 

10.2 

5.7 

6.0 

020-040 

1.8 

4.5 

.6 

7.0 

6.0 

6.0 

050-070 

2.7 

4.0 

.5 

7.2 

5.5 

5.0 

(£)  060-100 

5.2 

3-7 

.3 

9.2 

4.4 

4.0 

110-130 

1.9 

.9 

.1 

2.9 

3.7 

3.0 

140-160 

1.2 

.2 

1.4 

2.9 

4.0 

(S)  170-190 

1.5 

1.9 

.3 

.1 

3.9 

5.7 

5.0 

200-320 

1.9 

3.8 

1.2 

.3  .2  .2 

7.7 

7.9 

7.0 

230-290 

1.9 

9.4 

4.1 

.6 

16.1 

8.0 

8.0 

(W)  260-280 

2.0 

8.3 

1.9 

.2  .1 

12.6 

7.2 

7.0 

290-310 

2.6 

4.5 

1.1 

.3 

8.5 

6.8 

6.0 

320-340 

2.6 

5.5 

1.8 

.1 

10.0 

6.6 

7,0 

VARIABLE  1 

1 

.1 

.1 

.2 

11.0 

11.0 

CALH 

ininiiiiiiiniiuiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiminmiimiiinniiiniiiiim 

3.0 

iiniiiiiiii 

lOTALS 

1  28.8 

52.6 

12.9 

1.7  .3  .2 

100.0 

6.3 

6.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS  927 

C  -  4  -  67 
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0PBPATIN6  tOCATION  'A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOir  HUHBER:  106100  STATION  WAKE:  BITBURG  AS  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JUL  HOURS:  21-23 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.2 

3.0 

8.2 

3.7 

3.0 

030-040 

4.5 

3.3 

7.9 

4,3 

4.0 

050-070 

7.4 

4.5 

12.0 

4.2 

4.0 

(B)  080-100 

4.7 

2.2 

6.9 

3.8 

4.0 

110-130 

2.0 

.3 

2.4 

3.1 

3.0 

140-160 

1.4 

.4 

.1 

1.9 

3.8 

3.0 

(8)  170-190 

1.4 

1.5 

.2 

3.1 

5.2 

5.0 

200-220 

3.1 

3.9 

.5  .1  .2 

7.9 

5.8 

5.0 

230-290 

4.3 

8.2 

1.2 

13.7 

6.1 

6.0 

(W)  260-280 

5.3 

5.7 

.5  .1 

11 .7 

5.6 

5.0 

290-310 

3.8 

2.4 

.3 

6.5 

4.2 

4.0 

320-340 

4.5 

1.9 

.3 

6.8 

4.2 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////'////////////////////////////////////////////////// 

11.1 

//////////// 

TOTALS 

1  47.6 

37.3 

3.0  .2  .3 

100.0 

4.2 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  927 

C  -  4  -  66 


USAFETAC/DS— 92/270  -  Page  121 


OPERATIMG  LOCATION  'A*  PERCBJTTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASBEVILLB  NC  FROM  ROURLY  OBSERVATIONS 

8TAX10K  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


DIRBCnOH  1 

1  1-4 

5-9 

10-14  15 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GK  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

3.8 

3.3 

.4 

7.5 

4.7 

4.0 

020-040 

2.9 

2,7 

.3 

5.9 

4.9 

5.0 

050-070 

4.4 

5.0 

.7 

10.1 

5.2 

5.0 

(B)  080-100 

3,3 

3.4 

.5 

.0 

7.3 

5.1 

5.0 

110-130 

1.5 

.8 

.1 

2.4 

4.0 

4.0 

140-160 

1.3 

.8 

.1 

.0 

2.2 

4.4 

4.0 

(S)  170-190 

1,6 

1.4 

.5 

.1  .0 

3.6 

5.8 

5.0 

300-220 

2.2 

4.1 

2.2 

.4  .1  .0 

9.1 

7.6 

7.0 

230-2S0 

2.7 

7.4 

3.6 

.5  .0  .0 

14.3 

7.7 

7.0 

(W)  260-260 

3.1 

S.8 

1.9 

.2  .0 

11.0 

6.8 

6.0 

290-310 

3.1 

3.2 

.6 

,1  .0 

7.0 

5.4 

5.0 

320-340 

3.8 

3.1 

1.0 

.0 

7.9 

5.2 

5.0 

VMUAELB 

1 

.8 

.4 

.1 

1.2 

9.3 

9.0 

CALM 

iiinninii//fin/nnntiti/in/iinut/t////nitii/ininni/t//it/i//ii/i 

10.4 

//////////// 

TOTALS 

1  33.7 

41.8 

12.3 

1.4  .1 

100.0 

5.4 

6.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

7429 

C  -  4  -  69 
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OPEMTING  LOCATION  “A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  61  -  MAR  91 

LST  TO  UTCt  -  1  MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


CATBGCRr  A:  CBILIRG  GK  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITB  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AHD/OR 

VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIBBCTKM  1 

1  I--* 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

3.7 

3.2 

6.8 

4.4 

4.0 

020-040 

1.1 

1.8 

.2 

3.0 

5.4 

6.0 

050-070 

i.e 

1.8 

3.5 

4.5 

4.5 

(B)  080-100 

1.6 

1.6 

3.2 

4.9 

4.5 

110-130 

.2 

.4 

.5 

6.0 

5.0 

140-160 

.7 

.7 

1.4 

4.6 

5.0 

(S)  170-190 

I.e 

1.9 

.5 

4.2 

5.9 

6.0 

200-220 

3.7 

7.0 

3-0 

.7 

.2 

14.5 

7.3 

7.0 

230-250 

3.9 

15.4 

8.6 

1.1 

28.9 

8.2 

8.0 

(H)  260-280 

3.2 

7.0 

1.8 

.2 

12.1 

6.5 

6.0 

290-310 

3.2 

1,6 

.4 

.2 

5.3 

5.0 

4.0 

320-340 

3.9 

1.1 

.5 

5.4 

4.0 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.2 

//////////// 

TOTALS 

1  28.8 

43.5 

15-0 

1.8 

.4  .2 

100.0 

5.8 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  571 

C  -  4  -  70 
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OPKRKTING  lACATIOR  "A-  PERCEIIXAGB  FREQUENCy  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEXAC,  ASHEVILU  HC  FROM  HOURLY  OBSBRVATICMS 

SCATIOn  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  AUG  HOURS:  00-02 


DlRECnOH  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

WII7D  SPEED  IN  KNOTS 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

7.1 

1.1 

8.1 

3.1 

3.0 

020-040 

5.1 

1.5 

.1 

6.7 

3.6 

3.0 

050-070 

10.0 

1.6 

11.6 

3.3 

3.0 

(F)  080-100 

4.4 

1.3 

5.7 

3.6 

4.0 

110-130 

2.0 

.1 

2.1 

2.8 

3.0 

140-160 

1.1 

.4 

1.5 

3.3 

3.0 

(8)  170-190 

1.2 

.5 

.1 

1.9 

4.2 

3.0 

200-220 

1.9 

4.4 

.7  .8  .1 

7.9 

7.6 

7.0 

230-250 

4.0 

7.9 

.9 

12.8 

5.9 

6.0 

(W)  260-280 

4.9 

4.7 

.8 

10.4 

5.2 

5.0 

290-310 

4.9 

1.5 

6.4 

3.4 

3.0 

320-340 

3.6 

.9 

4.5 

3-1 

2.0 

VARIABLE 

1 

aoH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

20.4 

//////////// 

TOTALS 

1  50.2 

25.9 

2.6  .8  .1 

100.0 

3.5 

4-0 

TOTAL  HUKBER  OF  OBSERVATIONS 

750 
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OPBRATIItQ  LOCWIOH  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATICn  mJHBBRs  106100  STATION  NAME:  BIT6URG  AB  DL 
LST  TO  OTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  03-05 


DIRECIIOR  1 
(DEGREES)  1 

1 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

3.9 

1.1 

5.0 

3.2 

3.0 

020-040 

4.5 

i.i 

5.7 

3.3 

3.0 

050-070 

7.0 

1.3 

8.3 

3.4 

4.0 

(B)  080-100 

4.4 

1.6 

6.0 

3.4 

3.0 

110-130 

.7 

.1 

.8 

2.6 

2.0 

140-160 

1.4 

.2 

1.7 

3.0 

3.0 

(8)  170-190 

1.1 

.4 

1.6 

4.0 

3.5 

200-220 

2.1 

3.9  1.6  .3  .1 

8.0 

7.2 

6.5 

230-250 

4.4 

8.9  1.3  .1 

14.7 

6.0 

6.0 

(W)  260-280 

4.7 

4.5  .4 

9.6 

4.9 

5.0 

290-310 

4.7 

1.3 

6.0 

3.2 

3.0 

320-340 

4.2 

.6 

5.0 

3-0 

2.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

27.7 

iimiiimi 

Txmajs 

1  43.1 

25.2  3.3  .3  .2 

100.0 

3-2 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  902 
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OPERATIIIG  lOCATlaH  ’A"  PERCENTAGB  FRBQUERCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIATION  NUHBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  AUG  HOURS:  06-08 


OlRECnOH  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  2S-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.1 

1.7 

.1 

5.9 

3.6 

3.0 

020-040 

3.2 

1.1 

.2 

4.5 

3.5 

3.0 

050-070 

5.8 

3.8 

.1 

9.7 

4.1 

4.0 

(B)  080-100 

4.6 

2.3 

6.9 

3.8 

4-0 

110-130 

.9 

.9 

2.3 

2.0 

140-160 

1.2 

.3 

1.5 

3-0 

2.5 

(S)  170-190 

1.2 

.8 

.1 

2.0 

4.5 

4.0 

200-220 

3.0 

2.7 

1.1  .4 

7.2 

6.5 

6.0 

230-250 

4.2 

9.4 

3.7  .3 

.1 

17.6 

6.9 

6.5 

(W)  260-280 

3.8 

5.3 

.4 

9.5 

5.3 

5.0 

290-310 

4.7 

1.3 

.1 

6.1 

3.7 

3.0 

320-340 

4.3 

1.4 

5-7 

3.2 

3.0 

VARIABLE 

.1 

.1 

10,0 

10.0 

OOM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

22-4 

//////////// 

TOrtAtS 

1  41.0 

30.1 

5.9  .7 

.1 

100.0 

3.8 

4.0 

TOTAL  IfUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 
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OPBRATIHQ  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 


USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

STATION  NUMBER:  106100 

PROM  BOURLY  CmSBRVATIONS 

STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UrC:  -  1  MONTH:  AUG  HOURS:  09-11 

WIND  SPEED  IN 

KNOTS 

DIRECTION  1 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

20-24  25-29 

30-34  35-39 

40-49  50-64  <3E  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DBGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  3S0-010 

1.6 

2.5 

.2 

4.3 

5.2 

5.0 

020-040 

1.4 

1.5 

.4 

3.3 

5.6 

5.0 

050-070 

3.5 

4.4 

.5 

8.5 

5.2 

5.0 

(B)  080-100 

4.4 

4.6 

.2 

9.2 

4.6 

5.0 

110-130 

2.8 

.4 

3.2 

2.8 

2.0 

140-160 

2.4 

.6 

.1 

3.1 

3.4 

3.0 

(S)  170-190 

1.8 

1.8 

.3 

4.0 

5.0 

5.0 

200-220 

2.2 

3.7 

2.4  .4 

8.6 

7.5 

8.0 

230-250 

4.1 

8.0 

6.3  1.0 

.2  .2 

19.8 

8.4 

8.0 

(W)  260-280 

4.0 

7.5 

3.1  .1 

14.7 

6.7 

7.0 

290-310 

2.4 

3.7 

.6 

6.7 

5.7 

6.0 

320-340 

3.0 

1.9 

.4 

5.4 

4.8 

4.0 

VARIABLE 

1.1 

.4 

1.5 

8.9 

9.0 

CALM 

iniiiiiitim. 

nniiiiiiiimiimiiiiiiiiniiiiniinfuiniiniitinifun 

7-6 

niinnini 

TOTALS 

33.6 

41.7 

14.9  1.5 

.2  .2 

100.0 

5.7 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFRXAC,  ASHBVILLB  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBUR6  Afi  DL 
LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  >  MAR  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  12'14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECnOH 

(OBGREES) 

1  - 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(a)  350-010 

-7 

1.7 

.3 

2.7 

6.3 

7.0 

020-040 

1.5 

1.9 

.3 

3.7 

5.5 

5.0 

050-070 

1.9 

2.6 

.2 

4.8 

5.4 

5.0 

(E)  080-100 

1.7 

2.5 

.3 

4.5 

5.7 

5.0 

110-130 

2.3 

1.6 

.3 

4.2 

4.8 

4.0 

140-160 

1.1 

1.1 

.1 

2.4 

5.2 

5.0 

(8)  170-190 

2.5 

1.6 

1.1 

5.2 

5.8 

5.0 

200-220 

2.7 

4.6 

3.3 

.7 

11.3 

7.9 

8.0 

230-250 

4.2 

7.8 

10.6 

2.2 

.1  .1 

25.0 

9.3 

10.0 

(W)  260-280 

2.2 

6.3 

5.0 

.5 

.2 

14.2 

8.3 

8.0 

290-310 

2.8 

4.3 

1.8 

8.9 

6.2 

6.0 

320-340 

1.8 

2-7 

1.0 

5.5 

6.3 

6.0 

VARIABLE 

1 

1.9 

2-6 

4.8 

9.5 

10.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.7 

//////////// 

■tOIALS 

I  25.4 

40.6 

27.1 

3.4 

.3  .1 

100.0 

7.3 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  883 
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0PBRATI1I6  hOCMlGS  *A* 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  HC 


PBRCERTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOIf  NUHBHR:  106100  STATION  HAKE:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  AUG  HOURS:  15-17 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.9 

2.2 

1.3 

6.4 

5.7 

5.0 

020-040 

1.3 

1.3 

.8 

3,5 

6.1 

6.0 

050-070 

1.6 

2-4 

.1 

4.1 

5.3 

5.0 

(B)  080-100 

1.9 

2.9 

.2 

5.0 

5.5 

6.0 

110-130 

1.3 

1.6 

2.9 

4.4 

5.0 

140-160 

1.3 

1-2 

.4 

,1 

3.0 

5.6 

5.0 

(S)  170-190 

1.6 

1.0 

1.0 

3.5 

6.0 

5.0 

200-220 

3.4 

3.1 

3.6 

10.1 

7.3 

8.0 

230-250 

3.2 

7.3 

10.1 

1.4  .2 

22.3 

9.4 

10.0 

(H)  260-280 

3.5 

7.6 

5.3 

.5  .1 

16.9 

7.7 

8.0 

290-310 

2.6 

5.2 

2.2 

.2 

10.2 

6.9 

7.0 

320-340 

1-7 

3.4 

1.3 

.1 

6.5 

6.9 

6.0 

VARIABLE 

1 

2.0 

1.2 

.1 

3.4 

9.4 

9.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.3 

//////////// 

TQTEALS 

1  26.3 

41.2 

27.5 

2.4  .3 

100.0 

7.2 

7.0 

TOXM.  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  833 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASBBVILLB  NC  FRC3M  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD;  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  AUG  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnCN  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

4.8 

3.2 

.5 

8.5 

4.8 

4.0 

020-040 

1-7 

2.4 

.8 

4.9 

6.1 

6.0 

050-070 

3.1 

2.3 

.3 

5.6 

4.6 

4.0 

(B)  080-100 

4.5 

2.4 

-1 

7.0 

4.0 

4.0 

110-130 

2.4 

.1 

2.5 

2.7 

2.0 

140-160 

2.1 

.5 

.1 

2.8 

3.6 

3.0 

(S)  170-190 

2.5 

.7 

.1 

3.3 

3.7 

3.0 

200-220 

4.5 

3.3 

1.1 

.5 

9.4 

5.9 

5.0 

230-250 

4.2 

9.0 

2.9 

.5 

.1 

16.9 

6.9 

7,0 

(W)  260-280 

5.2 

8.1 

2.5 

15.8 

6.2 

6.0 

290-310 

3.1 

4.6 

1.1 

8.6 

5.8 

6.0 

320-340 

2.3 

5.6 

1.1 

.1 

9.0 

6.5 

6.0 

YMUABU 

1 

CALM 

niiiinmilinniiiiiiiuiiiiimiiiinniiiiiiiimiiiiinniimiiiimii 

5.4 

//////////// 

TOTUS 

40.4 

42.2 

10.6 

1.1 

.1 

100.0 

5.3 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  753 
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OFBRATlIiG  LOCATION  *A* 
USAFSTAC,  ASBBVILLB  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBUR6  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH;  AUG  HOURS:  21-23 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

WIND  SPEED  IN  RMOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

4.4 

1.9 

.3 

6.5 

4.0 

4.0 

030-040 

5.0 

2.6 

-3 

7.9 

4.2 

3.0 

050-070 

10.1 

1.6 

11.7 

3.3 

3.0 

(E)  080-100 

6.0 

.9 

6.9 

3.2 

3.0 

110-130 

2.6 

.4 

3.0 

3.0 

3.0 

140-160 

1.9 

.4 

2.3 

3.1 

2.0 

(S)  170-190 

2.1 

1.1 

,3 

3.4 

4.5 

4.0 

200-320 

3.3 

5.2 

1.5  .4 

10.3 

6.4 

6.0 

230-3S0 

4.2 

7.4 

.8  .1 

12.6 

5.7 

6.0 

(H)  260-280 

5.2 

4.4 

.1 

9.7 

4.7 

4.0 

290-310 

4.2 

2.5 

6.8 

4.1 

4.0 

320-340 

3.2 

1.3 

.1 

4.6 

3.8 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.3 

//////////// 

TOTALS 

1  52.2 

29.7 

3.4  .5 

100.0 

3.8 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  755 
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OPBRATIHG  UXATlCm  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

U8AFBTAC,  ASHEVILLB  RC  PROM  BOUKLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH:  AUG  HOURS:  ALL 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  1 

1  1-4 

5-9 

10-14  15 

-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DBGRBBS)  { 

1 

% 

WIND 

WIND 

(If)  350-010 

3.6 

1.9 

.3 

5.8 

4.4 

4.0 

020-040 

2.9 

1.6 

.4 

4.9 

4.5 

4.0 

050-070 

5.3 

2.6 

.2 

8.0 

4.1 

4.0 

(B)  080-100 

4.0 

2.4 

.1 

6.4 

4.2 

4.0 

110-130 

1.8 

.5 

.0 

2.4 

3.5 

3.0 

140-160 

1.6 

.6 

.1 

.0 

2.3 

3.9 

3.0 

(8)  170-190 

1.7 

1,0 

.4 

3.1 

4.9 

4.0 

300-220 

2.9 

3.8 

1.9 

.4  .0 

9.1 

7.1 

6.0 

230-250 

4.1 

8.2 

4.7 

.7  .1  .0 

17.9 

7.7 

7.0 

(M)  260-280 

4.1 

6.1 

2.2 

.1  .0 

12.6 

6.4 

6.0 

290-310 

3.7 

3.0 

.7 

.0 

7.5 

5.1 

5.0 

320-340 

3.0 

2.2 

.5 

.0 

5.8 

4.9 

4.0 

VARIABLE 

1 

.7 

.6 

.0 

1.3 

9.4 

9.0 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  13.0 

//////////// 

TOTALS 

1  38.7 

34.6 

13.1 

1.2  .1 

100.0 

5.0 

5.0 

TOTAL 

NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

6736 
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OFERATIRG  UXUVTIOII  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASBEVILLB  HC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATICH  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  AUG  HOURS:  ALL 

CAXBOORY  A:  CEILING  GB  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 


riSIBILlTK 

’  GB  1/2  MILE 

(0800  METERS)  BlfT  LSSS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH 

CEILING 

GE  200 

FEET. 

OIRBCTIOR  1 

1  1-* 

5-9 

10-14 

WIND  SPBQ)  in  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

3.1 

1.6 

4.7 

3.6 

3.0 

020-040 

2.4 

.7 

3.1 

3.1 

3.0 

050-070 

4.1 

1,9 

6.0 

3.5 

4.0 

(B)  OBO-100 

2.7 

1.6 

4.3 

3.8 

4.0 

110-130 

.5 

.5 

1.5 

1.5 

140-160 

.5 

.5 

2.0 

2.0 

(S)  170-190 

1.1 

.8 

.4 

2.3 

5.0 

5.0 

200-220 

2.9 

5.2 

3.3 

1.2 

12.7 

8.0 

8.0 

230-250 

4.4 

13.5 

5.5 

1.5 

24.8 

7.7 

7.0 

(W)  260-260 

4,7 

6.5 

.8 

.1 

12.1 

5.6 

5.0 

290-310 

4.8 

2.4 

.1 

7.3 

3.8 

3.0 

320-340 

5.2 

.7 

.1 

6.0 

3.0 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.6 

//////////// 

TOTALS 

36.4 

34.9 

10.2 

2.7  .1 

100.0 

4.8 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  749 
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OPElWrillG  bOCKTIOIf  ’A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBUR6  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC:  -  1 

MONTH:  SEP  HOURS 

:  00-02 

DiREcnon  1 
(DBGREBS)  1 

1 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

4.7 

1.4 

6.1 

3.2 

3.0 

020-040 

3.6 

.3 

.1 

4.0 

2.9 

2.0 

050-070 

7.8 

2.4 

.4 

10.7 

3.9 

4.0 

(B)  080-100 

5.0 

2.0 

7.0 

3.6 

4.0 

110-130 

1.6 

.4 

2.0 

3.3 

3.0 

140-160 

.8 

.4 

1.2 

4.5 

4.0 

(8)  170-190 

2.9 

1.7 

.1  .1 

4.8 

4.7 

4.0 

200-220 

.6 

5.2 

3.3  .4 

9.6 

8.9 

8.0 

230-250 

2.7 

7.9 

5.3  1.2 

.1 

17.2 

8,5 

8.0 

(W)  260-280 

3.2 

5.4 

1.3  .4 

.1 

10.6 

6.4 

6.0 

290-310 

2.8 

1.4 

4.2 

3.7 

3.5 

320-340 

2.3 

.8 

.1 

3,2 

3.7 

3.0 

VMUABI.B 

1 

CIU#f 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

19.4 

//////////// 

TOCALS 

1  38.0 

29.3 

10.6  2.1 

.2 

100.0 

4.6 

5.0 

TOTAL  miKBBR  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  81 
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oraRATIllG  LOCATIOIf  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECl'lON  VERSUS  WIND  SPEED 

U8AFE131C,  ASBEVILLB  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATlOn  NUMBER;  106100  STATICII  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD;  APR  61  -  MAR  91 

LCT  TO  irrCs  -  1  MONTH:  SEP  HOURS:  03-05 


DlRBCriOII  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.2 

1.6 

5.8 

3.5 

4.0 

020-040 

2.9 

.8 

3.7 

3.2 

3.0 

050-070 

6.1 

2.4 

.6 

9.1 

4.3 

4.0 

(B)  080-100 

4.3 

2.3 

6.7 

4.1 

4.0 

110-130 

1-3 

.7 

2.0 

3.8 

3.5 

140-160 

1.3 

.6 

1.9 

3.5 

3.0 

(8)  170-190 

1.7 

.9 

.1  .1 

2.8 

4.5 

4.0 

200-220 

1.9 

4.7 

2.1  .7  .2 

9.6 

8.3 

8.0 

230-250 

3.3 

8.7 

6.2  1.4  .1 

19. B 

8.5 

8.0 

(W)  260-280 

2.7 

4.1 

1.7  .3 

6. 6 

6.6 

6.0 

290-310 

2.6 

1.1 

.2  .1 

4.0 

4.6 

3.0 

320-340 

4.0 

.3 

4.3 

2.0 

2.0 

V3UUABU 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

21.7 

//////////// 

TOTALS 

1  36.3 

28.2 

10.9  2.5  .4 

100.0 

4.6 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPBIWriNC  UXATIOH  *A‘  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASBEVILLB  NC  FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC 

:  -  1 

MONTH:  SEP  HOURS 

:  06-08 

DIRECnOlf  1 
(DEGBSMS) 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  '7E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

<H)  350-010 

3.9 

1.2 

.1 

5.2 

3.7 

4.0 

020-040 

1.8 

.9 

.1 

2.8 

4.0 

4.0 

050-070 

5.3 

3.3 

.2 

8.9 

4.1 

4.0 

(B)  080-100 

3.8 

1.3 

.1 

5.2 

3.9 

3.0 

110-130 

1.1 

.7 

.1 

1.9 

4.8 

4.0 

140-160 

1.1 

.4 

1.6 

2.9 

2.5 

(8)  170-190 

1.7 

1.7 

.2 

3.6 

5.7 

5-0 

200-220 

1 

1.8 

3.3 

3.1 

.4 

.3 

9.0 

8.7 

8.0 

230-250 

3.4 

8.3 

7.0 

1.3 

.1  .1 

20.3 

8,5 

8.0 

(W)  260-280 

3.8 

3.9 

1.2 

.6 

9.4 

6.3 

5.0 

290-310 

3.1 

1.2 

.2 

4.6 

4.1 

3.0 

320-340 

4.6 

.4 

5.0 

2.4 

2.0 

VARIABLE 

1 

1 

CAU« 

iniiiiiiiiiiiiimiiimiiiinmmiinininiiiiiiiiimniiinniiiiiiiii 

22.6 

mu  mini 

TOTALS 

35.4 

26.6 

12.3 

2.3 

.4  .1 

100.0 

4.6 

5.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  83 
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opebatihg  location  *a’  percentage  frequency  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 


USAFEIAC,  ASHBVILLB  NC 

STKtlOn  inMBER:  106100 

PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NAME;  BITBUR6  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  - 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  SEP  HOURS:  09-11 

MAR  91 

DIRECTION  1 
(DEGREES)  { 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.3 

1.2 

3.6 

4.1 

4.0 

020-040 

1.8 

2.1 

3.9 

5.0 

5.0 

050-070 

4.1 

4.0 

1-2 

9.3 

5.5 

5.0 

(B)  080-100 

4.8 

4.1 

.9 

9.8 

5.1 

5,0 

110-130 

1-2 

.4 

1.7 

3.9 

3.0 

140-160 

1.8 

.7 

.2 

2.7 

3.8 

3.0 

(8)  170-190 

1.6 

1.7 

.4  .1 

3.8 

5.7 

5.5 

200-220 

1.9 

5.6 

3.7  .7 

11.8 

8.2 

8.0 

230-250 

3.0 

5.8 

7.1  2.9  .7 

19.4 

10.0 

10.0 

(W)  260-280 

3.9 

5.1 

3.8  1.0 

13.8 

7.6 

7.0 

290-310 

2.7 

1.3 

.8  .1 

4.9 

5.1 

3.0 

320-340 

2.2 

1.3 

.3 

3.9 

4.3 

3.0 

VARIABLE 

.4 

.1 

.6 

8.2 

8.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.0 

//////////// 

TOTALS 

31.3 

33.7 

18.5  4.8  .7 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 

100.0 

6.2 

6-0 

C  -  4  -  84 
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OPSRATIIIG  hOCATiati  *A”  PBRCEIfTAGE  FREQUENCE  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASBEV1U.B  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STKTIOII  HUHBBR:  106100  9CATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  to  UTC:  >  1  MONTH:  SEP  HOURS:  12-14 


DIRECnOR  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.6 

2.2 

.4 

4.2 

5.5 

5.5 

020-040 

1.7 

2.8 

.3 

4.8 

5.5 

5.0 

050-070 

2.3 

3.2 

1.3 

.1 

7.0 

6.3 

6.0 

(B)  080-100 

2.7 

3.7 

.9 

.1 

7.3 

5.7 

5.0 

110-130 

1.2 

.9 

2.1 

4.8 

4.0 

140-160 

2.2 

1.8 

.3 

4.3 

4.9 

4.0 

(S)  170-190 

3.1 

2.3 

.9 

.2 

6.6 

5.6 

5.0 

200-220 

2.1 

4.8 

3.9 

.9  .1 

11.8 

8.4 

9.0 

230-250 

3.4 

7.1 

9.3 

3.6  .9  .1 

24.4 

10.3 

10.0 

(N)  260-280 

3.4 

4.6 

5.0 

1.7  .1 

14.8 

8.7 

8.0 

290-310 

2.1 

2.4 

.7 

.7 

5.9 

6.8 

6.0 

320-340 

1.1 

2.0 

.1 

3.2 

5.4 

6.0 

VARIABLE 

1 

.6 

.6 

1.1 

9.7 

9.0 

CMJt 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.4 

//////////// 

TCnULS 

1  26.9 

38.4 

23.7 

7.3  1.1  .1 

100-0 

7.5 

7.0 

vraa.  rumbbr  or  observations  9oo 

C  -  4  -  85 
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OFlflUeniiG  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  A5HBV1LLB  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD;  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UrC:  -  1  MONTH:  SEP  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  I 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  3S0-010 

2.0 

3.2 

.8 

6.0 

5.7 

5.0 

020-040 

1.8 

2.0 

.3 

4.1 

5.3 

5.0 

050-070 

2.6 

4.1 

.8 

7.4 

5.8 

6.0 

(B)  080-100 

3.2 

2.7 

.8 

6.7 

5.2 

5.0 

110-130 

2.1 

.6 

2.7 

3.5 

3.0 

140-160 

3.2 

1.3 

-3 

4.9 

4.2 

3.0 

(S)  170-190 

2.3 

2.3 

.7 

.1  .1 

5.6 

6.0 

6.0 

200-220 

1.7 

4.7 

3.2 

1.2  .2 

11.0 

B.8 

8.0 

230-250 

3.9 

8.1 

10.4 

2.9  .2 

25.6 

9.4 

10.0 

(N)  260-280 

2.8 

S.O 

4.7 

1.1 

13.6 

8.4 

8.0 

290-310 

1.0 

3.3 

1.6 

.6 

6.4 

8.1 

7.0 

320-340 

.8 

1.4 

.6 

2.8 

6.4 

6.0 

VARIABLE 

.2 

.1 

.3 

13.3 

12.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.0 

iiiiiiiimi 

TOTALS 

27.4 

38.7 

24.4 

6.0  .5 

100.0 

7.2 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PERCBirrAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  SEP  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.6 

1.7 

.2 

5.4 

4.3 

4.0 

020-040 

3.9 

1.7 

.2 

5,8 

4,3 

4.0 

050-070 

3.7 

2.8 

.3 

6.8 

4.7 

4.0 

(B)  080-100 

5.3 

2.2 

.1 

7.7 

4.0 

4.0 

110-130 

2.1 

.9 

3.0 

3.9 

4.0 

140-160 

1.4 

.2 

1.7 

3.3 

3.0 

(S)  170-190 

3.0 

.8 

.7  .2 

4.7 

5.2 

4.0 

200-220 

4.0 

4.9 

3.1  .8 

12.8 

7.4 

6.0 

230-250 

4.7 

10.3 

5.1  1.1 

21.2 

7.7 

8.0 

(W)  260-280 

2.9 

6.2 

2.4  .4 

12.0 

7.3 

7.0 

290-310 

3.4 

2.8 

.9  .1 

7.2 

5.5 

5.0 

320-340 

2.2 

1.0 

.1 

3.3 

3.8 

3.5 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.4 

//////////// 

tOCHLS 

40.2 

35.5 

13.1  2.6 

100.0 

5.5 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  87 
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OPBRATIRG  LOCATIOR  "A”  PBRCEMTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  RUHBBR:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  OTC:  -  1  MONTH:  SEP  HOURS:  21-23 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

5.1 

.7 

5.8 

2.9 

3.0 

020-040 

4.1 

.7 

,1 

4.9 

3.2 

3,0 

050-070 

7.0 

3.4 

.2 

10.7 

4.0 

4.0 

(S)  080-100 

4.3 

2.7 

7.0 

4.3 

4.0 

110-130 

1,7 

.4 

2.1 

3.9 

4.0 

140-160 

1.0 

.9 

1-9 

4.3 

4.0 

(S)  170-190 

1.8 

1.4 

.6 

3.8 

5.1 

5.0 

200-220 

1.9 

4.9 

3.3  .9 

11.0 

8.4 

8.0 

230-250 

2.7 

7.6 

5.2  1.1 

16.6 

8.4 

8.0 

(W)  260-280 

3.9 

6.1 

1.7  .2 

11.9 

6.5 

6.0 

290-310 

3.3 

1.7 

.4 

5.4 

4.7 

4.0 

320-340 

3.3 

.8 

.2 

4.3 

3.8 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.7 

iiiiiiniin 

TOTALS 

1  40.1 

31.3 

11.7  2,2 

100.0 

4,9 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 

C  -  4  -  88 
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OPBRATIlfG  LOCATION  *A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH;  SEP  HOURS:  ALL 


DIRECnOH  1 

1 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DBGREBS)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  3S0-O10 

3.4 

1.7 

.2 

5.3 

4.1 

HIQQI 

020-040 

2.7 

1.4 

.2 

4.2 

4.2 

4.0 

050-070 

4.9 

3.2 

.6 

.0 

8.7 

4.7 

4.0 

(E)  000-100 

4.2 

2.6 

.3 

.0 

7.2 

4.5 

4.0 

110-130 

1.5 

.6 

.0 

2.2 

3.9 

4.0 

140-160 

1.6 

.0 

.1 

2.5 

4.1 

4.0 

(S)  170-190 

2.3 

1.6 

-5 

.1  .0 

4.4 

5.4 

4.0 

200-220 

2.0 

4.0 

3.2 

.0  .1 

10.8 

8.4 

8.0 

230-250 

3.4 

0.0 

7.0 

1.9  .3  .0 

20.6 

9.0 

9.0 

(W)  260-200 

3.3 

5.1 

2.7 

.7  .0 

11.8 

7.3 

7.0 

290-310 

2.6 

1.9 

.6 

.2  ,0 

5.3 

5.5 

5.0 

320-340 

2.6 

1.0 

.2 

3.8 

3.8 

3.0 

VARIABLE 

1 

.1 

.1 

.0 

.2 

9.9 

9.5 

CAUI 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.9 

iiininiin 

TOTALS 

1  34.5 

32.8 

15.7 

3.7  .4 

100.0 

5.6 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

7200 

C  -  4  -  89 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ASBEVILLB  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCy  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLy  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUI  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  6E  1/2  MILE  C0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION 

1  l-« 

5-9 

VIED  SPEED  in  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES] 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

2.3 

1.2 

.2 

3.6 

4.0 

4.0 

020-040 

2.1 

1.2 

.2 

3.5 

4.5 

4.0 

050-070 

3.5 

4.2 

1.0 

8.7 

5.6 

6.0 

(B)  080-100 

3.1 

1.3 

4.4 

3.8 

3.0 

110-130 

1.9 

.2 

2.1 

3.4 

3.0 

140-160 

1.3 

.6 

1.9 

3.3 

2.0 

(8)  170-190 

2.0 

1.6 

.9  .1 

4.5 

5.7 

5.0 

200-220 

1.7 

5.5 

5.0  .9  .2 

13.4 

9.1 

9.0 

230-250 

4.4 

7.4 

10.9  2.6  .5 

25.8 

9.5 

10.0 

(W)  260-280 

3.1 

5.3 

2.8  1.1  .1 

12.4 

7.7 

7.0 

290-310 

2.4 

.7 

.1 

3.2 

3.6 

3.0 

320-340 

2.2 

.5 

.2 

2.8 

3,2 

2.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.7 

//////////// 

TOTALS 

1  30.0 

29.7 

21.3  4.7  .8 

100.0 

6.2 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1273 

C  -  4  -  90 
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OPBRATIHG  UKXtlOH  'A*  FBBC'JERCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DTRFCTTON  VERSUS  VIITD  SPEED 

USAFBTAC,  ASBEVILLB  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  OTC:  -  1  MONTH:  OCT  HOURS:  00-02 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  { 

1  1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN 
10-14  15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.8 

.2 

2.0 

2.8 

3.0 

020-040 

2.4 

.6 

3.0 

3.0 

3.0 

050-070 

6.7 

3.9 

.3 

10.9 

4.5 

4.0 

(B)  080-100 

6.2 

6.8 

-9 

13.9 

5.2 

5.0 

110-130 

2.0 

1.1 

3.1 

3.8 

4.0 

140-160 

2.5 

.5 

.1  .2 

3.3 

4.0 

2.0 

(8)  170-190 

2.2 

2.3 

.6  .1  .4 

5.6 

7.3 

6.0 

200-220 

2.8 

6.1 

4.8  1.0  .5 

15.3 

8.7 

8.0 

230-250 

2.8 

6,7 

5.6  2.2  1.0 

18.2 

9.6 

9.0 

(W)  260-280 

2.4 

2.0 

2.3  .5  .1 

7.3 

7.8 

7.5 

290-310 

1.5 

.8 

.1  .1  .1 

2.6 

4.8 

3.0 

320-340 

1.6 

1.0 

2.6 

3.8 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.2 

iniiiiiiiii 

TOTALS 

1  34.9 

32.0 

14.7  4.1  2.1 

100.0 

5.9 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

929 

C  -  4  -  91 
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OPERATIHG  LOCATION  ”A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BOURi^Y  OBSkRVAaiONS 

STATION  NUNBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  OCT  HOURS:  03-05 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.7 

.6 

2.4 

3.3 

3.0 

020-040 

2.3 

1.1 

3.3 

3.6 

3.0 

050-070 

4.7 

5.3 

.3 

10.3 

4.8 

5.0 

(B)  080-100 

5.4 

6.3 

1.0 

12.7 

5.3 

5.0 

110-130 

1.4 

.3 

1.7 

3.3 

3.0 

140-160 

1.1 

.5 

1.6 

3.7 

3.0 

(S)  170-190 

2.0 

1.9 

1.7 

.8  .3  .1 

6.9 

8.0 

7,0 

200-220 

2.7 

5.1 

4.0 

1.3  .1  .1 

13.2 

8.6 

8.0 

230-250 

2.2 

6.6 

6.3 

2.8  .5 

18.4 

9.8 

10.0 

(W)  260-280 

1.8 

1.8 

2.4 

.6  .3 

7.0 

0,7 

9.0 

290-310 

3.2 

1.2 

.4 

.1 

4.9 

4.3 

3.5 

320-340 

1.4 

.6 

.3 

2.4 

4.4 

3.0 

VARIABLE 

.1 

.1 

.2 

16.5 

16.5 

CALM 

iiniiniiiinmiiimiiiiiniiimiiiiiimmitiiiiiiimiiiiimiiiiiiin 

14.9 

IlllltlflUf 

TOTALS 

1  29.9 

31.3 

16.5 

5.6  1.3  .2 

100,0 

6.0 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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CPBMTIHG  IjOCATION  ’A"  PERCERTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFErAC,  ASEmiE  NC  FROM  BOURt.Y  OBSERVATIONS 

SZATIOM  NIMBER;  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  61  -  MAR  91 

LST  TO  UTC;  -  1  MONTH:  OCT  HOURS:  06-08 


DlRECnOM  1 
(DEGREES)  I 

1  1-4 

5-9 

WIHD  SPEED  IN 

10-14  15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.4 

.1 

.1 

2.6 

2.8 

2.0 

020-040 

2.5 

.4 

.1 

3.0 

3.5 

3.0 

050-070 

4.3 

5.4 

.3 

10.0 

5.2 

5.0 

(E)  080-100 

5.7 

7.6 

.8 

14.1 

5.4 

5.0 

110-130 

1.5 

.4 

1.9 

3.0 

2.5 

140-160 

1.8 

.8 

.1 

2.7 

4.2 

3.0 

(8)  170-190 

1.7 

2.4 

1.1  .5 

5.7 

7.4 

6.0 

2C0-22O 

3.2 

5.4 

5.2  1.4  .1 

15.3 

8.6 

8.0 

230-250 

3.1 

7.0 

6.0  2.9  .6 

19.7 

9.7 

9.0 

(N)  260-280 

3.3 

1.6 

1.3  .3  .3 

6.9 

6.6 

5.0 

290-310 

n 

.9 

.3  .1 

3.0 

5.5 

4.0 

320-340 

■ 

.6 

.4 

2.7 

4.9 

4.0 

VARIABLE 

CAIN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.5 

//////////// 

TOTALS 

1  32.8 

32.6 

15.7  5.1  1.1 

100  0 

6.0 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  93 
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OPEWmilG  ItOCKTIOR  "A"  PBRCEHTKGE  FREQUEHCY  OF  OCCURREHCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASBEVUiB  NC  FROM  HOURLF  OBSERVATIONS 

STATIOH  HUHBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURC  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  urc:  -  1  MONTH:  OCT  HOURS:  09-11 


DIRBCTIOR  1 
(DBGRBBS)  1 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN 
10-14  15-19  20-24  25-29 

KROTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  3S0-010 

1.1 

1.0 

.1 

2.2 

3.9 

4.0 

020-040 

1.1 

1.1 

.2 

2.4 

5.4 

5.5 

050-070 

2.5 

4.2 

1.6 

B.3 

6.3 

6.0 

(B)  080-100 

5.3 

7.2 

3.3 

15.8 

6.4 

6.0 

110-130 

2.9 

.9 

3.8 

3.1 

3.0 

140-160 

1.4 

.4 

l.B 

3.1 

3.0 

(S)  170-190 

2.2 

2.0 

1.6  .3 

6.1 

6.9 

6.0 

200-220 

3.1 

5.6 

4.7  3.0  .9 

17.3 

10.0 

9.0 

230-250 

3.4 

5.3 

6.5  3.5  .4 

19.1 

10.0 

10.0 

(W)  260-280 

3.1 

2.6 

2.8  .9 

9.4 

7.8 

7.0 

290-310 

1.2 

1.0 

in 

3.0 

7.5 

7.0 

320-340 

1.3 

1.2 

2.5 

4.7 

4.0 

VAEJABLS 

1 

.2 

.2 

9.0 

9.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////// ////////////// ////// 

8.2 

//////////// 

IDUOS 

1  28.6 

32.7 

21.3  7.7  1.6 

100.0 

7.1 

7.0 

TOTAL  HUMBER  OF 

OBSEFVKTIOHS 

930 

C  -  4  -  94 
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OPERKTIIIG  LOCATION  ’A"  FERCERTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBXAC.  ASHEVILLE  NC  FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 

SmiOH  NUMBER;  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  OCT  HOURS:  12-14 


DIRBCnON  1 
(DEGREES)  I 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.6 

1.4 

3.0 

4.4 

4.0 

020-040 

1.0 

1.2 

.4 

2.6 

5.9 

5.5 

050-070 

1.9 

2.4 

1.0 

.1 

5.4 

6.3 

5.5 

(B)  080-100 

3.4 

4.5 

3.7 

.2 

11.8 

7.2 

7.0 

110-130 

2.3 

1.3 

.1 

3.7 

4.3 

3.0 

140-160 

2.5 

.9 

.2 

3.5 

3.6 

2.0 

(S)  170-190 

2.7 

2.8 

1.7 

.3 

7.5 

6.7 

6.0 

200-220 

1.8 

5.7 

6.0 

2.5  .6 

16.7 

10.3 

10.0 

230-250 

3.8 

7.0 

7.3 

5.4  1.0  .1 

24.5 

10.6 

10.0 

(W)  260-280 

2.6 

3.7 

2.5 

1.5 

10.2 

8.3 

7.0 

290-310 

1.9 

.6 

.5 

.3  .2 

3.7 

6.6 

4.0 

320-340 

1.3 

1.1 

.2 

2.6 

4.9 

4.5 

VARIABLE 

1 

.5 

.4 

.4 

1.4 

11.6 

11.0 

CAIN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////'/ 

3.4 

//////////// 

TOTALS 

1  26.8 

33.1 

24.0 

10.7  1.8  .1 

100.0 

8.0 

B.O 

TOTAL  IfOHBER  OP  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  95 
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0PBRAT1II6  I^OCATION  *A* 
VSAFErnC,  ASHEVILLK  IfC 


PBRCENTAGB  FREQUHICY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
PROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

tST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  OCT  HOURS:  15-17 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(B)  350-010 

1-1 

1.1 

-1 

2.3 

4.7 

5.0 

020-040 

1.0 

2.8 

.3 

4.1 

6.4 

6.0 

050-070 

1.7 

2.8 

1.2 

5.7 

6.7 

7.0 

(B)  080-100 

4.8 

5,7 

2.2 

.1 

12.8 

6.3 

6.0 

110-130 

1.4 

,5 

.2 

2.2 

4.5 

4.0 

140-160 

2.0 

1.6 

.2 

.1 

4.0 

5.5 

4.0 

(3)  170-190 

2.9 

4.3 

2.2 

.5 

.2 

10.1 

7.3 

6.0 

200-220 

3.3 

5.7 

2.8 

1.9 

.5 

14.3 

8.9 

8.0 

230-250 

3.1 

7.3 

8.2 

4.4 

1.0  .2 

24.2 

10,6 

10.0 

(W)  260-280 

2.3 

4.0 

2.5 

.8 

.1 

9.6 

8.2 

8.0 

290-310 

1.6 

1.4 

.8 

.3 

.1 

4.2 

7.1 

5.0 

320-340 

1.4 

1-5 

2.9 

4.7 

5.0 

VARIABLE 

1 

.1 

.1 

9.0 

9.0 

CALM 

iiiiiiiiimniuiimiiiiiiiiiinniiiinimnniiinmiiiinffiintnitti 

3.7 

//////////// 

TOTALS 

1  26.6 

38.8 

20.5 

8.2 

1.8  .4 

100.0 

7.7 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  96 
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OPERATING  U>CATIOII  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

aTATlOH  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BirroURG  Afi  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  OCT  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECnOR  1 
(DECatSES)  { 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.8 

1.1 

2.9 

3.9 

3.0 

020-040 

1.9 

1.8 

.2 

4.0 

4.4 

5.0 

050-070 

3.8 

3.2 

.2 

7.2 

4.9 

4.0 

(B)  080-100 

4.6 

8.1 

.6 

.2 

13.5 

6.0 

6.0 

110-130 

2.8 

1.6 

4.4 

4.1 

4.0 

140-160 

3.3 

1.3 

,1 

,1 

4.8 

4.4 

3.0 

(S)  170-190 

3.2 

4.1 

1.0 

.4 

.1 

8.8 

6.7 

6.0 

200-220 

3.5 

8.3 

3.5 

1.0 

.4 

.1 

16.9 

8.1 

7.0 

230-250 

2.2 

7.4 

5.9 

2.3 

.2 

18.0 

9.4 

9,0 

(N)  260-2S0 

2.0 

2.9 

1.6 

.8 

7.3 

7.8 

8.0 

290-310 

1.2 

1.3 

.5 

.1 

3.1 

6.0 

5.0 

320-340 

1.8 

1-1 

.1 

.1 

3.1 

4.9 

4.0 

VARIABLE 

1 

.1 

.1 

14.0 

14.0 

CALM 

////////////////////////////////////■////////////•///////////////////////////// 

5.8 

//////////// 

TOTALS 

32.1 

42.2 

13.7 

5.0 

.8 

.1 

100.0 

6.4 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  97 
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OPBRATIIIQ  LOCATION  •A* 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  NC 


PBRCEHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATTON  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UrC:  -  1  MONTH:  OCT  HOURS;  21-23 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  { 

1  1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GK  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■)  350-010 

2.7 

.6 

-1 

3.4 

3.4 

3.0 

020-040 

2.8 

1.2 

4.0 

3.4 

3.0 

050-070 

4.1 

3.7 

.3 

8.1 

4.8 

4.0 

(B)  080-100 

6.3 

6.7 

1.4 

14.4 

5.5 

5.0 

110-130 

2.3 

1.4 

.1 

3.8 

4.0 

4.0 

140-160 

3.0 

1.4 

.2 

4.6 

4.3 

4.0 

(S)  170-190 

2.5 

3.3 

.8  .2  .4 

7.2 

7.1 

6.0 

200-220 

2.8 

5.6 

4.7  1.1  .2  .1 

14.5 

8.9 

8.0 

230-250 

3.1 

8.4 

5.7  2.8  .2 

20.2 

9.0 

8.0 

(H)  260-280 

1.4 

1.7 

1.3  1.1 

5.5 

8.5 

8.0 

290-310 

2.3 

.9 

.2 

3.3 

4.0 

2.0 

320-340 

1.5 

.6 

2.2 

4.0 

4.0 

VARIABLE 

1 

.1 

.1 

6.0 

6.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.7 

iniiiiiiin 

TOTALS 

1  34.8 

35.6 

14.6  5.2  .8  .1 

100.0 

6.1 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  98 
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OPBRKTIIIG  UXATION  *A*  PERCEIfTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

U8AFETAC,  ASBBVI1J,B  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOH  NUMBER:  106100  STATICW  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECncil  I 

1  l-« 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DBGSEBS)  { 

1 

% 

WIND 

WIND 

(■)  350-010 

1.8 

.8 

.1 

2.6 

3.7 

3.0 

020-040 

1.9 

1.3 

.2 

3.3 

4.4 

4.0 

050-070 

3.7 

3.8 

.7 

.0 

8.2 

5.3 

5.0 

(B)  080-100 

5.2 

6.6 

1.7 

.1 

13.6 

5.9 

6.0 

110-130 

2.1 

.9 

-1 

3.1 

3.8 

4.0 

140-160 

2.2 

,9 

.1 

-1 

.0 

3.3 

4.2 

3.0 

(8)  170-190 

2.4 

2.9 

1.3 

.4 

.2 

.0 

7.2 

7.2 

6.0 

200-220 

2.9 

5.9 

4.5 

1.6 

.4 

.0 

15.4 

9.0 

8.0 

230-250 

3.0 

6.9 

6.4 

3.3 

.6 

.0 

20.3 

9.9 

10.0 

(W)  260-280 

2.4 

2.5 

2.1 

.8 

.1 

.0 

7.9 

8.0 

7.0 

290-310 

1.8 

1.0 

.4 

.1 

.1 

.0 

3.5 

5.7 

4.0 

320-340 

1.5 

1.0 

.1 

.0 

2.6 

4.6 

4.0 

VARIABLE 

1 

.1 

.1 

.1 

.0 

.3 

11.5 

10.5 

CAU( 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.7 

//////////// 

Tcrcus 

30.9 

34.6 

17.8 

6.5 

1.4 

100.0 

6.6 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  7439 


C  -  4  -  99 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEXAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OP  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LSI  TO  UTC:  -  1  MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


CKTEGORY  A:  CBILINQ  6B 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 
AND/OR 

GB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION  { 

1  1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  { 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

.6 

.1 

.0 

.8 

3.6 

3.0 

020-040 

1.2 

.8 

.0 

2.0 

4.4 

4.0 

050-070 

3.6 

2.9 

.7 

7.5 

5.0 

4.0 

(S)  080-100 

5.4 

6.5 

1.9 

.1 

13.9 

5.9 

6.0 

110-130 

1.9 

.6 

.0 

2.6 

3.4 

3.0 

140-160 

2.0 

1.0 

.1 

.1 

3.2 

4.5 

3.0 

(8)  170-190 

2.7 

2.6 

1.6 

.7  .6 

8.1 

8.3 

7.0 

200-220 

3.1 

7.5 

5.6 

2.8  .5 

19.4 

9.5 

9,0 

230-250 

2.9 

8.4 

7.8 

5.1  .9  .1 

25.2 

10.6 

10.0 

(H)  260-280 

1.9 

1.9 

1.5 

-9  .1 

6.4 

8.3 

8.0 

290-310 

1-1 

.6 

.2 

.0  .0 

2.0 

5.5 

4.0 

3Z0-340 

-5 

.3 

.1 

1.0 

4.8 

4.0 

VARIABLB 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.9 

//////////// 

TOTALS 

27.1 

33.2 

19.5 

9.7  2.1  .1 

100.0 

7.4 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  2053 

C  -  4  -  100 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEEAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 
LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OP  RECORD:  APR  81  >  MAR  91 
MONTH:  NOV  HOURS;  00-02 


DIRBCnOH  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OK  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.6 

.6 

-1 

3.2 

3.2 

3.0 

OZO-040 

2.2 

1.1 

.4 

.2 

4.0 

5.1 

3.0 

050-070 

4.6 

5.7 

1.1 

.3 

11.7 

5.9 

5.0 

(B)  080-100 

5.2 

3.4 

1.6 

10.2 

5.5 

4.0 

110-130 

2.2 

.6 

.1 

2.9 

3.6 

3.0 

140-160 

1.1 

.3 

1.4 

3.4 

3.0 

(8)  170-190 

1.6 

2.4 

.9 

.2 

5.1 

7.1 

7.0 

200-220 

2.3 

4.7 

5.1 

1.2 

.3 

.2 

13.9 

9.2 

9.0 

230-250 

4.2 

7.2 

5.3 

1.8 

.7 

.1  .1 

.2  .1 

19.8 

9.5 

8.0 

(W)  260-280 

2.2 

3.0 

1.7 

1.0 

7.9 

7.9 

7.0 

290-310 

2.0 

1.2 

1.0 

.3 

4.6 

6.6 

5.0 

320-340 

1.0 

.6 

.3 

.1 

2.2 

5,9 

6.0 

VARIABLE 

1 

CKUi 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.1 

//////////// 

TOTALS 

1  31.2 

31.0 

17.6 

5-1 

1.0 

-3  .1 

.2  .1 

100.0 

6.3 

6.0 

TOTAL  miHBBR  OF 

OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  101 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  PREQUERCy  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRCH  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MCWTH:  NOV  HOURS;  03-05 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(II)  350-010 

3.1 

.7 

.2 

4.0 

3.6 

3.0 

020-040 

3.0 

1.1 

1-1 

.1 

5.3 

5.4 

4.0 

050-070 

3.6 

3.8 

1.3 

.2 

8.9 

6.1 

5.5 

(B)  080-100 

4.9 

5.0 

1.2 

11.1 

5.6 

5.0 

110-130 

1.7 

-3 

2.0 

3.2 

3.0 

140-160 

1.4 

1.1 

.2 

2.8 

4.8 

4.0 

(S)  170-190 

1.6 

3.2 

.8 

.3 

5.9 

6.9 

6.0 

200-220 

2.1 

5.6 

4.2 

1.4  .2 

13.6 

9.3 

9.0 

230-250 

4,7 

5.3 

6.0 

1.2  .2  .2  .1  .2 

18.0 

9.1 

0.0 

(M)  260-280 

2.4 

3.1 

1.9 

.9  .1  .3 

8.8 

8.7 

7.0 

290-310 

1.3 

1.0 

.6 

.3 

3.2 

6.7 

5,0 

320-340 

1.6 

.7 

2.2 

3.6 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.2 

//////////// 

TOTALS 

1  31.4 

30.9 

17.5 

4.4  .5  .5  .1  .2 

100.0 

6.2 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 

C  -  4  -  102 
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OPERATING  IXXIATIOII  *A* 
OSAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  61  -  MAR  91 

L8T  TO  UTC:  1  MONTH:  NOV  HOURS:  06-08 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1  1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN 

15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.7 

.6 

.2 

2.4 

3.9 

3.0 

020-040 

1.6 

.9 

.4 

2.9 

5.0 

4.0 

050-070 

4.2 

4.0 

2.0 

.3 

10.6 

6.2 

5.0 

(B)  080-100 

5.4 

3.7 

1.0 

10.1 

5.0 

4.0 

110-130 

1.8 

.6 

2.3 

3.2 

2.0 

140-160 

1.2 

1.1 

.1 

2.4 

4.6 

4.5 

(S)  170-190 

1.8 

2.6 

1.1 

.2  .1 

5.8 

7.2 

7.0 

200-220 

2.3 

5.9 

5.1 

1.3  .2  .1 

15.0 

9.1 

9.0 

230-250 

2.8 

6.0 

5.7 

1.1  .3  .1 

16.0 

9.1 

9.0 

(W)  260-280 

3.1 

3.8 

1.8 

1.0  .2  .1 

.1 

10.1 

8.2 

7.0 

290-310 

1.6 

.9 

.4 

.2 

3.1 

6.4 

4.5 

320-340 

2.6 

.4 

3.0 

3.3 

3.0 

VARIABLE 

1 

.1 

.1 

7.0 

7.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16,1 

//////////// 

TOTALS 

1  30.1 

30.6 

17.8 

3.9  1.0  .3 

-1 

100.0 

5.9 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  103 
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0PBKKTIN6  LOCKTIOIf  'A*  PBRCENTAGB  FREQUJSRCr  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOR  NUMBER:  106100  STATIOM  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  NOV  HOURS:  09-11 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  { 

1-4 

5-9 

10-14 

VIND  SPEED  IB  KBOrTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.0 

.8 

.3 

.1 

3.2 

4.4 

3.0 

020-040 

2.0 

.9 

.4 

3,3 

4.6 

4.0 

050-070 

3.1 

3.7 

2.4 

.6 

9.8 

7.2 

6.5 

(B)  oeo-100 

3.8 

3.8 

2.1 

9.7 

5.9 

5.0 

110-130 

2.0 

-2 

.1 

2.3 

3.4 

3.0 

140-160 

1.7 

1.4 

3.1 

4.0 

4.0 

(S)  170-190 

.9 

1.8 

1.8 

.3 

4.8 

8.7 

9.0 

200-220 

2.1 

5.6 

e.i 

2.1  .2 

16.1 

9.6 

10.0 

230-250 

3.2 

5.8 

6.8 

2.8  .6  .2  .1 

19.4 

10.2 

10.0 

(W)  260-280 

3.2 

2.9 

1.8 

.6  .2 

8.7 

7.2 

6.0 

290-310 

1.8 

2.2 

.7 

.1 

4.8 

6.0 

5.0 

320-340 

1.7 

.7 

2.3 

3.3 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.4 

//////////// 

TOrCALS 

1  27.5 

29.8 

22.5 

6.6  1.0  .2  .1 

100.0 

6.7 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 

C  -  4  -  104 
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OPERMTINO  LOCATICN  PERCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAF8TAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIKTIOR  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 
LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  NOV  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECnOR  1 
(DECatEBS)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.4 

1.1 

.1 

2.7 

4.3 

4.0 

020-040 

1.2 

1.3 

.8 

.1 

3.4 

6.1 

6.0 

050-070 

1.9 

4.7 

2.4 

.3  .1 

9.4 

7.6 

7.0 

(B)  080-100 

2.8 

3.8 

1.9 

.4 

8.9 

7.1 

6.5 

110-130 

1.4 

.7 

2.1 

3.3 

3.0 

140-160 

1.4 

.8 

.2 

2.4 

4,3 

3,5 

(8)  170-190 

2.2 

3.1 

2.2 

.2 

7.8 

7.3 

8.0 

200-220 

2.0 

4.2 

7.8 

1.8  .4 

16.2 

10.0 

10.0 

230-250 

2.9 

6.0 

5.4 

3.3  .7  .2 

18.6 

10.1 

10.0 

(W)  260-280 

2.7 

4.1 

2.6 

1.7  .1  .3 

11.4 

9.0 

8.0 

290-310 

1.4 

2.0 

1.1 

.4 

5.0 

7.4 

8.0 

320-340 

.7 

1.7 

.6 

2.9 

6.7 

7.0 

VARIABLE 

1 

.2 

.2 

.4 

10.0 

9.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.7 

//////////// 

TOTALS 

22.0 

33.7 

25.3 

8.2  1.3  .5 

100.0 

7.5 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  105 
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I 

I 


OPBRATING  LOCATION  *A”  PERCERTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATICfl  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  >  MAR  91 

LST  TO  OTC:  -  1  MONTH:  NOV  HOURS:  15-17 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.1 

1.6 

.3 

3.0 

5.9 

6.0 

020-040 

1.1 

1-3 

.8 

.1 

3.3 

6.7 

6.0 

050-070 

2.7 

2.7 

2.0 

.2  ,1 

7.7 

7.0 

6.0 

(B)  080-100 

4.1 

4.8 

2.0 

,2  .1 

11.2 

6.4 

6.0 

110-130 

2.7 

.4 

3.1 

2.7 

2.0 

140-160 

2.3 

1.2 

3.6 

3.9 

3.0 

(S)  170-190 

2.2 

2.3 

1.3 

.7  .1 

6.7 

7.5 

7.0 

200-220 

1.7 

3.9 

5.9 

1.3  .1  .1 

13.0 

10.0 

11.0 

230-250 

2.9 

6.1 

7.0 

1.0  .7 

17.7 

9.3 

9.0 

(U)  260-280 

3.2 

6.1 

2.7 

.8  .4  .1  .1 

13.4 

8.5 

8.0 

290-310 

1.6 

1.: 

1  .4 

4.2 

6.9 

6.5 

320-340 

.8 

2.1 

.3 

3.2 

5.8 

6.0 

VARIABLE 

.2 

.2 

7.5 

7.5 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.7 

//////////// 

TOTALS 

1  26.4 

33.9 

23.7 

4.3  1.5  .2  .1 

100.0 

6.9 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 

C  -  4  -  106 
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OPBRAT11I6  LOCATION  "A" 
USAFBTAC,  ASHBVILLB  NC 


PBRCEirrAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

SrKTIOR  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  NOV  HOURS:  16-20 


DIRBCnOR  1 
(I»GREB8}  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN 

15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.7 

.3 

.1 

2.1 

3.3 

3.0 

020-040 

1.9 

1.9 

.2 

.2 

4.2 

6.1 

5.0 

050-070 

3.8 

5.3 

1.0 

.3 

10.4 

6.1 

6.0 

(E)  080-100 

4.7 

5.4 

1.7 

.1 

11.9 

5.9 

6.0 

110-130 

2.2 

.2 

2.4 

3.0 

3.0 

140-160 

1.4 

1.4 

2.9 

5.0 

4.5 

(8)  170-190 

1.6 

1.9 

,3 

1.0  .3 

5.1 

9.0 

7.5 

200-220 

2.2 

4.4 

5.3 

1.6  .6 

14.1 

9.7 

10.0 

230-250 

2.3 

8.0 

6.3 

1.6  .3 

18.6 

9.2 

9.0 

(W)  260-280 

3.2 

4.6 

2.2 

1.2  .1 

11.3 

7.7 

7.0 

290-310 

1.2 

1.3 

.4 

3.0 

5.7 

6.0 

320-340 

1.9 

.9 

.2 

3.0 

4.2 

3.0 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.9 

//////////// 

TOOLS 

1  28.1 

35.6 

17.7 

6.0  1.3 

100.0 

6.6 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 
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OPSRATXlfG  LOCATIOII  ”A"  PBRCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASBEVILLB  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 
LST  TO  UTC;  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  NOV  HOURS:  21-23 


DIRECTION  1 
(DEGRESS)  { 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.2 

.1 

2.3 

2.8 

2.0 

020-040 

1.9 

1.1 

.6 

.2 

3.8 

5.4 

4.5 

050-070 

3.9 

6.0 

1.2 

.3 

11.4 

6.0 

6.0 

(B)  080-100 

4.3 

5.0 

1.7 

11.0 

5.8 

5.0 

110-130 

1.1 

1.0 

.1 

2.2 

4.1 

4.5 

140-160 

1.6 

.9 

2.4 

4.4 

4.0 

(S)  170-190 

1.8 

2.1 

.8 

.6 

5.2 

7.1 

6.0 

200-220 

2.0 

4.9 

5.1 

1.3 

.1 

.3 

13.8 

9.5 

9.5 

230-250 

3.3 

8.3 

4.8 

2.2 

.7 

.1  .3 

19.8 

9.6 

8.0 

(W)  260-280 

3.2 

3.7 

2.1 

.7 

9.7 

7.2 

6.0 

290-310 

1.6 

1.2 

.8 

.1 

3.7 

6.0 

6.0 

320-340 

1.4 

1.0 

.1 

.1 

2.7 

4.9 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

12.0 

niiininn 

TOTALS 

\  28.3 

35.2 

17-3 

5-5 

.9 

.4  -3 

100.0 

G.4 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

observations 

900 
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0PBRATIH6  lXX::AT10lf  *A*  PERCBIfTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

StKriOn  HUHBER:  106100  STATION  NAME:  BITBUR6  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 

1  i--* 

5*>9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DBGS«SSS)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(■)  350-010 

2.0 

.7 

.2 

.0 

2.9 

4.0 

3.0 

020-040 

1.9 

1.2 

.6 

.1 

3.8 

5.5 

5.0 

050-070 

3.5 

4.5 

1.7 

.3 

.0 

10.0 

6.5 

6.0 

(B)  OSO-100 

4.4 

4.4 

1.6 

-1 

.0 

10.5 

5.9 

5.0 

110-130 

1.9 

-5 

.0 

2.4 

3.3 

3.0 

140-160 

1.5 

1.0 

.1 

2.6 

4.4 

4.0 

(8)  170-190 

1,7 

2.4 

1.2 

.4 

.1 

5.8 

7.5 

7.0 

200-220 

2.1 

4.9 

5.6 

1.5 

.3 

.1 

14.5 

9.5 

10.0 

230-250 

3.3 

6.6 

5.9 

1.9 

.5 

.1 

.1 

.1  .0 

18.5 

9.5 

9.0 

(W)  260-280 

2.9 

3.9 

2.1 

1.0 

.2 

.1 

.0 

10.2 

8.1 

7.0 

290-310 

1.6 

1.4 

.8 

.2 

.0 

3.9 

6.5 

6,0 

320-340 

1.4 

1.0 

.2 

.0 

.0 

2.7 

4.7 

4.0 

VARIABLE 

1 

.1 

.0 

.1 

8.9 

0.0 

CAXM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.1 

iiimiiiiii 

TOTALS 

28.2 

32.6 

20.0 

5.5 

1.1 

.3 

.1 

.1 

100.0 

6.6 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7200 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFFEAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  OL 
LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  6B  200  BUT  LESS  TRAN  1500  FEET  IHTO  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  6B  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  riEAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


OIRBCTIOR 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNCTTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  { 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.5 

,7 

.1 

2.4 

3.9 

4.0 

020-040 

1.2 

o 

.9 

.2 

3.1 

7.2 

8.0 

050-070 

2.5 

1,7 

.7 

.0 

4.9 

5.4 

4.0 

(B)  080-100 

3.8 

1.4 

.7 

.0 

6.0 

4.8 

4.0 

110-130 

1.5 

.4 

.0 

1.9 

3.4 

3.0 

140-160 

1.6 

1.2 

2.8 

4.3 

4.0 

(S)  170-190 

1.7 

3.3 

1.9 

.9 

.0 

7.8 

8.3 

8.0 

200-220 

2.6 

7.1 

10.3 

2.6 

.3  .1 

23.1 

10.0 

10.0 

230-250 

3.5 

9.0 

9.2 

2.4 

.3  .0  .0  .0 

24.6 

9.5 

9.0 

(W)  260-280 

3.5 

4.2 

1.8 

1.2 

.3  .0  .0 

11.1 

7.9 

7.0 

290-310 

1.5 

1,0 

.2 

.0 

.0 

2.7 

4.9 

4.0 

320-340 

.7 

.2 

.0 

.0 

1,0 

4.8 

2.5 

VAPTIknut  1 

1 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.7 

//////////// 

TOTALS 

25.6 

31.0 

25.8 

7,3 

.9  -1 

100.0 

7.4 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  2169 
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OPERMTIIIG  LOCATION  *A*  PERCBlfTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASBBVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STXriON  IIUIOER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAH  91 

liST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  DEC  HOURS:  00-02 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  I 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GK  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.3 

.6 

.3 

2.3 

4.5 

4.0 

020-040 

2.0 

1,0 

3.0 

3.6 

4.0 

050-070 

3.7 

5.4 

1.4 

.1 

10  5 

6.0 

6.0 

(E)  080-100 

3.2 

3.3 

1.3 

.2 

8.1 

6.1 

5.0 

110-130 

1.1 

1.1 

2.2 

4.0 

4.0 

140-160 

1.9 

,4 

.1 

.1 

2.6 

4.5 

3.5 

(8)  170-190 

1.5 

1.8 

1.3 

.1 

4.7 

7.2 

6.0 

200-220 

2.8 

6.5 

5.3 

3.2 

17.7 

9.4 

9.0 

230-250 

3.2 

9.4 

6.3 

2.8 

1.2 

.1 

23.0 

9.6 

9.0 

(N)  260-280 

1.5 

3.8 

2.8 

.4 

.1 

6.6 

8.2 

8.0 

290-310 

1.7 

2.2 

.5 

.3 

4.7 

6.4 

6.0 

320-340 

1.3 

1.2 

.2 

.3 

3,0 

6.3 

5.5 

VARIABLE 

1 

.2 

.1 

.3 

12.0 

10.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.2 

//////////// 

TOTALS 

1  25.2 

36.7 

19.7 

7.5 

1.4 

.1 

100,0 

7.0 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

930 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIGVI  NUMBER:  I06I00  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH;  DEC  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  I 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.4 

.9 

.1 

2.4 

4.1 

3.0 

020-040 

2.0 

.8 

.1 

2.9 

4.0 

4.0 

050-070 

2.8 

5.4 

i.7 

9.9 

6.4 

6.0 

(B)  080-100 

2.7 

2.7 

1.4 

.2 

7.0 

6.6 

6.0 

110-130 

1.4 

.6 

.1 

2.2 

4.4 

4.0 

140-160 

2.0 

1.0 

.2 

3.2 

4.2 

3.5 

(S)  170-190 

2.3 

2.8 

1.4 

.2  .1 

6.8 

6.9 

6.0 

200-220 

3.0 

5.9 

5.9 

2.3  .4 

17.5 

9.7 

9.0 

230-250 

3.7 

6.3 

7.0 

3.8  1.0 

21.7 

10.1 

10.0 

(W)  260-280 

1.7 

4.4 

2.7 

.5  .1 

9.5 

8.3 

B.O 

290-310 

1.4 

1.7 

.4 

3.5 

5.3 

5.0 

320-340 

1.3 

1.5 

,1 

.2 

3.1 

5.9 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.3 

null  mill 

TOTALS 

25.7 

34.0 

21.1 

7.2  1.6 

100.0 

7.1 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
U3AFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  0BSERVAT1C»S 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  OL 
LST  TO  UTC:  -  1 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  I 

1 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.5 

.3 

1.8 

3.3 

3.0 

020-040 

1.6 

1.1 

.3 

3,0 

5.2 

4.0 

050-070 

2.2 

4.1 

1.9  .1 

6.3 

7.0 

7.0 

(E)  080-100 

3.3 

2.9 

1.7 

8.0 

5.9 

5.5 

110-130 

1.6 

.2 

1.8 

2.8 

3.0 

140-160 

1.9 

1.7 

3.7 

4.4 

4.0 

(8)  170-190 

2.3 

3.5 

1.6  .2 

7.6 

7.1 

7.0 

200-220 

2.7 

6.1 

4.8  2.2  .2  .1 

16.1 

9.3 

9.0 

230-250 

3.2 

7.8 

6.7  3.1  1.2  .1 

22.2 

10.1 

9.5 

(W)  260-280 

1.8 

5.2 

2.6  1.0  .2  .1 

10.9 

8.7 

8.0 

290-310 

1.3 

1.2 

,6 

3.1 

5.8 

5.0 

320-340 

1.4 

1.6 

.3 

3.3 

5.2 

5.0 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.2 

//////////// 

TOTALS 

1  24.8 

35.7 

20.5  6.6  1.6  .3 

100.0 

7.0 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

PERIC®  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  06-08 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQireRCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 


USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

STATION  NUMBER:  106100 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  DEC  HOURS:  09-11 

WIND  SPEED  IN 

KNOTS 

DIRECTION  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29 

30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.0 

.4 

.1 

1.5 

4.2 

2.5 

020-040 

.9 

.8 

.3 

1.9 

5.8 

5.0 

050-070 

3.0 

4.0 

3.0 

10.0 

7.2 

7.0 

(E)  080-100 

4.0 

2.4 

1.9 

8.3 

5.9 

5.0 

110-130 

1.7 

.4 

2.2 

3.0 

2.0 

140-160 

1.5 

1.3 

.1 

2.9 

4.8 

4.0 

(S)  170-190 

2.0 

2.7 

1.6 

.2 

6.6 

7.2 

6.0 

200-220 

2.9 

7.2 

5.2 

2.3  .1 

17.6 

8.8 

8.0 

230-250 

2.4 

7.5 

7.5 

4.2  .8  .1 

22.5 

10.8 

10.0 

(H)  260-280 

3.5 

3.2 

1.7 

.6  .5 

9.7 

7.8 

6.5 

290-310 

3.3 

1.9 

.3 

5.6 

4.8 

4.0 

320-340 

2.2 

.5 

2.7 

3.4 

3.0 

VARIABLE 

.1  .1 

.2 

18.5 

IB. 5 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.4 

mnumn 

TOTEALS 

28. 4 

32.3 

21.7 

7.4  1-5  -1 

100.0 

7.2 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERKTIHG  UXATIOH  *A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OP  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH:  DEC 

HOURS:  12-14 

DIRECnOH  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14  15 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64 

GB  65  TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(NJ  350-010 

1.6 

.9 

.3 

.1 

2.9 

4.8 

3.0 

020-040 

1.1 

.6 

.5 

2.3 

6.0 

5.0 

050-070 

3.3 

4.1 

1-7 

9.1 

6.3 

6.0 

(B)  080-100 

2.9 

3.4 

1.5 

7.8 

6.2 

6.0 

110-130 

3.0 

.3 

-2 

3.5 

3.1 

2.0 

140-160 

1.8 

.6 

-1 

2.6 

3.9 

3.0 

(8)  170-190 

1.9 

2.8 

2.0 

-2 

7.0 

7.4 

7.0 

200-220 

3.5 

7.3 

5.7 

2.4 

18.9 

8.9 

8.0 

230-250 

1.7 

5.7 

8.6 

4.8  .4 

21.3 

11.2 

11.0 

(W)  260-280 

l.B 

2.8 

4.1 

.8  .4 

9.9 

9.3 

10.0 

290-310 

1.2 

1.6 

.8 

3.5 

6.6 

7.0 

320-340 

1.4 

1.7 

1.4 

4.5 

6.9 

7.0 

VARIABLE 

.1 

.1 

11,0 

11.0 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  6.5 

//////////// 

TOTALS 

1  25.2 

31.8 

27.0 

8.3  .8 

100,0 

7.6 

B.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 
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OPERATING  LOCATION  ’A’  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC;  -  1  MONTH:  DEC  HOURS:  15-17 


DIRBCPIOB  1 
(DEGREES)  { 

1 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.0 

1.0 

-2 

2.2 

5.0 

5.0 

020-040 

1.4 

1.6 

.8 

3.8 

6.5 

7.0 

050-070 

3.9 

4.4 

.9 

.1 

9.2 

5.5 

5.0 

(El  080-100 

3.2 

3.3 

1.3 

7.8 

6.1 

6.0 

1X0-130 

2.2 

1.0 

.3 

3.4 

4.6 

4.0 

140-160 

1.3 

,3 

.3 

1.9 

4.7 

3.5 

(8)  170-190 

2.9 

1.8 

1-5 

.5 

6.8 

7.2 

6.0 

200-220 

3.2 

7.1 

6.6 

2.7  .2 

19.8 

9.3 

9.0 

230-250 

2.9 

5.3 

6.3 

3.4  .4  .1 

18,5 

10.3 

10.0 

(W)  260-280 

1.8 

3.0 

3.4 

1.0  .1 

9.4 

9.0 

9.0 

290-310 

1.1 

2.7 

.6 

.2  .1 

4.7 

7.3 

7.0 

320-340 

1.7 

1.7 

.3 

3.0 

5.2 

5.0 

VARIABLE 

1 

-1 

.1 

.2 

11.5 

11.5 

CALH 

//////////////////////////////////////•//////////////// W//////////////////// 

8,5 

//////////// 

TOTALS 

1  26.6 

33.3 

22.6 

7.9  .8  .1 

100.0 

7.2 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  116 
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OPKRKriHG  UXATICH  ’A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAPBTAC,  ASHEVILLE  NC  PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  OTC:  -  1  MONTH:  DEC  HOURS:  18-20 


DIRECnCN  1 
(DBGItSBS)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEBD  IN  KNOTS 
lS-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H>  350-010 

1.2 

.5 

.2 

1.9 

4.8 

3.5 

020-040 

1,9 

1.4 

.1 

.3 

3.6 

5.5 

4.0 

050-070 

3.8 

4.7 

.8 

.1 

9.4 

5.5 

5.0 

(6)  080-100 

4.2 

3.4 

1.2 

.3 

9.1 

5.8 

5.0 

110-130 

1.8 

.6 

.4 

2.9 

4.3 

3.0 

140-160 

1.5 

.6 

.1 

2.3 

4.1 

4.0 

(S)  170-190 

2.0 

1.5 

2.0 

.5 

6.1 

7.9 

7.0 

200-220 

2.5 

6.6 

7.0 

2.5  .3 

18.8 

9.8 

10.0 

230-250 

3.3 

9.0 

5.5 

2.6  .4  .2 

21.1 

9.3 

8.0 

(W)  260-280 

1.6 

3.0 

2.5 

.8  .1 

8.0 

S-6 

e.o 

290-310 

2.2 

2.3 

1.0 

.1 

5.5 

6.3 

5.0 

320-340 

1.0 

.3 

.3 

.1 

1.7 

5.6 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.5 

//////////// 

lOTALS 

1  27.0 

33.9 

21.1 

7.2  .9  .2 

100.0 

7.0 

7.0 

TOTAL  IfUMBBR  OF  OBSERVATIOKS 

930 

C  -  4  -  117 
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OPBRATIlfG  LOCATION  '*A*  PERCENTAGE  PREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC^  ASBBVILLB  RC  FRGH  ROURLT  OBSERVATIONS 

STATION  NIMBBR:  106100  SOATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UTCz  -  1 

MONTH:  DEC  HOURS 

:  21-23 

DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IR  KNOrS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(B)  350-010 

1.5 

.6 

-3 

2.5 

4.6 

4.0 

020-040 

1.8 

1.3 

,1 

.1 

3.3 

4.6 

4.0 

050-070 

4.0 

3.9 

1.1 

8.9 

5.5 

5.0 

(B)  080-100 

4.3 

4.0 

1,2 

9.5 

5.6 

5.0 

110-130 

1.2 

.3 

.4 

1.9 

5.5 

4.0 

140-160 

.9 

.3 

,1 

1.3 

4.9 

4.0 

(8)  170-190 

4.0 

1-5 

1.5 

.1 

7.1 

6.0 

4.0 

200-220 

2.6 

6.3 

7.1 

2.5  .4 

18.9 

9.8 

10.0 

230-250 

2.8 

8.3 

5.8 

2.9  1.4 

21.2 

9.9 

9.0 

(W)  260-280 

1.6 

5.5 

2.8 

.4 

10.3 

7.9 

7.0 

290-310 

1.5 

1.9 

.9 

4.3 

6.5 

7.0 

320-340 

1.5 

.4 

.2 

.1 

2.3 

5.3 

3.0 

VARIABLE 

1  " 

.1 

3.0 

3.0 

CALK 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.4 

//////////// 

TOTALS 

1  27.8 

34.3 

21.5 

6.1  1.8 

100.0 

7.1 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 
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OPERATIIIC  LOCKTICXI  "A*  FBRCBRTAGB  FRGQUBRCY  OF  OCCURHEBCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STAnON  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 


DIRECnOH  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  RHOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.3 

.7 

.2 

.0 

2.2 

4.5 

3.5 

020-040 

1.6 

1.1 

.3 

.1 

3.0 

5,1 

4.0 

050-070 

3.3 

4.5 

1.6 

-1 

9.4 

6.2 

6.0 

(B)  080-100 

3.5 

3.2 

1.4 

.1 

8.2 

6.0 

5.0 

110-130 

1.7 

.6 

.2 

2.5 

4,0 

3.0 

140-160 

1.6 

.8 

.1 

.0 

2.6 

4.4 

4.0 

(S)  170-190 

2.4 

2.3 

1.6 

.3 

-0 

6.6 

7.1 

6.0 

200-220 

2.9 

6.6 

5.9 

2.5 

.2  .0 

18.2 

9.4 

9.0 

230-250 

2.9 

7.4 

6.7 

3.5 

.8  .1 

21.4 

10.1 

10.0 

(H)  260-280 

1.9 

3-9 

2.8 

.7 

.2  .0 

9.5 

8.5 

8.0 

290-310 

1.7 

1.9 

.6 

.1 

-0 

4.4 

6.1 

6.0 

320-340 

1.5 

1.1 

.4 

.1 

3.1 

5-6 

5.0 

VWRIAELB 

1  •“ 

-0 

-1 

.0 

.0 

.1 

12.2 

11.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.9 

//////////// 

TOTALS 

1  26.3 

34.1 

21.9 

7.5 

1.2  .1 

100.0 

7.1 

7.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS 

7440 
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OPERATING  LOCATION  *A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  VTCi  -  1  MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A: 

CEILING  GE 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 
AND/OR 

GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

WIND  SPEm  IN  KNOTS 

DIRECTION 

1  i-" 

5-9 

1 

o 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DECREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

.9 

.8 

.3 

.0 

2.0 

5.5 

5.0 

020-040 

.7 

.8 

.6 

.1 

2.2 

7.0 

6.0 

050-070 

2.5 

3.0 

1.8 

7.3 

6.5 

7.0 

(B)  080-100 

2.8 

2.6 

.9 

.1 

6.5 

5.8 

5.0 

110-130 

1.4 

.7 

2,1 

3.8 

4.0 

140-160 

1.9 

1.0 

.1 

3.0 

4.1 

4.0 

(S)  170-190 

2.4 

2.8 

1.6 

.3  .0 

7.1 

7.1 

6.0 

200-220 

3.2 

7.5 

7.8 

3.7  .4 

22.7 

10.0 

10.0 

230-250 

2.6 

8.8 

9.5 

5.1  1.5  .1 

27.6 

10.9 

10.0 

(W)  260-280 

2.1 

3.9 

3.0 

.6  .1 

9.7 

8.1 

8.0 

290-310 

1.4 

1.2 

.4 

.0  .0 

3,1 

6,0 

5.0 

320-340 

1.2 

.4 

.0 

.0 

1.7 

4.0 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.0 

//////////// 

TOTALS 

1  23.1 

33.5 

26.0 

9.9  2-0  .1 

100.0 

8.1 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  2668 
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OPERATIIIG  WCMIOH  *A* 
USAPETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTIC^  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100 

STATION  NAME 
LST  TO  UTC: 

!:  BITBURG  AB 

-  1 

DL 

PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  - 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 

•  MAR  91 

WIND  SPEED  IN 

KNOTS 

OIRECnCXI  1 

1  1-4 

5-9 

10-14  15 

-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DBGREBS)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

2.6 

l.S 

.4 

.0 

4.8 

4.9 

4.0 

020-040 

2.3 

2.0 

.6 

.1 

4.6 

5.4 

5.0 

050-070 

4.1 

4.8 

1.7 

.2 

.0 

.0 

10.9 

6.2 

6.0 

(B)  080-100 

3.7 

4.2 

1.2 

.2 

.0 

.0 

9.3 

6.0 

5.0 

110-130 

1.6 

.7 

.1 

2.3 

3.9 

3.0 

140-160 

1.5 

.8 

.1 

.0 

.0 

2.5 

4.5 

4.0 

(S)  170-190 

1.9 

2.0 

1.1 

.3 

.1 

.0 

5.3 

7.0 

6.0 

200-230 

2.3 

5.0 

4.0 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

13.0 

9.1 

8.0 

230-250 

2.7 

6.5 

5.5 

1.9 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

17.3 

9.4 

9,0 

<W)  260-280 

2.5 

4.1 

2.5 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

10.0 

8.0 

7.0 

290-310 

3.2 

2.0 

.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

5.2 

6.2 

5.0 

320-340 

2,1 

1.6 

.6 

.1 

-0 

.0 

4.4 

5.5 

5.0 

VARIABLE 

1  .0 

.4 

.3 

.0 

-0 

.0 

.0 

.7 

9.6 

9.0 

CMit 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.4 

iimifinff 

TOTALS 

29.5 

35.9 

18.9 

5.0 

1.1 

-2 

100.0 

6.6 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  86933 
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OPBRATING  LOCATIOR  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  EC 


PBHCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOH  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  filTBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GB  200  BUT  LESS  TRAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


DIRECTIOn  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(If)  350-010 

1.5 

1.3 

.4 

.0 

3.3 

5.3 

0 

020-040 

1.4 

1.2 

.6 

.1 

3.3 

6.1 

5.5 

050-070 

2.9 

3.6 

1.6 

.1 

.0 

8.2 

6.4 

6.0 

(E)  080-100 

3.1 

3.1 

.8 

.1 

7.1 

5.6 

5.0 

110-130 

1.3 

.4 

.0 

i.7 

3.5 

3.0 

140-160 

1.3 

.0 

.1 

.0 

2.2 

4.5 

4.0 

(3)  170-190 

1.8 

2.3 

1.4 

.4 

.2 

6.0 

7.8 

7,0 

200-220 

2.5 

6.6 

7.0 

2.8 

.6  .1 

19.6 

10.1 

10.0 

230-250 

2,7 

8.1 

8.6 

3.5 

.9  .2 

,0  -0 

24.1 

10.4 

10.0 

(W)  260-280 

2.3 

3.9 

2.4 

.8 

.2  .1 

-0 

9.7 

8.3 

7.0 

290-310 

1.7 

1,3 

.4 

.1 

.0  .0 

.0 

3.6 

6.0 

5.0 

320-340 

1.4 

.7 

.3 

.1 

.0 

2.6 

5.4 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.6 

//////////// 

TOTALS 

23.9 

33.3 

23.6 

B.O 

1.9  .4 

100.0 

7.6 

0.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  19068 
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PART  D 


CBILIRG  VERSUS  VISIBILITY  AND  SKY  COVER  SUMMARIES 

CEILING  VS  VISIBIUTY— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF). 

CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS,  THIS  SUMMARY  IS  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION 
OP  PERCENTAGE  FREQUENCY  BY  CLASSES  OF  CEILING  (FROM  ZERO  FEET  TO  20,000  FEET— 
”RO  CEILING"  IS  A  SEPARATE  CLASS)  VERSUS  VISIBILITY  CLASSES  (FROM  ZERO  MILES 
(METERS)  TO  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  7  STATUTE  MILES  (11,200  METERS)).  THE 
TABLES  SUmARIZE  THE  DATA  AS  FOLLOWS: 

-  BY  BIGHT  a-BOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  BOURS  CCKBINED). 

BECAUSE  OF  THE  CUMULATIVE  NATURE  OF  THESE  SUMMARIES,  IT  IS  POSSIBLE  TO 
DETERMINE  THE  PERCENTAGE  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF)  FOR  ANY  GIVEN  CEILING 
AND/OR  VISIBILITY  LIMIT(S),  EITHER  SEPARATELY  OR  IN  ANY  COMBINATION. 

TOTALS  PROGRESS  FROM  RIGHT  TO  LEFT  AND  FROM  BOTTOM  TO  TOP.  TO  DETERMINE 
CEILING  ALONE,  REFER  TO  THE  EXTREME  RIGHT-HAND  COLUMN  (ZERO  VISIBILITY). 

TO  OETEmiNE  VISIBILITY  ALONE,  REFER  TO  THE  BOTTOM  ROW  (ZERO  CEILINGS). 

DETERMINE  THE  POF  THAT  MEETS  C.  EXCEEDS  ANY  GIVEN  SET  OF  MAXIMA  BY  READING 
THE  VALUE  AT  THE  INTERSECTION  OF  THE  APPROPRIATE  CEILING  ROW  AND  VISIBILITY 
COLUMN. 

NOTE  1:  IN  JANUARY  1968,  MBTAR  STATIONS  BEGAN  REPORTING  VISIBILITIES  TO  6  STATUTE 
MILES  OR  9000  METERS.  VALUES  EXCEEDING  9000  METERS  ARE  REPORTED  AS  *9999." 

NOTE  2:  FOR  OVERSEAS  CIVILIAN  STATIONS  REPORTING  "CAVOK",  ALL  CEILINGS  GREATER 
THAN  5000  FEET  APPEAR  IN  THE  5000  FEET  CLASS. 

CONVERSIONS:  X  STATUTE  MILE  =  1,609.344  METERS  =  .860391  NAUTICAL  MILES. 

FOR  CONVENIENCE,  THE  CONVERSION  OFTEN  USED  IS  1  STATUTE  MILE  =  1,600  METERS. 

SKY  COVER— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

ALSO  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS,  THIS  SUM1ARY  GIVES  PERCENTAGE 
OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF)  OF  SKY  COVER  IN  EIGHTHS  FOR  SYNOPTIC  STATIONS,  BUT 
AS  CLEAR,  SCATTERED,  BROKEN,  OVERCAST,  PARTIALLY  OBSCURRED,  OR  TOTALLY 
OBSCURPED  FOR  AIRWAYS  STATIONS.  FOR  AIRWAYS  STATIONS,  THIS  SUMMARY  ALSO  GIVES 
POF  FOR  SKY  COVER  GREATER  THAN  ONE-HALF  (I.E.,  6/10).  DATA  IS  SUMMARIZED  THE 
SAME  AS  FOR  PREVIOUS  TABLE. 


NOTE  1.  THESE  SUWARIES  ARE  NOT  AVAILABLE  FOR  METAR  REPORTING  STATIONS. 
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WOTB  2.  AIRWAYS  STATIONS  THAT  HAVE  REPORTED  IN  SYNOPTIC  CODE  HAVE  HAD  THEIR 
SYNOPTIC  SKY  COVER  REPORTS  CONVERTED  AS  FOLLOWS: 

0/e . CLEAR 

1/8  THRU  4/8 . SCATTERED 

5/8  THRU  7/8 . BROKEN 

8/8 . OVERCAST 

NOTE  3.  -PARTIAL  OBSCURATION"  IS  A  SEPARATE  CATEGORY  NOT  INCLUDED  IN 
COHPUTATION  OF  "GREATER  THAN  1/2"  PERCENTAGES.  "TOTAL  OBSCURATIONS," 
HOWEVER,  ARE  INCLUDED. 


D 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ASOEVILLB  NC 


STATION  NUHBBR:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  >  MAR  91 


LST 

TD  UTC: 

-  1 

MONTH: 

JAN 

HOURS: 

00-02 

CEILING 

VISIBILITY  IK 

METERS 

IN  1 

1  GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1  112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

03 

06 

04 

00 

NO 

CEIL 

12.4 

13-0 

14.2 

15.6 

16.8 

17.5 

18.4 

18.7 

18.9 

19.4 

19.5 

19.8 

20.0 

20.1 

20.3 

20.7 

GB 

20000 

13.8 

14.4 

15.8 

17.2 

18.4 

19.2 

20.0 

20.3 

20.6 

21.0 

21.1 

21.4 

21.6 

21.7 

22.0 

22.3 

6B 

18000 

13.8 

14.4 

15.8 

17.2 

18.4 

19.2 

20.0 

20.3 

20.6 

21.0 

21.1 

21.4 

21.6 

21.7 

22.0 

22.3 

6B 

16000 

13.8 

14.4 

15.8 

17.2 

18.4 

19.2 

20.0 

20.3 

20.6 

21.0 

21.1 

21.4 

21.6 

21.7 

22.0 

22.3 

GB 

14000 

13.8 

14.4 

15.8 

17.2 

18.4 

19.2 

20.0 

20.3 

20.6 

21.0 

21-1 

21.4 

21. 6 

21.7 

22.0 

22.3 

GB 

12000 

13.8 

14.4 

15.8 

17.2 

18.4 

19.2 

20.0 

20.3 

20.6 

21.0 

21.1 

21.4 

21.6 

21.7 

22.0 

22.3 

GB 

10000 

14.5 

15.2 

16.8 

18.3 

19.5 

20.2 

21.1 

21.4 

21.6 

22.1 

22.2 

22.5 

22.7 

22.8 

23.0 

23.4 

GB 

9000 

14.6 

15.3 

16.9 

18.5 

19.7 

20.5 

21.3 

21.6 

21.9 

22.3 

22.4 

22.7 

22.9 

23.0 

23.3 

23.6 

GB 

8000 

15.2 

15.8 

17.8 

19.4 

20.6 

21.3 

22.2 

22.5 

22.7 

23.1 

23.3 

23.6 

23. B 

23.9 

24.1 

24.4 

GB 

7000 

15.5 

16.1 

18.1 

19.7 

20.9 

21.6 

22.5 

22.8 

23.0 

23.5 

23.6 

23.9 

24.1 

24.2 

24.4 

24.8 

GB 

6000 

15.5 

16.1 

18.1 

19.7 

20.9 

21.6 

22.5 

22.8 

23.0 

23.5 

23.6 

23.9 

24.1 

24.2 

24.4 

24.8 

CB 

5000 

15.7 

16.4 

18.5 

20.1 

21.3 

22.1 

22.9 

23.3 

23.5 

23.9 

24.0 

24.3 

24.5 

24.7 

24.9 

25.2 

GB 

4500 

17.2 

18.0 

20.2 

21.9 

23.0 

23.8 

24.7 

25.0 

25.4 

25.8 

25.9 

26.3 

26.5 

26.6 

26.8 

27.1 

GB 

4000 

18.9 

19.7 

22.4 

24.0 

25.2 

25.9 

26.8 

27.1 

27.6 

28.0 

28.1 

28.4 

28.6 

28.7 

29.0 

29.3 

GB 

3500 

21.3 

22.2 

25.0 

26.7 

27.9 

28.6 

29.5 

29.8 

30.2 

30.7 

30.8 

31.1 

31.3 

31.4 

31.6 

32.0 

GB 

3000 

23.4 

24.2 

27.0 

28.7 

29.9 

30.8 

31.8 

32.1 

32.5 

32.9 

33.0 

33.4 

33.6 

33.7 

33.9 

34.2 

GB 

2500 

26.4 

27.2 

30.4 

32.2 

33.7 

34.6 

35.5 

36.0 

36.4 

36.8 

36,9 

37.2 

37.5 

37.6 

37.8 

38.1 

GB 

2000 

30.1 

31.0 

34.4 

36.3 

38.1 

39.2 

40.2 

40.8 

41.3 

42.0 

42.1 

42.4 

42.6 

42.7 

42.9 

43.3 

GB 

1800 

31.5 

32.4 

35.8 

37.8 

39.9 

41.0 

42.0 

42.6 

43.2 

43.9 

44.0 

44.3 

44.6 

44.7 

44.9 

45.2 

GB 

1500 

35.7 

36.7 

40.7 

43.2 

45.6 

46.9 

48.1 

49.3 

49.8 

50.9 

51.0 

51.3 

51.6 

51.7 

51.9 

52.2 

GB 

1200 

38.9 

39.8 

44.1 

46.9 

49.6 

51.0 

52.3 

53.6 

54.1 

55.3 

55.4 

55.8 

56.0 

56.1 

56.3 

56.6 

GB 

1000 

41.7 

42.6 

47.5 

50.5 

53.9 

55.4 

56.7 

58.2 

58,9 

60.2 

60,3 

60.7 

60.9 

61.0 

61.2 

61.6 

GB 

900 

42.4 

43.4 

46.3 

51.6 

55.0 

56.5 

57.8 

59.3 

60.0 

61.4 

61,6 

62.0 

62.2 

62.3 

62.5 

62.9 

GB 

800 

43.7 

44.7 

49.7 

53.2 

56.6 

58.4 

59.8 

61.5 

62.1 

63.7 

63.9 

64.4 

64.6 

64.7 

64.9 

65.2 

GB 

700 

45.2 

46.2 

51.8 

55.4 

59.6 

61.6 

63.1 

64.9 

65.7 

67.9 

68.1 

60.6 

68.8 

68.9 

69.1 

69.4 

OB 

600 

46.1 

47.0 

53.5 

57.4 

62.3 

64.5 

66.3 

68.4 

69.3 

71.6 

71.8 

72.3 

72.6 

72.7 

72.9 

73.2 

GB 

500 

47.7 

48.7 

55.3 

59.6 

65.8 

68,0 

70.2 

72.6 

73.8 

76.2 

76.5 

77.2 

: 

77.7 

77.9 

78-3 

GE 

400 

47.7 

48,7 

55.3 

59.6 

66.2 

68.5 

70,7 

73.2 

74.7 

77.8 

78.3 

70.9 

79.3 

79.4 

79.7 

80.0 

GB 

300 

47.7 

48.7 

55.3 

59.8 

66.6 

68,9 

71.6 

74.5 

76.3 

80.0 

80.6 

81.4 

81.8 

81.9 

82.1 

82.6 

GB 

200 

47.7 

48.7 

55.3 

60.0 

67.1 

69,6 

72.3 

75.5 

78.0 

82.5 

83.1 

84.0 

84.9 

85.6 

86.2 

88.7 

GB 

100 

47.7 

48.7 

55.3 

60.0 

67.2 

69.8 

72.4 

75.6 

78.1 

83.6 

84.7 

85.9 

87.7 

89.6 

90.9 

99.5 

GB 

000 

47.7 

48.7 

55.3 

60.0 

67.2 

69.8 

72.4 

75.6 

78.1 

83.6 

84.7 

85.9 

87.7 

89.6 

90.9 

100.0 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  929 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  A^SVILLB  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST  TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

JAN 

HOURS: 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IN  1 

1  GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEBT  1 

1  112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

OB 

06 

04 

00 

NO 

CEIL 

12.7 

12.8 

14.2 

14.4 

16.1 

17.2 

17.7 

18.3 

18.7 

18.9 

19.1 

19.1 

19.4 

19.5 

19.8 

20,3 

GE 

20000 

13.8 

13.9 

15.4 

15.6 

17.4 

18.6 

19.1 

19.8 

20.2 

20.4 

20.6 

20.6 

20.9 

21.0 

21.3 

21.8 

6E 

18000 

13.8 

13.9 

15.4 

15.6 

17.4 

18.6 

19.1 

19.8 

20.2 

20.4 

20.6 

20.6 

20.9 

21.0 

21.3 

21.8 

GE 

16000 

13.8 

13.9 

15.4 

15.6 

17.4 

18.6 

19.1 

19.8 

20.2 

20.4 

20.6 

20.6 

20.9 

21.0 

21.3 

21.8 

GE 

14000 

13.8 

13.9 

15.4 

15.6 

17.4 

18.6 

19.1 

19.8 

20.2 

20.4 

20.6 

20.6 

20,9 

21.0 

21.3 

21.8 

GE 

12000 

13.8 

13.9 

15.4 

15.6 

17.4 

18.6 

19-1 

19.8 

20.2 

20.4 

20.6 

20.6 

20.9 

21.0 

21.3 

21.8 

GE 

10000 

14.1 

14.3 

15.9 

16.1 

18.0 

19.1 

19.7 

20.3 

20.8 

21.0 

21.2 

21.2 

21.4 

21.5 

21.8 

22.4 

GE 

9000 

14.2 

14.4 

16.0 

16.2 

18.1 

19.5 

20.0 

20.6 

21.1 

21.3 

21-5 

21.5 

21.7 

21.8 

22.2 

22,7 

GE 

8000 

14.7 

14.9 

16.7 

16.9 

18.8 

20.2 

20.8 

21.4 

21.8 

22.0 

22.3 

22.3 

22.5 

22.6 

22.9 

23.4 

GB 

7000 

15.2 

15.4 

17.1 

17.3 

19.2 

20.6 

21.3 

22.0 

22.5 

22.7 

22.9 

22.9 

23.1 

23.2 

23.5 

24.1 

GE 

6000 

15.4 

15.6 

17.3 

17.5 

19.5 

20.9 

21.5 

22.3 

22.7 

22.9 

23.1 

23,1 

23.3 

23.4 

23.8 

24.3 

GB 

5000 

15.8 

16.0 

18.0 

18.2 

20.1 

21.5 

22.2 

22.9 

23.3 

23.5 

23.8 

23.8 

24.0 

24.1 

24.4 

24.9 

OB 

4500 

16.8 

17.0 

19.2 

19.5 

21.4 

22.8 

23.4 

24.3 

24.8 

25.1 

25.3 

25.3 

25.5 

25.6 

25.9 

26.5 

GB 

4000 

17.6 

17.8 

20.5 

20.8 

22.8 

24.2 

24.8 

25.7 

26.2 

26.5 

26.7 

26.7 

26.9 

27.0 

27.3 

27.8 

GB 

3500 

19.6 

19.8 

22.6 

22.8 

24.8 

26.2 

26.9 

27.7 

28.3 

28.5 

28.7 

28.7 

28.9 

29.0 

29.4 

29.9 

GB 

3000 

21.2 

21.4 

24.2 

24.4 

26.5 

27.8 

28.5 

29.4 

29.9 

30.1 

30,3 

30.3 

30.3 

30.6 

31.0 

31.5 

GB 

2500 

23.4 

23.7 

26.6 

26.8 

78.9 

30.3 

31.0 

31.8 

32.4 

32.6 

32.8 

32.8 

33.0 

33.1 

33.4 

34.0 

GE 

2000 

28.1 

28.4 

31.5 

31.7 

34.0 

35.6 

36.3 

37.2 

37.7 

38.0 

38.2 

38.2 

38.4 

38.5 

38.8 

39.4 

GE 

1800 

30.1 

30.4 

33.8 

34.1 

36.6 

38.2 

38.9 

39.8 

40.3 

40,5 

40.0 

40.8 

41.0 

41.1 

41.4 

41.9 

GE 

1500 

34.7 

35.2 

38.7 

39.5 

42.3 

44.0 

45.1 

46.5 

47.2 

47.7 

48.0 

48.0 

48.2 

48.3 

48.6 

49.1 

GB 

1200 

37.5 

38.0 

41.7 

42.7 

45.7 

47.4 

48.5 

50.1 

51.0 

51.6 

51.8 

51.8 

52.0 

52.2 

52.5 

5:.o 

GB 

1000 

39.8 

40.2 

44.3 

45.7 

49.5 

51.7 

53.0 

54.9 

55.8 

56.0 

57.0 

57.2 

57.4 

57.5 

57.8 

58.4 

GB 

900 

41.1 

41.5 

46.1 

47.6 

51.5 

53.8 

55.1 

57.0 

57.8 

58.8 

59.0 

59.2 

59.5 

59.6 

59.9 

60.4 

GE 

800 

43.2 

43.8 

48.6 

50.3 

54.5 

57,1 

58-4 

60.4 

61.5 

62.7 

63.0 

63.2 

63.4 

63.5 

63.9 

64.4 

GE 

700 

44.9 

45.7 

51.0 

53.1 

58.2 

61.1 

62.4 

64.5 

65.7 

67.3 

67.6 

67.8 

68.1 

68.2 

68.5 

69.0 

GB 

600 

45.6 

46.3 

52.4 

54.6 

60.6 

63.7 

65.2 

67,4 

68.7 

70,4 

70.8 

71.0 

71.2 

71.3 

71.6 

72.2 

GB 

500 

45.7 

46.5 

53.3 

56.0 

63.0 

66.1 

68.1 

71.1 

72.6 

74.6 

74.9 

75.2 

75.4 

75.5 

75.8 

76.3 

GB 

400 

45.8 

46.6 

53.5 

56.2 

63.8 

66.9 

68.9 

72.0 

74.1 

76.2 

76.7 

76.9 

77.2 

77.3 

77.6 

78.2 

GE 

300 

45.9 

46.7 

53.7 

56.6 

64.7 

60.1 

70.6 

74.0 

76.5 

79.1 

79.7 

80.0 

80.3 

80.4 

80.8 

81.5 

GB 

200 

45.9 

46.7 

53.8 

56.8 

65.3 

68.7 

71.4 

74.9 

77.5 

81.4 

82.5 

82.9 

83.4 

83.9 

84.6 

86.6 

GB 

100 

45.9 

46.7 

53.8 

56.8 

65,4 

68.6 

71.5 

75.2 

77.8 

82.3 

83.7 

84.7 

B6.7 

88. 0 

90.0 

99.2 

cs 

000 

45.9 

46.7 

53.8 

56.8 

65.4 

68.8 

71.5 

75.2 

77.8 

82.3 

83.7 

84.7 

86.7 

88.0 

90.0 

100.0 

TCTTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

106100 

STATION  NAME:  BITBURG  AB 

DL 

PERIOD 

OF  RECORD:  APR  8'  - 

MAR  91 

LST 

TO  UTCs 

-  1 

MONTH: 

JAN 

HOURS: 

06-08 

CBILIHO 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IN  1 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1  112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CBIL 

12.2 

12.4 

13.7 

14.7 

15.6 

16.1 

16.7 

17.0 

17.3 

17.6 

17.7 

17.7 

17.8 

18.1 

18.4 

18.9 

6B 

20000 

14.3 

14.5 

16.1 

17.3 

18.3 

18.8 

19.4 

19.7 

20.0 

20.3 

20.4 

20.4 

20.5 

20.8 

21.2 

21.8 

GS 

ISOOO 

14,4 

14.6 

16.2 

17.4 

18.4 

18.9 

19.5 

19.8 

20.1 

20.4 

20.5 

20.5 

20.6 

20.9 

21.3 

21.9 

6B 

16000 

14.4 

14.6 

16.2 

17.4 

18.4 

18.9 

19.5 

19.8 

20.1 

20.4 

20.5 

20.5 

20.6 

20.9 

21.3 

21.9 

GB 

14000 

14.4 

14.6 

16.2 

17.4 

16.4 

18.9 

19.5 

19.8 

20.1 

20.4 

20.5 

20.5 

20.6 

20.9 

21.3 

21,9 

GE 

12000 

14.5 

14.7 

16.3 

17.5 

18.5 

19.0 

19.6 

19.9 

20.2 

20.6 

20.8 

20.8 

20.9 

21.1 

21.5 

22.2 

GB 

10000 

15.1 

15.3 

17.0 

18.2 

19.1 

19.7 

20.2 

20.5 

20.9 

21.3 

21.4 

21.4 

21.5 

21.8 

22.3 

22.9 

GB 

9000 

15.1 

15.3 

17.0 

18.2 

19.1 

19.7 

20.2 

20.5 

20.9 

21.3 

21.4 

21.4 

21.5 

21.8 

22.3 

22.9 

GB 

eooo 

15.5 

15.7 

17.5 

18.7 

19.7 

20.3 

20.9 

21.2 

21.5 

21.9 

22.0 

22.0 

22.2 

22.5 

22.9 

23.5 

GB 

7000 

15.5 

15.7 

17.6 

18.9 

20.0 

20.6 

21.2 

21.5 

21.8 

22.3 

22.4 

22.4 

22.5 

22.8 

23.2 

23.9 

GB 

6000 

15.6 

15.8 

17.7 

19.0 

20.1 

20.8 

21.3 

21.6 

21.9 

22.4 

22.5 

22.5 

22.6 

22.9 

23.3 

24.0 

CB 

5000 

15.9 

16.1 

18.3 

19.6 

20.6 

21.3 

21.8 

22.2 

22.5 

22.9 

23.0 

23.0 

23.1 

23.4 

23.9 

24.5 

GB 

4500 

16.1 

16.3 

18.5 

20.0 

21.1 

21.7 

22.3 

22.6 

22.9 

23.3 

23.4 

23.4 

23.5 

23.9 

24.3 

24.9 

GB 

4000 

16.9 

17.1 

19.4 

20.9 

21.9 

22.6 

23.1 

23.4 

23.8 

24.2 

24.3 

24.3 

24.4 

24.7 

25.2 

25.8 

OB 

3500 

18.0 

18.2 

20.6 

22.2 

23.3 

24.0 

24.5 

24.9 

25.3 

25.7 

25.8 

25.6 

25.0 

26.2 

26.7 

27.3 

GB 

3000 

20.6 

21.0 

23.7 

25.2 

26.6 

27.2 

27.7 

28.3 

28.6 

29.1 

29.2 

29.2 

29.4 

29.7 

30.1 

;0.8 

GB 

2500 

23.3 

23.8 

26.7 

28.3 

29.!, 

30.5 

31.1 

31.6 

31.9 

32.6 

32.7 

32.7 

32.8 

33.1 

33.5 

34.2 

GE 

2000 

27.7 

28.2 

31.4 

33.2 

35.1 

36.1 

36.7 

37.4 

37.7 

3B.4 

38.5 

38.5 

38.6 

38.9 

39.4 

40.0 

GB 

1800 

28.8 

29.2 

32,5 

34.4 

36.2 

37.3 

37,8 

38.6 

39.0 

39.7 

39.8 

39.8 

39.9 

40.2 

40.6 

41.3 

GB 

1500 

33.5 

34.1 

37.8 

39.9 

42.2 

43.3 

43.9 

44.7 

45.2 

45,8 

45.9 

45.9 

46.0 

46.3 

46.8 

47.4 

GB 

1200 

37,4 

38.1 

42.4 

44.9 

47.5 

48.8 

49.7 

50.8 

51.6 

52.5 

52.6 

52.6 

52.7 

53,0 

53.4 

54.1 

GB 

1000 

39.4 

40.2 

45.1 

47-8 

50.9 

52.7 

53,7 

54.9 

55.8 

56.7 

56.8 

56.8 

56.9 

57.2 

57.6 

58.3 

GB 

900 

40.3 

41.2 

46.0 

48.8 

51.8 

53.7 

54-7 

56.0 

56.9 

57.7 

57.8 

57.8 

58.0 

58.3 

58.7 

59.4 

GB 

800 

42.6 

43.4 

48.6 

51.5 

54.7 

56-7 

57.8 

59.1 

60.1 

61.4 

61.5 

61.5 

61.6 

61.9 

62.4 

63.0 

CB 

700 

44.5 

45.4 

51.1 

54.7 

58.6 

60.5 

61.8 

63.2 

64.2 

65.7 

65.8 

65.8 

66.0 

66.3 

66.0 

67.4 

es 

600 

45.2 

46.0 

52.2 

56.2 

60.6 

62.6 

63.9 

65.3 

66.3 

68.0 

68.1 

68.1 

68.3 

68.6 

69.0 

69.7 

GB 

500 

45.4 

46.3 

53.2 

57.6 

63.0 

65.1 

66.5 

67.8 

69.0 

70.8 

70.9 

70.9 

71.1 

71.5 

71 .9 

72.6 

GS 

400 

45.7 

46.7 

53.7 

58.5 

64.6 

66.9 

68.3 

70.2 

71.4 

73.2 

71.3 

73.3 

73.5 

74.0 

74.5 

75.2 

GS 

300 

46.1 

47.1 

54.2 

59.2 

66.6 

68.7 

70.4 

72.8 

74.2 

76.7 

76.9 

76.9 

77.1 

77.5 

78.3 

79.1 

GB 

200 

46.1 

47.1 

54.2 

59.4 

66.9 

69.1 

71.2 

74.6 

76.3 

80.5 

82.4 

82.6 

83.1 

84.0 

85.1 

87.3 

GB 

100 

46.1 

47.1 

54.2 

59.6 

67.1 

69.4 

71.5 

75-1 

77.1 

82.3 

84.3 

84.6 

85.7 

87. 3 

89.8 

99.1 

QB 

000 

46.1 

47.1 

54.2 

59.6 

67.1 

69.4 

71.5 

75.1 

77.1 

82.3 

84.3 

84.6 

85.7 

87.3 

89.9 

1^0.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FRBQUENClf  OF  OCCtWRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  filTBURG  AB  OL 
LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  JAN  HOURS:  09-11 


CEILING  VISIBILITY  IN  METERS 


IN  1 

FEET  1 

1  GB 
112 

GB 

90 

6E 

80 

GB 

60 

GE 

48 

GB 

40 

GE 

32 

GE 

24 

GE 

20 

GE 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO  CEIL 

8.9 

8.9 

9.4 

9.5 

11.4 

11.9 

12.0 

12.8 

12.8 

12.9 

13.3 

13.7 

13.8 

14.1 

14.2 

14.5 

GB  20000 

10.1 

10.1 

11.4 

11-6 

13.7 

14.2 

14.3 

15.1 

15.1 

15.3 

15.7 

16.0 

16.1 

16.5 

16.6 

17,3 

6E  leooo 

10.2 

10.2 

11.5 

11.7 

13.8 

14.3 

14.4 

15.2 

15.2 

15.4 

15.8 

16.1 

16.2 

16.6 

16.7 

17.4 

6E  16000 

10.3 

10.3 

11.6 

11.8 

13.9 

14.4 

14.5 

15.3 

15.3 

15.5 

15.9 

16.2 

16.3 

16.7 

16.8 

17.5 

GE  14000 

10.5 

10.5 

11.8 

12.0 

14.1 

14.6 

14.7 

15.5 

15.5 

15.7 

16.1 

16.5 

16.6 

16.9 

17.0 

17.7 

GB  12000 

11.4 

11.4 

12.7 

12.9 

14.9 

15.5 

15.6 

16.3 

16.3 

16.6 

17.0 

17.3 

17.4 

17,7 

17.8 

18. 6 

GB  10000 

11.4 

11.4 

13.1 

13.4 

15.5 

16.0 

16.1 

16.9 

16.9 

17.1 

17.6 

18.0 

18.1 

18.4 

18.5 

19.2 

GE  9000 

11.5 

11.5 

13.4 

13.8 

15.8 

16.3 

16.5 

17.2 

17.2 

17.5 

le.i 

18.4 

18.5 

18.8 

18.9 

19.7 

GE  8000 

12.4 

12.5 

14.6 

14.9 

17.2 

17,7 

17.8 

18. 6 

18.6 

18.9 

19.5 

19.8 

19.9 

20.2 

20.3 

21.1 

GB  7000 

12.7 

12.8 

15.1 

15.4 

10.3 

18.8 

18.9 

19.8 

19.8 

20.2 

20.8 

21.1 

21.2 

21.5 

21.6 

22.4 

GE  6000 

12.8 

12.9 

15.2 

15.5 

18.4 

18.9 

19.0 

19.9 

19.9 

20.3 

20.9 

21.2 

21.3 

21.6 

21.7 

22.5 

GB  5000 

13.0 

13.1 

15.4 

15.7 

18.6 

19,1 

19.4 

20.2 

20.2 

20.6 

21.4 

21.7 

21.8 

22.2 

22.3 

23.0 

GB  4500 

13.3 

13.4 

15.7 

16.0 

19.0 

19.7 

19.9 

20.8 

20.6 

21.2 

21.9 

22.3 

22.5 

22.8 

22.9 

23.7 

CE  4000 

14.0 

14.1 

16.3 

16.7 

19.8 

20.4 

20.6 

21.5 

21.5 

21.9 

22.7 

23.0 

23.2 

23.5 

23.7 

24.4 

GB  3500 

15.1 

15.2 

17.5 

17.8 

21.2 

21.9 

22,2 

23.0 

23.0 

23.4 

24.3 

24.6 

24.8 

25.2 

25.3 

26.0 

GE  3000 

17.4 

17.5 

20.2 

20.5 

24.0 

24,7 

25.1 

25.9 

26.0 

26.5 

27.4 

27.7 

28.0 

78.3 

28.4 

29.1 

GB  2500 

21.1 

21.3 

24.1 

24.5 

28.0 

28.9 

29.2 

30.1 

30.4 

31.1 

32.3 

32.6 

32.0 

33.1 

33.2 

34.0 

QB  2000 

24.5 

25.3 

28.2 

28.7 

32.5 

33.7 

34.6 

35.9 

36.8 

37.4 

38.6 

38.9 

39.1 

39.5 

39.7 

40.4 

ON  INOO 

as. 4 

aa.i 

as.o 

39.6 

33.3 

34. S 

39,5 

36.5 

37,7 

38.4 

35.6 

39.9 

40.1 

40.4 

40.6 

41.4 

GB  1500 

20.6 

29.4 

32.7 

33.4 

37.4 

38.7 

39.9 

41.2 

42.2 

42.9 

44.2 

44,5 

44.7 

45.1 

45.3 

46.0 

GB  1200 

32.8 

33.5 

37.6 

38.7 

43.1 

44.6 

46.1 

47.8 

48.9 

50.1 

51.5 

51.8 

52.0 

52.4 

52.6 

53.3 

GB  1000 

35*1 

35.9 

40.8 

41.8 

46.5 

48.3 

50-5 

52.3 

53-4 

54.7 

56.1 

56.5 

56.8 

57.1 

57.3 

50.1 

GB  900 

36.0 

36.9 

42.2 

43.3 

48.0 

49.8 

52-0 

53.8 

54.9 

56.7 

58.1 

58.4 

58.7 

59.0 

59.2 

60.0 

6B  800 

37.2 

38.1 

44.4 

46.0 

51.2 

53.2 

55.7 

57.5 

50.0 

60.6 

62.0 

62.4 

62.7 

63.2 

64.0 

GE  700 

37.7 

38.6 

45.5 

47-3 

53,5 

55.9 

58.7 

61.1 

62.4 

64.2 

65.7 

66.1 

66.5 

66.8 

67.0 

67.7 

GB  600 

38.0 

38.9 

46.5 

48. 6 

55.4 

57.7 

60.5 

63.0 

64.3 

66.7 

68.2 

68.6 

68.9 

69.2 

69.5 

70,2 

GB  500 

38.3 

39.2 

47.6 

50.0 

57.5 

60.0 

63.7 

66.0 

68.2 

70,8 

72.4 

73.0 

73.3 

73.7 

73.9 

74.6 

OB  400 

38.3 

39.2 

47.7 

50,2 

58.1 

61.0 

65.4 

69.6 

71.5 

74.7 

76.6 

77.4 

77.7 

78.1 

70.5 

79.2 

GB  300 

38.3 

39.2 

46.0 

50.6 

58.8 

62.0 

66.8 

71.6 

73.9 

78.2 

00.6 

81.5 

81.8 

02.2 

82.6 

83.5 

GB  200 

38.3 

39.2 

46.0 

50.6 

58,8 

62.0 

67.1 

72.5 

74.9 

80.3 

83.1 

84.2 

84.6 

85.5 

86.5 

89.0 

GB  100 

38.3 

39.2 

48.1 

50.8 

58.9 

62.2 

67.2 

72.6 

75.1 

80.9 

83.8 

85.3 

85.8 

87.6 

89.4 

99.1 

GB  000 

38.3 

39.2 

48.1 

50.8 

58.9 

62.2 

67.2 

72.6 

75.1 

80.9 

83.8 

85.3 

85.8 

87.6 

89.4 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  UXATION 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
rPOH  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  >  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH;  JAN  HOURS:  12-14 


CBILIRG 
IN  1 

FBBT  1 

1  GB 

1  112 

G8 

90 

GE 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GB  GB  GB  GE 

48  40  32  24 

GE 

20 

GE 

16 

GB 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO 

CEIL 

8,7 

8.9 

9.9 

10.4 

11.9 

12.2 

12.5 

12.7 

13.0 

13.6 

13.9 

13.9 

13.9 

14.0 

14.0 

14.3 

6B 

20000 

10.4 

10.7 

12.1 

12.7 

14.2 

14.4 

14.7 

15.1 

15.4 

16.9 

16.3 

16.3 

16.3 

16.4 

16.4 

16.7 

GB 

18000 

10,4 

10.7 

12.1 

12.7 

14.2 

14.4 

14.9 

15.2 

15.5 

16.0 

16.4 

16.4 

16.4 

16.5 

16.5 

16.8 

6B 

leooo 

10.4 

10.7 

12.1 

12.7 

14.2 

14.4 

14.9 

15.2 

15.5 

16.0 

16.4 

16.4 

16.4 

16.5 

16.5 

16.8 

GB 

14000 

10.4 

10.7 

12.1 

12.7 

14.3 

14.5 

15.0 

15.4 

15.7 

16.3 

16.6 

16.6 

16.6 

16.7 

16.7 

17.0 

GB 

12000 

11.0 

11.2 

12.7 

13.3 

15.1 

15.3 

15.8 

16.3 

16.6 

17.1 

17.4 

17.4 

17.4 

17.5 

17.5 

17.9 

GB 

10000 

12.2 

12.4 

13.9 

14.5 

16.3 

16.5 

17.0 

17.4 

17.8 

18.3 

18.6 

18.6 

18.6 

10.7 

18.7 

19.1 

GB 

9000 

12.6 

12.8 

14.4 

15.1 

16.8 

17.0 

17.5 

18.0 

18.3 

18.8 

19.2 

19.2 

19.2 

19.3 

19.3 

19.6 

CSB 

8000 

13.9 

14.2 

16.0 

16.8 

18.5 

18.7 

19.3 

19.7 

20.0 

20.6 

20.9 

20.9 

20.9 

21.0 

21.0 

21.3 

GS 

7000 

14.3 

14.6 

16.5 

17.3 

19.1 

19.3 

19.8 

20.5 

20.9 

21.5 

21.9 

21.9 

21.9 

22.0 

22.0 

22.3 

GB 

6000 

14.3 

14.6 

16.5 

17.3 

19.1 

19.3 

19.8 

20.5 

20.9 

21.5 

21.9 

21.9 

21.9 

22.0 

22.0 

22.3 

GB 

5000 

14.7 

15.1 

17.0 

18.0 

19.8 

20.0 

20.7 

21.3 

21.7 

22.4 

22.7 

22.7 

22.7 

22.8 

22.8 

23.1 

GE 

4500 

15.1 

15.4 

17.3 

18.3 

20.2 

20.5 

21.2 

22.1 

22.5 

23.1 

23.5 

23.5 

23.5 

23.6 

23.6 

23.9 

GB 

4000 

15.8 

16.3 

18.4 

19.4 

21.5 

21.7 

22.5 

23.4 

23.8 

24.4 

24.8 

24.8 

24.8 

24.9 

24.9 

25.2 

GB 

3500 

16.6 

17.0 

19.3 

20.2 

22.5 

22.7 

23.5 

24.3 

24.8 

25.4 

25.7 

25.7 

25.7 

25.8 

25.8 

26.2 

GB 

3000 

19.2 

19.6 

22.1 

23.1 

25.4 

25.6 

26.4 

27.3 

27.8 

28.4 

28.7 

28.7 

28.7 

28.8 

28.8 

29.2 

GB 

2500 

22.1 

22.5 

25.0 

26.4 

28.7 

29.0 

29.7 

30.9 

31.4 

32.2 

32.5 

32.5 

32.5 

32.6 

32.6 

32.9 

GB 

2000 

27.7 

28.1 

30.8 

32.2 

34.7 

35.4 

36.5 

37.7 

38.8 

39.8 

40.2 

40.2 

40.2 

40.3 

40.3 

40.7 

GB 

1800 

29.8 

30.2 

32.9 

34.4 

36.9 

37.7 

38.8 

39.9 

41.0 

42.2 

42.5 

42.5 

42.5 

42.6 

42.6 

43.1 

GB 

1500 

36.0 

36.7 

40.3 

42.0 

44.9 

45.7 

47.0 

48-3 

49.5 

50.7 

51.0 

51.0 

51.1 

51.2 

51.3 

51.8 

GB 

1300 

38.8 

39.5 

43.8 

45.7 

49-0 

49.9 

51.5 

53.1 

54.4 

55.7 

56.2 

56.2 

56.3 

56.4 

56.5 

56.9 

CB 

1000 

41.0 

41.8 

46.7 

48.7 

52.5 

53.7 

55.5 

57.4 

58.7 

60.2 

60.8 

60.8 

61.2 

61.4 

61.5 

61.9 

GB 

900 

42.2 

42.9 

49.0 

51.0 

•i-i.3 

56.6 

58.8 

60.7 

62.1 

63.8 

64.5 

64.5 

64.9 

65.0 

65.1 

65.6 

GB 

800 

42.3 

43.1 

49.5 

51.9 

56.4 

57-7 

60.3 

62.9 

64.3 

66.1 

66.8 

67.0 

67.4 

67.5 

67.6 

68.0 

OB 

700 

42.8 

43.6 

50.5 

53.1 

58.3 

59.7 

62.5 

65.9 

67.5 

69.8 

70.5 

70.6 

71.0 

71,3 

71.4 

71.8 

OR 

600 

43.3 

44.0 

51.2 

54.0 

59.6 

61.0 

63.8 

67-3 

69.0 

71.4 

72.4 

72.6 

73.0 

73.2 

73.3 

73.7 

OB 

500 

43.7 

44.5 

52.2 

55.4 

62.0 

63.7 

67.0 

71.6 

73.6 

76.2 

77.4 

77.5 

78.0 

78.3 

78.4 

78.8 

es 

400 

43.9 

44.7 

52.4 

55.8 

63.1 

64.8 

68.2 

73.6 

76.2 

79.7 

81.6 

81.9 

82.8 

83.0 

83.3 

03.7 

GB 

300 

43.9 

44.7 

52.4 

55.9 

63.6 

65.6 

69.3 

75.3 

78.8 

82.8 

84.8 

85.1 

86. 1 

86.5 

87.1 

87.5 

GB 

200 

43.9 

44.7 

52.4 

55.9 

63.7 

65.7 

69.5 

76.1 

79.9 

85.3 

87.4 

87. 8 

89.1 

89.7 

90.5 

91.7 

68 

100 

43.9 

44.7 

52.4 

55.9 

63.7 

65.7 

69.5 

76.1 

00.2 

86.2 

88.6 

89.3 

90.6 

91.4 

93.0 

99.5 

<3S 

000 

43.9 

44.7 

52.4 

55.9 

63.7 

65.7 

69.5 

76.1 

80.2 

86.2 

88.6 

89.3 

90.6 

91.4 

93.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  929 
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OPERATING  IXXTATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUHBBR:  106100  STATION  NAME;  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  VTC: 

-  1 

MONTH: 

JAN 

HOURS: 

IS-l? 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IN  1 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1  112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

06 

06 

04 

00 

NO 

CEIL 

11.1 

11.2 

11.7 

12.8 

13.1 

13.3 

13.7 

14.4 

14.4 

14.9 

14.9 

14.9 

15.0 

15.0 

15.0 

15.3 

GB 

20000 

13.7 

14.0 

15.6 

16.9 

17.5 

17.8 

18.1 

19.2 

19.2 

19.7 

19.7 

19.7 

19.8 

19.8 

19.6 

20,1 

GB 

leooo 

13.9 

14.2 

15.8 

17.1 

17.8 

18.0 

18.4 

19.5 

19.5 

20.0 

20.0 

20.0 

20.1 

20.1 

20.1 

20.5 

GE 

16000 

13.9 

14.2 

15.8 

17.1 

17.8 

18.0 

18.4 

19.5 

19.5 

20.0 

20.0 

20.0 

20.1 

20.1 

20.1 

20,5 

GB 

14000 

14.0 

14.3 

15.9 

17.2 

17.9 

18.1 

18.5 

19.6 

19.6 

20.1 

20.1 

20.1 

20.2 

20.2 

20.2 

20.6 

GB 

12000 

14.6 

15.0 

16.6 

17.9 

18.6 

18.6 

19.3 

20.3 

20.3 

20.9 

20.9 

20.9 

21.0 

21.0 

21.0 

21.3 

GB 

10000 

15.4 

15.7 

17.4 

18.8 

19.7 

19.9 

20.3 

21.4 

21.4 

22.0 

22.0 

22.0 

22.1 

22.1 

22.1 

22.4 

GB 

9000 

15.7 

16.0 

17.8 

19.2 

20.0 

20.2 

20.7 

21.7 

21.7 

22.3 

22.3 

22.3 

22.4 

22.4 

22.4 

22.7 

GB 

8000 

16.8 

17.1 

18.8 

20.2 

21.1 

21.3 

21.9 

22.9 

22.9 

23.5 

23.5 

23.5 

23.6 

23.6 

23.6 

23.9 

GB 

7000 

17.0 

17.3 

19.1 

20.5 

21.3 

21.5 

22.1 

23.4 

23.4 

23.9 

23.9 

23.9 

24.0 

24.0 

24.0 

24.3 

GB 

6000 

17.1 

17.4 

19.2 

20.6 

21.5 

21.7 

22.3 

23.6 

23.6 

24.1 

24.1 

24.1 

24.2 

24.2 

24.2 

24.5 

GB 

5000 

17.9 

18.2 

19.9 

21.3 

22.6 

22.8 

23.4 

24.8 

24.8 

25.3 

25.3 

25.3 

25.4 

25.4 

25.4 

25.7 

GB 

4500 

18.2 

18.5 

20.2 

21.6 

22.9 

23.3 

24.1 

25.7 

25.7 

26.3 

26.3 

26.3 

26.4 

26.4 

26.4 

26.7 

GB 

4000 

19.7 

20.0 

21.9 

23.3 

24.7 

25.0 

25.8 

27.4 

27.4 

28.0 

28.0 

28.0 

28.1 

28.1 

28.1 

28.4 

6E 

3500 

21.3 

21.6 

23.5 

24.9 

26.3 

26.6 

27.4 

29.1 

29.1 

29.6 

29.6 

29.6 

29.7 

29.7 

29.7 

30.0 

GB 

3000 

25.6 

26.0 

28.1 

29.5 

31.0 

31.5 

32.5 

34.4 

34.4 

35.0 

35.0 

35.0 

35.1 

35.1 

35.1 

35.4 

GB 

2500 

31.1 

32.0 

34,3 

36.1 

37.7 

38.2 

39.3 

41.2 

41.2 

41.8 

41.8 

41.8 

41.9 

41.9 

41.9 

42.2 

GB 

2000 

36.6 

37.8 

41.2 

43.4 

45,4 

46.2 

47-3 

49.3 

49.4 

50.3 

50.3 

50.3 

50.4 

50.4 

50.4 

50.7 

GB 

1800 

37,7 

38.9 

42.8 

45.0 

47.0 

47-8 

48.9 

50.9 

51.0 

51.9 

51.9 

51.9 

52.0 

52.0 

52.0 

52.3 

GB 

1500 

41.9 

43.2 

47.9 

50.3 

52.6 

53.6 

54.7 

56.8 

56.9 

57.8 

57.8 

57.8 

57.9 

57.9 

57-9 

58.2 

GB 

1200 

44.3 

45.7 

51.0 

53.5 

56.7 

57.9 

59.1 

61.6 

61.9 

63.0 

63.3 

63.3 

63.4 

63.4 

63.4 

63.7 

GB 

1000 

45.7 

47.1 

52.5 

55.2 

59.1 

60.6 

61.9 

64.7 

65.0 

66.1 

66.4 

66.5 

66.7 

66.7 

66.7 

67.1 

GB 

900 

46.8 

48.2 

53.7 

56.6 

60.6 

62.1 

63.4 

66.3 

66.6 

67.7 

68.1 

68.4 

68.6 

68.6 

68.6 

69.0 

GB 

800 

47.4 

48.8 

55.4 

58.6 

62.0 

64.5 

66.0 

69.3 

69.6 

71.0 

71.7 

71.9 

72.1 

72.1 

72.1 

72.6 

GB 

700 

48.0 

49.5 

56.3 

59.6 

64.4 

66.2 

67.8 

71.5 

71.8 

73.7 

74.5 

74.7 

75.1 

75.2 

75.2 

75.7 

OB 

600 

48.1 

49.6 

57.1 

60.5 

65.6 

67.5 

69-1 

73.1 

73.4 

75.6 

76.5 

76.7 

77.2 

77.3 

77.3 

77.7 

GB 

500 

48.3 

49.8 

57.7 

61.4 

67.2 

69.6 

71.6 

75.8 

76.2 

78,5 

79.9 

80.4 

80.8 

81.1 

81.2 

81.6 

GB 

400 

48.4 

49.9 

58.0 

62.1 

68.5 

71.2 

73.4 

77.9 

70.7 

81.2 

83.0 

84.6 

84.9 

05.0 

85.5 

GB 

300 

48.4 

49.9 

58.0 

62.6 

69.2 

72.1 

75.0 

80.4 

01.3 

84.6 

87.2 

88.2 

88.9 

89.5 

89.7 

90.1 

GB 

200 

48.4 

49.9 

58.0 

62.6 

69.4 

72.4 

75.5 

01.2 

82.2 

86.1 

89.3 

90.4 

91.4 

91.9 

92.1 

93.0 

GB 

100 

40.4 

49.9 

58.0 

62.6 

69.4 

72.4 

75-5 

B1.2 

82.3 

86.5 

89.8 

90.9 

92.2 

93.6 

94.5 

99.5 

GB 

000 

48.4 

49.9 

58.0 

62.6 

69.4 

72.4 

75.5 

81.2 

82.3 

86.5 

89.8 

90.9 

92.2 

93.6 

94.6 

100.0 

TOTAL  NUHBBR  OF  OBSERVATIONS  929 
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<^SRAT11IG  LOCATIOR  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  1 

lUlffiER: 

106100 

STATION  NAME:  BITBURG  AB 

DL 

PERIOD 

OF  RECORD:  APR  81  - 

MAR  91 

LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

JAN 

HOURS: 

18-20 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IN  1 

1  GB 

6B 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEBT  1 

1  112 

90 

60 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CEIL 

17,7 

18.2 

18.8 

19.6 

20.4 

20.4 

20.8 

21.3 

21.4 

21.9 

22.0 

22.0 

22.2 

22.2 

22.2 

22.3 

es 

20000 

19.9 

20.3 

21,1 

22.2 

23.2 

23.2 

23.5 

24.1 

24.2 

24.7 

24.8 

24.8 

24.9 

24.9 

24.9 

25.1 

6B 

18000 

19.9 

20.3 

21,1 

22.2 

23.2 

23.2 

23.7 

24.2 

24.3 

24.8 

24.9 

24.9 

25.1 

25.1 

25.1 

25.2 

6B 

16000 

19.9 

20.3 

21.1 

22.2 

23.2 

23.2 

23.7 

24.2 

24.3 

24.8 

24.9 

24.9 

25.1 

25.1 

25.1 

25.2 

GB 

14000 

19.9 

20.3 

21.1 

22,2 

23.2 

23.2 

23.8 

24.3 

24.4 

24.9 

25.1 

25.1 

25.2 

25.2 

25.2 

25.3 

GB 

12000 

20.0 

20.4 

21.2 

22.3 

23.3 

23.3 

23.9 

24.4 

24.5 

25.1 

25.2 

25.2 

25.3 

25.3 

25.3 

25.4 

GB 

10000 

20.5 

21.0 

21.8 

22.9 

24.0 

24.0 

24.5 

25.3 

25.4 

25.9 

26.0 

26.0 

26.1 

26.1 

26.1 

26.2 

GB 

9000 

21.4 

21.9 

22.8 

23.9 

24.9 

24.9 

25.5 

26.2 

26.3 

26.9 

27.0 

27.0 

27.1 

27.1 

27.1 

27.2 

GB 

8000 

22,9 

23.4 

24.4 

25.5 

26.6 

26.6 

27.1 

27.8 

28.0 

28.5 

28.6 

28.6 

28.7 

28. 7 

28.7 

28.8 

GB 

7000 

22.9 

23.4 

24.4 

25.5 

26.6 

26.6 

27.1 

28.0 

28.1 

28.6 

28.7 

28.7 

28.8 

28.8 

28.8 

28.9 

GS 

6000 

23.1 

23.7 

24.6 

25.7 

27.0 

27.0 

27.5 

28.4 

28.5 

29.0 

29.1 

29.1 

29.2 

29.2 

29.2 

29.4 

GB 

5000 

23.5 

24.1 

25.1 

26.1 

27.4 

27.4 

28.0 

28.8 

28.9 

29.5 

29.6 

29.6 

29.7 

29.7 

29.7 

29.8 

GB 

4500 

24.5 

25.1 

26.1 

27.2 

28.6 

28.6 

29.2 

30.2 

30.3 

30.9 

31.0 

31.0 

31.1 

31.1 

31.1 

31.2 

GB 

4000 

26.1 

26.7 

27.8 

28.9 

30.3 

30.4 

31.1 

32.0 

32.2 

32.7 

32.8 

32.8 

32.9 

32.9 

32.9 

33.0 

GB 

3500 

28.4 

29.2 

30.5 

31.6 

33.0 

33.1 

33.8 

34.7 

34.8 

35.4 

35.5 

35.5 

35.6 

35.6 

35.6 

35.7 

GB 

3000 

33.2 

34.2 

35.6 

36.7 

38.2 

38.4 

39.2 

40.5 

40.6 

41.2 

41.3 

41.3 

41.4 

41.4 

41.4 

41.6 

GB 

2500 

37.2 

38.2 

39.8 

40.9 

42.5 

42.7 

43.7 

45.1 

45.3 

45.9 

46.0 

46.0 

46.1 

46.1 

46.1 

46.3 

GB 

2000 

40.8 

41.8 

44.1 

45.2 

47.1 

47.6 

48.6 

50.1 

50.3 

51.0 

51.3 

51.3 

51.4 

51.4 

51.4 

51.6 

GB 

1800 

41.5 

42.6 

44.9 

46.0 

48.1 

48,7 

49,7 

51.2 

51.4 

52.0 

52.4 

52.4 

52.5 

52.5 

52.5 

52.7 

GB 

1500 

45.2 

46.2 

49.1 

50.2 

52.5 

53.2 

54.3 

56.2 

56.8 

57.6 

58.1 

58.1 

38.2 

58.2 

58.2 

58.4 

GB 

1200 

47.0 

48.1 

51.4 

52.8 

55.7 

56.5 

57,5 

60.1 

60.6 

61.8 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.6 

GB 

1000 

48.6 

49.7 

53.3 

55.1 

58.9 

59.9 

61.0 

63.7 

64.3 

65.8 

66.7 

66.7 

66. B 

66.8 

66.8 

67.0 

GB 

900 

49.1 

50-2 

53-9 

55.6 

59-7 

60.6 

61.9 

64.7 

65.5 

67.0 

67.8 

67.8 

68.0 

68.0 

68.0 

68.2 

GB 

800 

51.0 

52.0 

55.7 

57.5 

62.0 

63.5 

64.7 

67.5 

68.3 

70.2 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.5 

GE 

700 

51.8 

52.9 

56.8 

59.0 

64.5 

66.1 

67.5 

70,4 

71.4 

73.5 

74.5 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.8 

GB 

600 

52.5 

53-5 

57.6 

60.0 

66.5 

68.1 

69.5 

72.6 

73.5 

76.1 

77.1 

77.1 

77.2 

77.2 

77.2 

77.4 

GB 

500 

53.2 

54.3 

59.1 

62-2 

69.4 

71.2 

72.6 

76.5 

77.4 

80.5 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.9 

GB 

400 

53.5 

54.6 

59.6 

62. B 

70.1 

71.9 

73.3 

77.8 

79.4 

83,0 

84.3 

84.5 

84.8 

84.8 

84.8 

85.1 

CB 

300 

53.5 

54.6 

59.7 

63.0 

71.0 

73.0 

74.8 

79.5 

81.1 

85.2 

86.8 

87.0 

87.3 

87.3 

87.3 

87.5 

GB 

200 

53.5 

54.6 

59.7 

63.0 

71.0 

73.5 

75,7 

80.6 

82.6 

87.7 

89.8 

90.0 

90.8 

90.9 

91.1 

92.0 

G8 

100 

53.5 

54.6 

59.7 

63.0 

71.1 

73.0 

75.9 

80.9 

82.8 

88.8 

91,4 

91.7 

93.1 

93.4 

93.9 

99.0 

GB 

000 

53.5 

54.6 

59.7 

63.0 

71.1 

73.8 

75.9 

80-9 

82.8 

88.8 

91,4 

91.7 

93.1 

93.5 

94.1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP 

OeSBRVATIONS 

930 
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OFBHATING  I/X:ATI0II  "A*  PERCBffTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASBBVILZJS  NC  FRCH  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 
LST  TO  IfTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  JAN  HOURS:  21-23 


CEILING  VISIBILITY  IN  METERS 


IN  1 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FE!ET  1 

1  112 

90 

60 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

06 

06 

04 

00 

NO  CEIL 

17.8 

18.5 

zr.2 

20.3 

22.4 

22.4 

23.0 

23.5 

23.7 

24.0 

24.0 

24.1 

24.3 

24.4 

24.4 

24.4 

GB  20000 

19.6 

20.3 

21.7 

22.3 

24.3 

24.3 

25.0 

25.4 

25.7 

26.0 

26.0 

26.2 

26.4 

26.5 

26.5 

26.5 

GE  18000 

19.6 

20.3 

21.7 

22.3 

24.3 

24.3 

25.0 

25.4 

25.7 

26.0 

26.0 

26.2 

26.4 

26.5 

26.5 

26.5 

GB  16000 

19.6 

20.3 

21.7 

22.3 

24.3 

24.3 

25.0 

25.4 

25.7 

26.0 

26.0 

26.2 

26.4 

26.5 

26.5 

26.5 

GB  14000 

19.8 

20.6 

22.0 

22.5 

24.5 

24.5 

25,2 

25.6 

25.9 

26.3 

2r.3 

26.4 

26.6 

26.7 

26.7 

26,7 

GB  12000 

20.2 

21.0 

22.4 

22.9 

25.0 

25.0 

25.6 

26.0 

26.4 

26.7 

26.7 

26.8 

27.0 

27.1 

27.1 

27.1 

GB  10000 

20.3 

21.1 

22.7 

23.3 

25.5 

25.5 

26.2 

26.6 

26.9 

27.2 

27.2 

27.3 

27.6 

27.7 

27.7 

27.7 

GB  9000 

21.0 

21.7 

23.4 

23.9 

26.2 

26.2 

26.8 

27.2 

27.6 

27.9 

27.9 

28.0 

28.2 

28.3 

28.3 

28.3 

GB  6000 

21.9 

22.6 

24.5 

25.1 

27.3 

27.3 

28.0 

28.4 

2B.7 

29.1 

29.1 

29.2 

29.4 

29.5 

29.5 

29.5 

GB  7000 

22.2 

22.9 

25.0 

25.5 

27.8 

27.8 

28.4 

28.8 

29.2 

29.5 

29.5 

29.6 

29.8 

29.9 

29.9 

29.9 

GB  6000 

22.5 

23.3 

25.3 

25.8 

28.1 

28.1 

28.7 

29.2 

29.5 

29.8 

29.8 

29.9 

30.1 

30.2 

30.2 

30.2 

GB  5000 

23.1 

23.9 

25.9 

26.5 

28.7 

28.7 

29.4 

29.8 

30.1 

30.5 

30.5 

30.6 

30.8 

30.9 

30.9 

30.9 

GB  4500 

23.8 

24.5 

26.8 

27.4 

29.8 

29.8 

30.5 

30.9 

31.2 

31.5 

31.5 

31.6 

31.9 

32.0 

32.0 

32.0 

GB  4000 

25.7 

26.5 

29.2 

29.8 

32.2 

32.2 

32.8 

33.3 

33.6 

33.9 

33.9 

34.0 

34.2 

34.3 

34.3 

34.3 

GB  3500 

27.3 

28.3 

31.1 

31.8 

34.1 

34.3 

35.0 

35.7 

36.1 

36.4 

36.4 

36.5 

36.7 

36.8 

36.8 

36.8 

GB  3000 

30.1 

31.1 

33.9 

34.6 

36.9 

37.2 

37.9 

38.6 

39.0 

39.3 

39.3 

39.5 

39.7 

39.8 

39.8 

39.8 

GB  2500 

33.2 

34.2 

37.1 

37.8 

40.2 

40.5 

41.1 

41,9 

42.2 

42.6 

42.6 

42. B 

43.1 

43.2 

43.2 

43.2 

GB  2000 

35.8 

36.9 

40.2 

40.9 

43.5 

44.0 

45.0 

45.7 

46.2 

46.7 

46.7 

46.9 

47.1 

47.3 

47.3 

47.3 

GB  1800 

37.0 

36.1 

41.4 

42.2 

44.8 

45.4 

46.5 

47.3 

47.7 

48.2 

48.2 

<8.5 

48.8 

48.9 

48.9 

48.9 

GB  1500 

41.3 

42.4 

46.6 

47.7 

50.4 

51.1 

52.3 

53.6 

54.1 

54.9 

54.9 

55.2 

55.4 

55.5 

55.5 

55.5 

GB  1200 

44.5 

45.5 

50.4 

51.6 

54.7 

55.5 

56.7 

58.4 

59.0 

59.8 

59.8 

60.2 

60.4 

60.5 

60.5 

60.5 

GB  1000 

47.3 

48.4 

53.8 

55.2 

58.9 

60.0 

61 .2 

63.7 

64.6 

66.1 

66.1 

66.4 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

GB  900 

47.7 

48.9 

54.3 

55.8 

59.5 

60-7 

62,0 

64.5 

65.3 

56.8 

66.8 

67.2 

67.4 

67.5 

67,5 

67.5 

GB  800 

48.7 

49.8 

56.3 

57.8 

61.9 

63,1 

64.4 

66.8 

67.9 

69.5 

69.5 

69.9 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

GB  700 

49.5 

50.7 

58.2 

60.0 

64.7 

66.0 

67.4 

69.9 

70.9 

73.0 

73.0 

73.3 

73.5 

73.6 

73.6 

73.6 

GB  600 

50.1 

51.2 

59.5 

61.5 

66.8 

68. 1 

69.6 

72.3 

74.0 

76.1 

76.1 

76.5 

76.7 

76.9 

76.9 

76.9 

GE  500 

51.3 

52-5 

61.4 

63.5 

70.1 

71.4 

73. 0 

75.9 

77.5 

80.3 

80.3 

80.7 

80.9 

81.1 

81.1 

81.1 

GB  400 

51.5 

52.6 

61.6 

63.7 

70.8 

72.3 

74.1 

77.3 

78.9 

82.1 

82.2 

82.7 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

GB  300 

51.8 

53.0 

61.9 

64.0 

71.7 

73.3 

75.2 

79.1 

81.3 

85.4 

85.5 

85.9 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

GB  200 

51.8 

53.0 

61.9 

64.0 

71.8 

73.6 

75.8 

80.5 

82.9 

87.4 

87.8 

88.5 

89.2 

89.5 

90.0 

90.7 

GB  100 

51.8 

53.0 

61.9 

64.0 

71.8 

73.6 

75.8 

80.5 

83.1 

88.2 

88.9 

89.9 

90.7 

91.1 

93.0 

99.1 

GB  000 

51.8 

53.0 

61.9 

64.0 

71.8 

73.6 

75.8 

80.5 

83.1 

88.2 

88.9 

89.9 

90.7 

91.2 

93.1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  929 
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PBRCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  61  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JAN  HOURS:  ALL 


CEILING 
IN  1 

FEET  1 

1  GB 

1  112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GB  6E  GB  GB 

46  40  32  24 

GE 

20 

GE 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GE 

oe 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO 

CEIL 

12.7 

13.0 

14.0 

14-7 

16.0 

16.4 

16.9 

17.3 

17.5 

17.9 

18.1 

18.2 

18.3 

18.4 

18.5 

18.8 

GB 

20000 

14.4 

14.8 

16.2 

17,0 

18.4 

18.8 

19.3 

19.8 

20.0 

20.4 

20.6 

20.7 

20.8 

20.9 

21.1 

21.4 

GB 

18000 

14.5 

14.8 

16.2 

17.0 

18.4 

18.9 

19.4 

19.9 

20.1 

20.5 

20.7 

20.8 

20.9 

21.0 

21.2 

21.5 

6B 

16000 

14.5 

14.8 

16.2 

17.0 

18.5 

18.9 

19.4 

19-9 

20.1 

20.5 

20.7 

20.8 

20.9 

21.0 

21.2 

21.6 

GB 

14000 

14.6 

14.9 

16.3 

17.1 

IB. 5 

19.0 

19.5 

20.0 

20.3 

20.6 

20. B 

20.9 

21.0 

21.2 

21.3 

21.7 

GS 

12000 

14.9 

15.3 

16.6 

17.5 

18.9 

19.3 

19.9 

20.4 

20.6 

21.0 

21.2 

21.3 

21.4 

21.6 

21.7 

22.1 

GB 

10000 

15.4 

15.8 

17.3 

18.2 

19.7 

20.1 

20.6 

21.2 

21.4 

21.9 

22.0 

22.1 

22.3 

22.4 

22.5 

22.9 

GB 

9000 

15.8 

16.1 

17.7 

18.6 

20.1 

20.5 

21.1 

21.7 

21.9 

22.3 

22.5 

22.6 

22.7 

22.8 

23.0 

23.3 

GB 

6000 

16.6 

17.0 

18.8 

19.7 

21.2 

21,7 

22.2 

22.8 

23.0 

23.5 

23.6 

23.7 

23.9 

24.0 

24.1 

24.5 

GB 

7000 

16.9 

17.3 

’9.1 

20.0 

21.6 

22.1 

22.7 

23.3 

23.6 

24.0 

24.2 

24.3 

24.4 

24.6 

24.7 

25.1 

GB 

6000 

17.0 

17.4 

19.2 

20.1 

21.8 

22.3 

22.8 

23.5 

23.7 

24.2 

24.4 

24.5 

24.6 

24.7 

24.9 

25.2 

GB 

5000 

17.5 

17.9 

19.8 

20.7 

22.4 

22.9 

23.5 

24.2 

24.4 

24.8 

25.0 

25.1 

25.3 

25.4 

25.5 

25.9 

GB 

4500 

18.1 

18.5 

20.5 

21.5 

23.3 

23.8 

24.4 

25.2 

25.5 

25.9 

26.1 

26.2 

26.3 

25.5 

26.6 

27.0 

GB 

4000 

19.4 

19.8 

22.0 

23.0 

24.8 

25.3 

26.0 

26.7 

27-0 

27.4 

27.6 

27.7 

27.9 

28.0 

28.2 

28.5 

GB 

3500 

20.9 

21.4 

23.8 

24.7 

26.6 

27.2 

27.8 

28.7 

28.9 

29.4 

29.6 

29.7 

29.8 

30.0 

30.1 

30.5 

GB 

3000 

23.8 

24.4 

26.8 

27.8 

29.8 

30.4 

31.1 

32.1 

32.4 

32.8 

33.0 

33.1 

33.3 

33.4 

33.6 

34.0 

GB 

2500 

27.2 

27-9 

30.5 

31.6 

33.7 

34.3 

35,1 

36.1 

36,4 

36.9 

37.2 

37.3 

37.5 

37.6 

37,7 

38.1 

GB 

2000 

31.4 

32.2 

35.2 

36.4 

38.8 

39.7 

40.6 

41.6 

42.3 

42.9 

43.2 

43.3 

43.5 

43.6 

43.8 

44.2 

GB 

1800 

32.7 

33.5 

36,7 

37.9 

40.4 

41.3 

42,3 

43.4 

43.9 

44.6 

44.9 

45.0 

45.2 

45.3 

45.4 

45.8 

GB 

1500 

37.1 

38.0 

41.7 

43.3 

46.0 

47.1 

40,2 

49,6 

50.2 

51.0 

51.4 

51.5 

51.6 

51.8 

51.9 

52.3 

GB 

1200 

40.1 

41.0 

45.3 

47,1 

50.3 

51-5 

52,7 

54.4 

55.2 

56.2 

56.6 

56.7 

56.9 

57.0 

57.2 

57.6 

GB 

1000 

42.3 

43.2 

48.0 

50.0 

53.8 

55,3 

56.7 

58.7 

59.6 

60.8 

61.3 

61.4 

61.7 

61.8 

62.0 

62.4 

GB 

900 

43.2 

44.2 

49.2 

51,3 

55.2 

56,7 

58,2 

60,3 

61.1 

62.5 

63.0 

63.2 

63.4 

63.5 

63.7 

64.1 

GB 

800 

44.5 

45.5 

51.0 

53.3 

57.5 

59.3 

60.9 

63.1 

«4.1 

65.7 

66.2 

66.4 

66.6 

66.8 

66.9 

67.4 

GB 

700 

45.6 

46.6 

52.6 

55.3 

60.2 

62.1 

63.9 

66.4 

67.4 

69.4 

70.0 

70.2 

70.5 

.  ^  .6 

7U.:, 

71.2 

GB 

600 

46.1 

47.1 

53.7 

56.6 

62.2 

64.1 

66.0 

68.7 

69.8 

72.0 

72.6 

72,9 

73.1 

73.3 

73.5 

73.9 

GB 

500 

46.7 

47.7 

55.0 

58.2 

64,7 

66.9 

69,1 

72.2 

73,5 

76.0 

76.7 

77.1 

77.4 

77.6 

77.7 

78.1 

GK 

400 

46.9 

47.9 

55.2 

58.6 

65.7 

67,9 

70.3 

74,0 

75.6 

78.5 

79.5 

79.9 

80.4 

80.6 

80.8 

81.2 

OB 

300 

47.0 

4B.0 

55.4 

59.0 

66.5 

69.0 

71.7 

75.9 

77.9 

01.5 

82.8 

83.2 

83.7 

83.9 

84.3 

84.8 

GB 

200 

47.0 

48.0 

55.4 

59.0 

66,7 

69.4 

72.3 

77.0 

79.3 

83.9 

85.7 

86.3 

87.1 

87.6 

88.3 

89.9 

es 

100 

47.0 

48.0 

55.4 

59.1 

66.8 

69.4 

72.4 

77.1 

79.6 

84.8 

86.9 

87.0 

89.1 

90.3 

91.8 

99.3 

GS 

000 

47.0 

48.0 

55.4 

59.1 

66.8 

69.4 

72.4 

77.1 

79.6 

84.8 

86.9 

87.8 

89.1 

90.3 

91.9 

100.0 

OPERATING  LOCATION  ”A* 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  NC 


TOTAL  NtMBBR  OF  OBSERVATIONS  7436 
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OPERATING  LOCATION  *A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NIMBER;  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  tTTC: 

-  1 

MONTH: 

FEB 

HOURS: 

00-02 

CBILIRG 

visraiLinf  i« 

METERS 

IN  1 

1  GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1  112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

06 

06 

04 

00 

HO 

CEIL 

25.4 

25.5 

30.5 

32.3 

35.0 

36.1 

36.1 

36.2 

36.2 

36.3 

36.4 

36.4 

36.4 

36.5 

36.6 

37.2 

6B 

20000 

27.5 

27.7 

33.7 

35.7 

39.0 

40.4 

40.7 

41.0 

41.0 

41.1 

41.3 

41.3 

41.3 

41.4 

41.5 

42.2 

6B 

18000 

27.7 

27.8 

33.8 

35.8 

39.1 

40.5 

40.8 

41.1 

41.1 

41.3 

41.4 

41.4 

41.4 

41.5 

41.6 

42.3 

6B 

16000 

27.7 

27. « 

33.8 

35.8 

39.1 

40.5 

40.8 

41.1 

41.1 

41.3 

41.4 

41.4 

41.4 

41.5 

41.6 

42.3 

GE 

14000 

27.9 

28.0 

34.2 

36.2 

39.5 

40.9 

41.1 

41.5 

41.5 

41.6 

41.7 

41.7 

41.7 

41.8 

42.0 

42.7 

6B 

12000 

28.1 

28.3 

34.5 

36-5 

40.2 

41.6 

41.8 

42.2 

42.2 

42.3 

42.4 

42  .4 

42.4 

42.6 

42.7 

43.4 

6B 

10000 

29.0 

29,1 

35.7 

37.8 

41.7 

43.1 

43.4 

43.7 

43.7 

43.9 

44.0 

44.0 

44.0 

44.1 

44.2 

44.9 

GB 

9000 

29,1 

29,3 

35.9 

38.1 

42.0 

43.4 

43.6 

44.1 

44.2 

44.3 

44.4 

44.4 

44.4 

44.6 

44.7 

45.4 

GB 

8000 

29.9 

30.1 

37.1 

39.6 

43.5 

45.0 

45.3 

45.7 

45.9 

46.0 

46.1 

46.1 

46.1 

46.2 

46.3 

47.0 

GB 

7000 

30.3 

30.5 

37.5 

40.0 

43.9 

45.4 

45.6 

46.1 

46.2 

46.3 

46.5 

46.5 

46.5 

46.6 

46.7 

47.4 

GB 

6000 

30.5 

30.7 

37.7 

40.2 

44.1 

45.6 

45.9 

46.3 

46.5 

46.6 

46.7 

46.7 

46.7 

46.8 

46.9 

47.6 

GB 

5000 

31.0 

31.2 

38.2 

40.7 

44.6 

46.1 

46.3 

46.8 

46.9 

47.2 

47.5 

47.5 

47.5 

47.6 

47,8 

48.5 

GB 

4500 

31.2 

31.6 

38.5 

41.0 

44.9 

46.5 

46.7 

47.2 

47.3 

47.5 

47.9 

47.9 

47.9 

48.0 

48.1 

48.8 

GB 

4000 

33.2 

33.6 

40.5 

43.0 

47.2 

48.8 

49.1 

49.5 

49.6 

49.9 

50.2 

50.2 

50.2 

50.4 

50.5 

51.2 

GB 

3500 

35.3 

35.7 

43.0 

45.5 

49.8 

51.4 

51.8 

52.2 

52.4 

52.7 

53.2 

53.2 

53.2 

53.4 

53.5 

54.3 

GB 

3000 

37.9 

38.4 

45.7 

48.5 

53.0 

54.6 

55.2 

55.7 

55.8 

56.1 

56.6 

56.6 

56.6 

56.9 

57.0 

57.7 

GB 

2500 

40.3 

41.0 

48.5 

51.5 

56-3 

57-9 

58.7 

59.2 

59.3 

59.7 

60.2 

60.2 

60.2 

60.4 

60.5 

61.2 

GB 

2000 

42.7 

43.5 

51.8 

55.0 

60.3 

62.1 

62.9 

63.5 

63.6 

63.9 

64.4 

64.4 

64.4 

64.7 

64.8 

65.5 

GE 

1800 

43.3 

44.1 

52.6 

56.0 

61.3 

63.1 

63.9 

64.5 

64.7 

65.1 

65.6 

65.6 

65.6 

65.8 

66.0 

66.7 

GB 

1500 

46.3 

47.2 

56.4 

60.8 

66.4 

68.4 

69.5 

70.2 

70.7 

71.4 

71.9 

72.0 

72.0 

72.2 

72.3 

73.0 

GB 

1200 

47.6 

48.6 

58.6 

63.4 

69.1 

71.3 

72.7 

73.6 

74.5 

75.3 

75.8 

75.9 

75.9 

76.1 

76.2 

77.0 

GB 

1000 

48.6 

49.5 

60.3 

65.4 

71-5 

73.9 

75.4 

76.4 

77.7 

79.0 

79.4 

79.6 

79.6 

79.8 

79.9 

80.6 

GE 

900 

48.8 

49.8 

60.5 

65.7 

72.1 

74.5 

76.0 

77.0 

78.3 

79.6 

80.1 

BO. 3 

80,3 

80.5 

80.6 

81.3 

GB 

800 

49.3 

50.2 

61.0 

66.8 

73.8 

76.4 

78.1 

79.1 

80.6 

82. 0 

82.6 

82.7 

82.7 

83.0 

83.1 

83.8 

GB 

700 

49.6 

50.6 

61.8 

67.6 

74.7 

77.3 

79.1 

80.0 

81.9 

83.3 

84.0 

84.2 

84.2 

64.4 

84.5 

85. 2 

GB 

600 

50.0 

51.1 

62.4 

68.2 

75.4 

78.0 

79.8 

80,7 

62.6 

84.0 

84.6 

84.9 

84.9 

85.1 

85.2 

85.9 

GB 

500 

50.2 

51.3 

62.9 

68.8 

76.6 

79.3 

81.3 

82.6 

84.6 

86.5 

87.5 

87.6 

87.6 

8?  .8 

87.9 

88.7 

GB 

400 

50.2 

51.3 

63.1 

69-0 

77.1 

79.9 

82.2 

83.9 

85.9 

88.3 

89.2 

89.4 

89.4 

89.6 

89.7 

90.4 

GB 

300 

50.2 

51.3 

63.4 

69.3 

77.7 

R0.7 

83.0 

84.9 

87.0 

89.6 

90.9 

91.1 

91.3 

91.6 

91.7 

92.4 

GE 

200 

50.2 

51.3 

63.4 

69.4 

77.9 

81.1 

83.7 

86.1 

88.2 

90.9 

92.4 

92.8 

92.9 

93.3 

93.5 

94.7 

GB 

100 

50.2 

51.3 

63.4 

69.4 

77.9 

81.1 

83.7 

86.1 

88.3 

91.4 

93.1 

93.5 

93.9 

94.3 

94.6 

99.5 

GB 

000 

50.2 

51.3 

63.4 

69.4 

77.9 

81.1 

83.7 

86.1 

88.3 

91.4 

93.1 

93  .5 

93.9 

94.3 

94.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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OPERATING  LOCATIQH  ’A” 
U8AFEEAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  NATION  NAME:  8ITBURG  AB  OL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  61  ~  MAR  91 


LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

FEB 

HOURS: 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  IB 

METERS 

IN  1 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1  112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CBIL 

19.5 

19.7 

24.6 

26.2 

30.6 

31.2 

31.9 

32.3 

32.6 

32.6 

32.6 

32.7 

32.7 

32.7 

32.7 

33.1 

GB 

20000 

22.5 

22.7 

27.9 

30.4 

34.9 

35.8 

36.8 

37.6 

37.9 

37.9 

37.9 

38.1 

38.1 

38.1 

38.2 

38.7 

6B 

18000 

22.5 

22.7 

27.9 

30.4 

34.9 

35.8 

36.8 

37.6 

37.9 

37.9 

37.9 

38.1 

38.1 

38.1 

38.2 

38.7 

GB 

16000 

22.5 

22.7 

27.9 

30.4 

34.9 

35.8 

36.8 

37.6 

37.9 

37.9 

37.9 

38.1 

38.1 

38.1 

38.2 

38.7 

GB 

14000 

22.7 

22.9 

28.1 

30.6 

35.1 

36.1 

37.0 

37.8 

38.2 

38. 2 

38.2 

38.3 

38.3 

38.3 

38.4 

38.9 

GB 

12000 

23.3 

23.5 

28.7 

31.2 

36.1 

37.0 

37.9 

38.6 

39.1 

39.1 

39.1 

39.2 

39.2 

39.2 

39.4 

39.8 

GB 

10000 

25.1 

25.3 

31.0 

33.5 

38.3 

39.2 

40.2 

41.0 

41.4 

41.4 

41.4 

41.5 

41.5 

41.5 

41.6 

42.1 

GB 

9000 

25.4 

25,7 

31.3 

33.8 

38.7 

39.6 

40.5 

41.4 

41.7 

41.8 

41.8 

42.0 

42.0 

42.0 

42.1 

42.6 

GB 

8000 

25,7 

25.9 

31.6 

34.3 

39.1 

40.1 

41.0 

41.8 

42.2 

42.3 

42.3 

42.4 

42.4 

42.4 

42.6 

43.0 

CEB 

7000 

25.7 

25.9 

31.6 

34.3 

39.1 

40.1 

41.0 

41.8 

42.2 

42.3 

42.3 

42.4 

42.4 

42.4 

42.6 

43.0 

GB 

6000 

25.7 

25.9 

31.6 

34.4 

39.2 

40.2 

41.1 

42.0 

42.3 

42.4 

42.4 

42.6 

42.6 

42.6 

42.7 

43.1 

GB 

6000 

26.1 

26.4 

32.0 

35.0 

39.8 

40.8 

41.7 

42.6 

42.9 

43.0 

43.0 

43.1 

43.1 

43.1 

43.3 

43.7 

GB 

4500 

26.7 

27.0 

32.6 

35.6 

40.4 

41.4 

42.3 

43.1 

43.5 

43.6 

43.6 

43.7 

43.7 

43.7 

43.9 

44.3 

GB 

4000 

27.3 

27.5 

33.3 

36.3 

41.1 

42.2 

43.1 

44.0 

44.3 

44.6 

44.6 

44.7 

44.7 

44.7 

44.6 

45.3 

GB 

3500 

29.3 

29.6 

35.6 

38.8 

43.7 

44.8 

45.9 

46.7 

47.0 

47.3 

47.3 

47.4 

47.4 

47.4 

47.5 

48.3 

GB 

3000 

32.2 

32.6 

38.8 

42.3 

47.4 

48.5 

49.5 

50.4 

50.7 

51.3 

51.3 

51.4 

51.4 

51.4 

51.5 

52.4 

GE 

2500 

35.0 

35.5 

41.7 

45.4 

50.6 

51.7 

52. 8 

53.8 

54.1 

54.7 

54.7 

54.8 

54.8 

54.8 

55.0 

55.8 

GB 

2000 

38.2 

38.7 

45.3 

49.2 

55.1 

56.1 

57.3 

56.6 

59.0 

59.6 

59.6 

59.7 

59.7 

59.7 

60.6 

GB 

1800 

39-5 

40.0 

46.8 

50.8 

57.0 

50,0 

59.2 

60.5 

60.9 

61.5 

61.5 

61.6 

61,6 

61.6 

61.7 

62.5 

GB 

1500 

43.4 

43.9 

51.7 

56.0 

63.0 

64.2 

65.5 

66.8 

67.3 

68.4 

68.4 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

69.5 

GB 

1200 

45.0 

45.5 

53.7 

58.0 

65.4 

66.5 

68.1 

69.5 

70.2 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.6 

72,5 

GB 

1000 

46.8 

47.3 

57.4 

62.1 

69.7 

70.9 

72.5 

74.3 

75.3 

76.7 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

77.0 

77.8 

GB 

900 

46.9 

47.4 

57.7 

62.8 

70.6 

71.7 

73.3 

75.4 

76.7 

78.3 

78.3 

78.4 

78.4 

78.4 

78.5 

79.3 

GB 

800 

47.4 

47-9 

58.3 

63.8 

72.0 

73.5 

75.1 

77,4 

78.7 

80.3 

BO.  3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.5 

81.3 

GB 

700 

47.9 

48.3 

59.1 

64.7 

73.2 

74.8 

76.4 

79.1 

80.5 

82.0 

82.0 

82.2 

82.2 

82.2 

82.3 

03.1 

GB 

600 

48.3 

48.8 

59.7 

65.4 

73.9 

75.7 

77.3 

80.1 

81.6 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.5 

84.3 

GB 

500 

48.5 

48.9 

59.9 

65.6 

74.5 

76.4 

78.3 

81.4 

83.2 

85.3 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.7 

86.5 

GB 

400 

48.7 

49.2 

60.5 

66.2 

75.4 

77.3 

79.2 

82,5 

84.5 

86.9 

87.2 

87.5 

87.5 

87.5 

87.6 

88.4 

GB 

300 

48.7 

49.2 

60.5 

66.2 

75.5 

77.5 

79.7 

83.0 

85.0 

87.9 

88.4 

88.7 

88.7 

88.9 

89.1 

90.4 

GB 

200 

48.7 

49.2 

60.5 

66.2 

75-5 

77.8 

80.4 

64.3 

86.4 

90.4 

91.0 

91.4 

91.5 

91.8 

92.1 

93.7 

OB 

100 

48.7 

49.2 

60.5 

66.2 

75.5 

77.8 

80.4 

84.4 

86.5 

91.0 

91.7 

92.1 

92.9 

93.3 

93.9 

99.8 

« 

000 

48.7 

49.2 

60.5 

66.2 

75.5 

77.8 

80.4 

84.4 

86.5 

91.0 

91.7 

92.1 

93.0 

93.4 

94.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  846 
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MMM  MMMMM  MMMMM  BaBdBdfidtld  MMMMM  MMMfMM 

Sou  SSoSS  SoSSu  OODUO  UcS55  ttOuSu 


OPERATING  LOCATION  *A*  PBRCBNTAGB  FREQUENCY  OF  OCCt/RRENCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ABBEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STAITOir  NUMBER;  106100  STATION  NAME;  BITBURG  AB  DL 
LST  TO  IfTCs  -  1 


PERIOD  OF  RECORD;  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  06>08 


CEILING  VISIBILITY  IN  METERS 


IN  1 

FEET  1 

1  GB 
112 

GE 

90 

GB 

80 

GB 

60 

GE 

48 

GE 

40 

GF 

32 

GE 

24 

GE 

20 

GE 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO  CEIL 

17.3 

17.4 

21.3 

22.6 

26.2 

27.7 

28.4 

29.6 

30.1 

30.3 

30.5 

30.6 

30.7 

31.0 

31.3 

31.7 

GB  20000 

18.9 

19.0 

23.8 

25.2 

29.4 

31.1 

32.2 

33.5 

34.3 

34.4 

34.9 

35.0 

35.1 

35.3 

35.7 

36.3 

GB  18000 

18.9 

19.0 

23.8 

25.2 

29.4 

31.1 

32.2 

33.5 

34.3 

34.4 

34.9 

35.0 

35.1 

35.3 

35.7 

36.3 

GB  16000 

18.9 

19.0 

23.8 

25.2 

29.4 

31.1 

32.2 

33.5 

34.3 

34.4 

34.9 

35.0 

35.1 

35.3 

35.7 

36.3 

GB  14000 

18.9 

19.0 

23.8 

25.2 

29.4 

31.1 

32.2 

33.5 

34.3 

34.4 

34.9 

35.0 

35.1 

35.3 

35.7 

36.3 

GE  12000 

19.0 

19.1 

24.1 

25.5 

29.8 

31.7 

32.9 

34.2 

35.0 

35.1 

35.6 

35.7 

35.8 

36.1 

36.5 

37.1 

GB  10000 

20.2 

20.3 

25.5 

27.1 

31.3 

33.2 

34.5 

35.8 

36.6 

36.8 

37.2 

37.4 

37.5 

37.7 

38.2 

38.8 

GB  9000 

20.7 

20.8 

26.0 

27.5 

31.8 

33.7 

35.0 

36.3 

37.1 

37.2 

37.7 

37.8 

37.9 

38.2 

38.7 

39.2 

GB  8000 

20.8 

20.9 

26.4 

28.0 

32.6 

34.5 

35.8 

37.2 

38.1 

38.2 

38.7 

38.8 

39.1 

39.4 

39.8 

40.4 

GB  7000 

21.3 

21.4 

27.0 

28.6 

33.2 

35.1 

36.4 

37.8 

38.7 

38.8 

39.2 

39.4 

39.7 

40.0 

40.4 

41.0 

GB  6000 

21.4 

21.5 

27.1 

28.7 

33.5 

35.3 

3C.6 

38.1 

38.9 

39.0 

39.5 

39.6 

40.0 

40,2 

40.7 

41.3 

GB  5000 

21.6 

21.7 

27.4 

29.1 

33.8 

35.7 

37.0 

38.4 

39.2 

39.4 

39.8 

40.0 

40.3 

40.5 

41.0 

41.6 

68  4500 

22.2 

22.3 

28.3 

29.9 

34.9 

36.8 

38.1 

39.5 

40.3 

40.4 

40.9 

41.0 

41.4 

41.6 

42.1 

42.7 

GB  4000 

24.2 

24.3 

30.4 

32.0 

37.0 

38.9 

40.2 

41.6 

42.6 

42.7 

43.1 

43.3 

43.6 

43.9 

44.3 

44.9 

GB  3500 

26.2 

26.4 

32.4 

34.2 

39.2 

41.1 

42.4 

43.9 

44.8 

44.9 

45.4 

45.5 

45.9 

46.1 

46.6 

47.4 

GE  3000 

28.5 

28.6 

34.6 

36.8 

42.0 

43.9 

45.3 

46.7 

47.8 

48.0 

48.5 

48. 6 

4B.9 

49.2 

49.6 

50.6 

GB  2500 

32.2 

32.3 

38.7 

40.8 

46.0 

48.2 

49,9 

51.4 

52.5 

52.7 

53.2 

53.3 

53.7 

53.9 

54.4 

55.3 

GB  2000 

34.5 

34.8 

41.7 

44.1 

50.6 

53.2 

55.0 

56.6 

57.8 

58.0 

58.5 

58.6 

59.0 

59.2 

59.7 

60.6 

OB  leoo 

35.5 

35,7 

43.1 

45.6 

52.1 

54.7 

56.5 

58.2 

59.5 

59.7 

60.3 

60.4 

60.8 

61.0 

61.5 

62.4 

GB  1500 

38.5 

38.8 

47.3 

50.2 

57.6 

60.2 

62.3 

64.1 

65.6 

66.0 

66.5 

66.7 

67.0 

67.3 

67.7 

68.7 

GB  1200 

41.3 

41.5 

50.7 

53.0 

61.5 

64.4 

66.7 

68.7 

70.3 

70.8 

71.4 

71.5 

71.9 

72.1 

72.6 

73.5 

GE  1000 

42.9 

43.1 

52.8 

55.9 

64.2 

67.1 

69.5 

71.7 

74.1 

74.6 

75.3 

75.4 

75.9 

76.1 

76.6 

77.5 

GB  900 

43.0 

43.3 

53.1 

56.3 

64.6 

67.8 

70.2 

72.6 

74.9 

75.4 

76.1 

76.2 

76.7 

77.0 

77.4 

78.4 

GB  800 

43.6 

43.9 

53.9 

57.6 

66.4 

69.5 

72.1 

74.6 

77.3 

77.9 

78.6 

78.7 

79.2 

79.4 

79.9 

80.9 

OB  700 

43.7 

44.0 

54.3 

58.4 

67.8 

71.2 

73.9 

76.4 

79.2 

79.8 

80.6 

80.7 

81.2 

81.4 

01.9 

82.9 

OB  600 

44.3 

44.6 

54.8 

59.1 

69.1 

72.5 

75.2 

77.7 

80.6 

81.2 

82.0 

82.2 

82.6 

82.9 

83.5 

64.4 

GB  500 

44.6 

44.8 

55,2 

59.5 

69.9 

73.6 

76.5 

79,4 

82.5 

83.3 

84.2 

84.3 

84.8 

85.0 

85.6 

86.5 

OB  400 

44.7 

44.9 

55.3 

59.6 

70.3 

74.3 

77.3 

80.7 

84.0 

85.1 

85.9 

86.1 

86.5 

86.8 

87.4 

88.3 

GB  300 

44.8 

45.0 

55.4 

59.7 

70.8 

75.2 

78,4 

82.2 

85.8 

87.2 

88.1 

88.2 

88.7 

88.9 

89.6 

90.7 

GB  200 

44.8 

45.0 

55.4 

59.7 

70.9 

75.3 

78.5 

82.5 

86.4 

88.4 

89.7 

90.0 

90.5 

90.8 

91.5 

92.7 

GB  100 

44.8 

45.2 

55.6 

59.8 

71.0 

75.4 

78.6 

82.6 

86.5 

88.9 

90.2 

90.4 

91.0 

91.3 

92.9 

99.8 

GB  000 

44.8 

45.2 

55.6 

59.8 

71.0 

75.4 

78.6 

82.6 

86.5 

88.9 

90.2 

90.4 

91.0 

91.3 

92.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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aPEMTIRC  LOCATION  ’A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASBBVIIXB  HC  FRDM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXATIOII  HUMBER: 

106100 

STATION  NAME:  BITBURG  AB 

OL 

PERIOD 

OF  RECORD:  APR  81  - 

MAR  91 

LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

FEB 

HOURS: 

09-11 

CBtLlHG 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IH  1 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1  112 

90 

80 

6C 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CEIL 

14.3 

14.4 

19.5 

21.2 

23.7 

25.2 

26.6 

28.4 

29.6 

30.3 

30.4 

30.5 

30.5 

30.0 

31.0 

31.7 

GE 

20000 

15.3 

15.4 

21.4 

23.2 

26.3 

28.0 

30.2 

32.1 

33-4 

34.1 

34.3 

34.4 

34.4 

34.7 

34.9 

35.7 

6B 

18000 

15.3 

15.4 

21.4 

23.2 

26.3 

28.0 

30.2 

32.1 

33.4 

34.1 

34.3 

34.4 

34.4 

34.7 

34.9 

35.7 

6B 

16000 

15.3 

15.4 

21.4 

23.2 

26.3 

28.0 

30.2 

32.1 

33.4 

34.1 

34.3 

34.4 

34.4 

34.7 

34.9 

35.7 

GB 

14000 

15.3 

15.4 

21.4 

23.2 

26.3 

28.0 

30.2 

32.1 

33.4 

34.1 

34.3 

34.4 

34.4 

34.7 

34.9 

35.7 

GB 

12000 

15.6 

15.7 

22.1 

23.9 

27.1 

28.9 

31.1 

33.1 

34.4 

35.1 

35.4 

35.5 

35.5 

35.7 

36.0 

36.8 

GB 

10000 

16.1 

16.2 

23.0 

24.7 

27.9 

29.7 

32.0 

34.0 

35.3 

36.0 

36.2 

36.3 

36.3 

36.6 

36.8 

37.6 

GB 

9000 

16.7 

16.8 

23.7 

25.4 

28.6 

30.4 

32.7 

34-7 

36.0 

36.7 

36.9 

37.0 

37.0 

37.3 

37.5 

38.3 

GB 

8000 

18.2 

18.3 

25.6 

27.6 

31.2 

33.1 

35.5 

37.6 

39.1 

39.8 

40.0 

40.1 

40.1 

40.4 

40.7 

41.5 

GB 

7000 

18.6 

18.7 

26.0 

28.0 

31.8 

33.7 

36.1 

38.2 

39.6 

40.4 

40.6 

40.7 

40.7 

40.9 

41.3 

42.1 

GB 

6000 

18.8 

18.9 

26.3 

28.3 

32.3 

34.2 

36.6 

38.7 

40.1 

40.8 

41.1 

41.2 

41,2 

41.4 

41.8 

42.6 

GE 

5000 

19.2 

19.3 

26.7 

28.9 

33.0 

34.9 

37.5 

39.6 

41.1 

41.8 

42.0 

42.1 

42.1 

42.4 

42,7 

43.6 

GB 

4500 

20.0 

20.1 

27.8 

29.9 

34.2 

36.1 

38.7 

40.8 

42.2 

43.0 

43.2 

43,3 

43.3 

43.6 

43,9 

44.7 

GB 

4000 

20.7 

20.8 

28.9 

31,0 

35.3 

37.2 

39.8 

42.0 

43.4 

44.1 

44.4 

44.5 

44.5 

44.7 

45.1 

45.9 

GB 

3500 

22.0 

22.1 

30.4 

32.5 

36.8 

38.7 

41.3 

43.6 

45.0 

45.7 

45.9 

46.0 

46.0 

46.3 

46.6 

47,5 

GB 

3000 

23.9 

24.0 

32.3 

34.4 

38. B 

40.7 

43.6 

45.9 

47.5 

48.2 

48.4 

48.5 

48.5 

48.8 

49,1 

50.2 

GB 

2500 

26.9 

27.0 

35,5 

37.6 

42,7 

45.1 

47.9 

50,5 

52.1 

52.8 

53.0 

53.1 

53.1 

53.4 

53.7 

54.8 

GB 

2000 

30.1 

30.3 

39.4 

41.9 

47.6 

50.3 

53.3 

56,0 

57.5 

58.2 

58.5 

58.6 

58.6 

58.8 

59.2 

60.2 

GB 

1800 

31.1 

31.4 

40.6 

43.1 

48,8 

51,6 

54,6 

57.4 

58.9 

59.6 

60.0 

60.1 

60.1 

60.4 

60.7 

61.8 

GB 

1500 

34.4 

34.7 

45.0 

47.8 

54.7 

57.8 

60.9 

64.4 

66.4 

67.1 

67.5 

67.6 

67.6 

67,8 

66.2 

69.2 

GB 

1200 

35.5 

35.7 

46.6 

49,5 

56.7 

60.0 

63.6 

67.3 

69.7 

71.0 

71.5 

71.6 

71.6 

71.8 

72.2 

73.3 

GB 

1000 

36.7 

36.9 

48.2 

51.2 

59.4 

63.0 

66.6 

70.9 

73.5 

75.4 

76.2 

76.4 

76.4 

76.7 

77.0 

78.1 

GB 

900 

36.8 

37.0 

48.5 

51,6 

60.0 

63.9 

67.7 

72.0 

74.9 

76.9 

77.8 

78.0 

78.0 

78.2 

78.6 

79.8 

GS 

800 

37,3 

37.5 

49.1 

52.3 

60-7 

64.9 

68.6 

73.1 

76.1 

78.3 

79.2 

79.4 

79.4 

79.6 

80.0 

81.3 

GB 

700 

37.6 

37.9 

49.5 

52.8 

61.7 

66.3 

70.1 

74,7 

77,8 

80.4 

81.3 

81.5 

81.5 

81.8 

82.1 

83.4 

GB 

600 

37.8 

38.0 

49.8 

53.4 

62.4 

67.5 

71.2 

76.6 

79.9 

82.7 

83.7 

83.9 

83.9 

84.1 

84.5 

85.8 

GB 

500 

37.8 

38.0 

50,2 

54.0 

63,3 

68.9 

72.9 

78.6 

82.0 

85.2 

86.2 

86.4 

86.5 

36.7 

87.1 

88.5 

GB 

400 

37.8 

38.0 

50,5 

54.4 

63.9 

69.6 

74.1 

79.9 

83.4 

87.0 

88.2 

88.4 

88.5 

88.8 

89.1 

90.5 

GB 

300 

37.8 

38.0 

50.5 

54.4 

64.0 

69.8 

74.4 

80.5 

84.4 

88.3 

89.7 

89.9 

90.2 

90.4 

90.8 

92.2 

GB 

200 

37.8 

38.0 

50.5 

54.4 

64.0 

69.8 

74.6 

80-7 

85.0 

89.2 

90.8 

91.1 

91.5 

91.8 

92.3 

93.7 

GB 

100 

37.8 

38.0 

50.5 

54.4 

64.0 

69.8 

74.6 

80.7 

85.0 

89.3 

90.9 

91.2 

91.7 

92.2 

93.5 

99.8 

GB 

000 

37.8 

38.0 

50.5 

54.4 

64.0 

69.8 

74,6 

80.7 

85.0 

89.3 

90.9 

91.2 

91.7 

92.2 

93.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  845 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBUR6  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST  TO  OTC: 

-  1 

MONTH: 

FEB 

HOURS: 

12-14 

CEILING 

VlSIBlLITlf  IN 

METERS 

IN  1 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

HO 

CEIL 

18.4 

18.7 

23.3 

24.9 

27.9 

29.6 

30.7 

31.3 

31.3 

31.3 

31.3 

31.3 

31.3 

31.3 

31.3 

31.6 

GB 

20000 

20.1 

20.3 

26.6 

29.0 

32.4 

34.2 

35.6 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.6 

6B 

18000 

20.1 

20.3 

26.6 

29.0 

32.4 

34.2 

35.6 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.6 

6B 

16000 

20.1 

20.3 

26.6 

29.0 

32.4 

34.2 

35.6 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.6 

GE 

14000 

20.3 

20.6 

26.8 

29.3 

32.9 

34.6 

36.1 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.2 

GB 

12000 

20.9 

21.2 

27-4 

30.0 

33.7 

35.5 

36.9 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

38.1 

GB 

10000 

21.6 

21.9 

28.1 

30.7 

34.4 

36.2 

37-6 

38,7 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

38.9 

GB 

9000 

22.2 

22.7 

29.0 

31.6 

35.3 

37.4 

38.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

40-1 

GB 

8000 

23.5 

24.0 

30.6 

33.2 

37.0 

39.0 

40.7 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

42.1 

GB 

7000 

23.5 

24.0 

30,7 

33.3 

37.4 

39.4 

41.0 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

42.4 

GB 

6000 

23.5 

24.0 

30.7 

33.5 

37.5 

39.5 

41.1 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.6 

GB 

5000 

24.2 

24.7 

31.9 

34.6 

38.7 

40.7 

42.6 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

44.1 

GB 

4500 

24.5 

25.1 

32.4 

35.2 

39.2 

41.3 

43.1 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.7 

GB 

4000 

26.5 

27.1 

34.5 

37.5 

41.5 

43.6 

45.5 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

47.0 

GB 

3500 

28.6 

29.2 

36.6 

39.8 

43.9 

46.0 

48.0 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.6 

GE 

3000 

30.9 

31.4 

39.4 

42.6 

46.8 

49.1 

51.1 

52.6 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

53.0 

GB 

2500 

35.0 

35.6 

43.5 

46.7 

51.1 

53.3 

55.3 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.4 

OB 

2000 

39.0 

39.6 

48.5 

51.8 

56.7 

59.1 

61.1 

62.9 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.4 

OB 

1800 

39.7 

40.3 

49.5 

53.0 

58.3 

60.8 

62.8 

64.5 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

65.0 

GB 

1500 

44.1 

44.8 

55.1 

59-0 

65.1 

68.2 

70.6 

72.6 

72.7 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

73.2 

GB 

1200 

46.3 

47.0 

58.0 

62.3 

69.5 

72.6 

75,4 

77.7 

77.8 

78.1 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.5 

GB 

1000 

47.0 

47.8 

59.0 

63.2 

71.2 

74-3 

77.2 

79.6 

79.9 

80.4 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.7 

GB 

900 

47.6 

48.3 

59.8 

64.3 

72.3 

75.5 

78.4 

80.9 

81.3 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

82.0 

82.0 

82.3 

GB 

800 

47.8 

48.5 

60.0 

64.8 

73.0 

76.6 

79.6 

82.2 

82.6 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.5 

83.5 

83.7 

GE 

700 

48.0 

48.7 

60.5 

65.5 

74.0 

77,7 

80.9 

83.7 

84.2 

84.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

85.5 

OB 

600 

48.1 

48.8 

60.6 

65.8 

74-3 

78.3 

81.7 

84.8 

85.2 

86.1 

86.8 

86.8 

86.9 

87-1 

87.1 

87.4 

GE 

500 

48.2 

48.9 

60.8 

66.0 

75,1 

79.4 

83.1 

86.8 

87.2 

88.1 

89.0 

89.0 

89.4 

89.6 

89.6 

90.0 

GB 

400 

48.2 

48.9 

60.8 

66.2 

75.3 

79.8 

83.7 

87.8 

88.3 

89.4 

90.3 

90.4 

90.8 

91.0 

91.0 

91.6 

GB 

300 

48.2 

48.9 

60.8 

66.2 

75.3 

80.0 

84.4 

88.5 

89.1 

91.0 

92.2 

92.3 

92.9 

93.3 

93.4 

94.0 

GE 

200 

48.2 

48.9 

60.8 

66.2 

75.3 

80.0 

84.5 

88.7 

89.4 

91.4 

92.9 

93.4 

94.0 

94.6 

95.2 

95.7 

GE 

100 

48.2 

48.9 

60.8 

66.2 

75.3 

80.0 

84.5 

88.7 

89.4 

91.4 

93.1 

93.6 

94.4 

95.3 

96.1 

100.0 

OB 

000 

48.2 

48.9 

60.8 

66.2 

75.3 

80.0 

84.5 

88,7 

89.4 

91.4 

93.1 

93.6 

94.4 

95.3 

96.1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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OPERKTIRG  lACKTtON  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFECAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

106100 

STATION  NAME:  BITBURG  AB 

DL 

PERIOD 

OP  RECORD:  APR  61  > 

MAR  91 

LST 

TO  OTC: 

-  1 

MONTH: 

FEB 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IN  1 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CEIL 

23.4 

23.6 

28.4 

30.3 

31.8 

32.6 

33.1 

33.1 

33.1 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.5 

33.5 

33.7 

6E 

20000 

25.8 

26.0 

32.2 

34.6 

36.5 

37.6 

38.2 

38.2 

38.2 

36.4 

30.4 

38.4 

38.4 

38.5 

38.5 

3B.6 

6E 

18000 

25.8 

26.0 

32.2 

34.6 

36.5 

37-6 

38.2 

38.2 

38.2 

38.4 

38.4 

38.4 

38.4 

38.5 

38.5 

38.8 

GB 

16000 

25.8 

26.0 

32.2 

34.6 

36.5 

37.6 

38.2 

38.2 

38.2 

38.4 

38.4 

38.4 

38.4 

38.5 

38.5 

38.8 

GB 

14000 

26.0 

26.2 

32.4 

34.9 

36.8 

37.8 

38.4 

38.4 

38.4 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

38.8 

38.8 

39.0 

QB 

12000 

26.4 

26.6 

32.7 

35.3 

37.4 

38.4 

39.0 

39.0 

39.0 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.4 

39.4 

39.6 

GB 

10000 

27.9 

28.1 

34.4 

37.2 

39.2 

40.3 

41.0 

41.0 

41.0 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.4 

41.4 

41.6 

GE 

9000 

28.5 

28.7 

35.0 

37.8 

40.0 

41.0 

41.7 

41.7 

41.7 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.1 

42.1 

42.3 

GS 

8000 

29.7 

29.9 

36.5 

39.4 

42.1 

43.4 

44.1 

44.1 

44.1 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.4 

44.4 

44.7 

GB 

7000 

30.0 

30.4 

37.2 

40.1 

42.8 

44.1 

44.8 

44.8 

44.8 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

45.2 

45.2 

45.4 

GB 

6000 

30.3 

30.6 

37.6 

40.4 

43.1 

44.4 

45.2 

45.2 

45.2 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.5 

45.5 

45.7 

GB 

5000 

32.0 

32.4 

39.4 

42.2 

45.0 

46.5 

47.2 

47.2 

47.2 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.5 

47.5 

47.8 

CB 

4500 

32.3 

32.6 

39.6 

42.4 

45.4 

46.8 

47.5 

47.5 

47.5 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.9 

47.9 

48.1 

GB 

4000 

34.0 

34.4 

41.6 

44.4 

47.4 

48.8 

49.5 

49.5 

49.5 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8 

49.9 

49.9 

50.1 

GB 

3500 

35.6 

35.9 

43.4 

46.3 

49.4 

50.8 

51.5 

51.5 

51.5 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.9 

51.9 

52.1 

GS 

3000 

39.5 

40.0 

48.1 

51.3 

54.5 

55.9 

56.7 

56.7 

57.0 

57.2 

57.3 

57.3 

57.3 

57.4 

57.4 

57.7 

GS 

2500 

44.9 

45.5 

54.1 

57.3 

60.8 

62.2 

63.0 

63.0 

63.2 

63.5 

63.6 

63.5 

63.6 

63.7 

63.7 

63.9 

GB 

2000 

47.0 

47.6 

58.2 

61.3 

65.2 

66.8 

67.6 

67.6 

67.8 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

68.3 

68.3 

68.6 

GB 

1800 

47.5 

48.2 

58.9 

62.1 

66.5 

68.1 

69.0 

69.0 

69.3 

69.5 

69.6 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

70.0 

GB 

1500 

51.1 

51.8 

63.4 

66.9 

72.2 

74,5 

75.5 

75.9 

76.1 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.7 

76.7 

77.0 

GB 

1200 

53.0 

53.7 

65.5 

69.3 

75.1 

77.5 

79.1 

79.8 

80.3 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.9 

80.9 

81.1 

GB 

1000 

53.9 

54.6 

67.0 

71.2 

77.5 

80.0 

81.8 

82.7 

83.3 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.9 

83.9 

84.2 

GB 

900 

54.3 

55.0 

67.7 

71.9 

78.6 

81.3 

83.1 

84.6 

85.3 

85.8 

86.1 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.4 

GB 

800 

54.4 

55.1 

68.2 

72.3 

79.4 

82.3 

84.4 

86.1 

86.8 

87.2 

87.5 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.8 

GB 

700 

54.6 

55.3 

68.4 

72.6 

80.3 

83.1 

85.3 

87.0 

87.7 

88.2 

88.4 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

88.8 

OB 

600 

55.1 

55.8 

69,0 

73.3 

81.0 

83.8 

86.1 

87.9 

88.7 

89.1 

89.4 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

89.7 

GB 

500 

55.1 

55.8 

69.1 

73.5 

81.2 

84.0 

86.4 

88.5 

89.2 

90.2 

90.5 

90.7 

90.7 

90.8 

91.0 

91.3 

GB 

400 

55.1 

55.8 

69.1 

73.6 

81.4 

84.5 

87.0 

89.5 

90.2 

91.4 

91.7 

92.0 

92.0 

92.1 

92.3 

92.8 

GB 

300 

55.1 

55.8 

69.1 

73.6 

81.4 

84.5 

87.0 

89.8 

90.7 

92.2 

92.6 

92.8 

92.8 

93.1 

93.4 

94.3 

GB 

200 

55.1 

55.8 

69.1 

73.6 

81.4 

84.5 

87.0 

89.8 

91.6 

93.1 

93.7 

94.0 

94.2 

94.8 

95.3 

96.7 

GS 

100 

55.1 

55.8 

69.1 

73.6 

81.4 

84.5 

87.0 

89.8 

91.6 

93.1 

93.7 

94.1 

94.3 

95.0 

96.0 

100.0 

OS 

000 

55.1 

55.8 

69.1 

73.6 

81.4 

84.5 

87.0 

89.8 

91.6 

93.1 

93.7 

94.1 

94.3 

95.0 

96.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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OPERUTIHG  location  *A*  percentage  FRBQUENCy  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  RC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


snmcm  rumber: 

106100 

STATION  NAHB:  BITBURG  AB 

DL 

PERIOD 

OF  RECORD:  APR  81  - 

MAR  91 

LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH; 

FEB 

HOURS: 

18-20 

CEILING 

visiBiLiw  in 

METERS 

in  1 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

no 

CEIL 

29.3 

30.0 

34.5 

36.3 

37.8 

38.3 

38.5 

38.7 

38.7 

38.8 

38.8 

38.8 

38.8 

38.8 

38.8 

39.4 

22 

200OO 

32.7 

33.6 

39.2 

41.1 

43.0 

43.7 

44.6 

44.7 

44.7 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

45.4 

GB 

18000 

32.7 

33.6 

39.2 

41.1 

43.0 

43-7 

44.6 

44.7 

44.7 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

45.4 

6E 

16000 

32.7 

33.6 

39.2 

41.1 

43.0 

43.7 

44.6 

44.7 

44.7 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

45.4 

GB 

14000 

32.7 

33.6 

39.2 

41.1 

43.0 

43.7 

44.6 

44.7 

44.7 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

45.4 

GE 

12000 

33.2 

34.0 

40.0 

42.1 

44.2 

44.9 

45.7 

45.9 

45.9 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46-0 

46.6 

GB 

10000 

34.0 

34.9 

40.9 

43.0 

45.4 

46.1 

46.9 

47.0 

47.0 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.8 

GB 

9000 

34.2 

35.0 

41.0 

43.1 

45.5 

46.2 

47.0 

47.2 

47.2 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.9 

GB 

8000 

34.9 

35.7 

41.7 

43.9 

46.6 

47.3 

48.1 

48.2 

48.2 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.9 

GE 

7000 

35.0 

35.8 

41.8 

44.0 

46.7 

47.4 

48.2 

48.3 

48.3 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48. 5 

49.1 

GE 

6000 

35.3 

36.3 

42.3 

44.4 

47.2 

47.9 

48.7 

48.8 

48.8 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

49.5 

GB 

5000 

36.5 

37.5 

43.6 

45.9 

48.6 

49.3 

50.1 

50.2 

50.2 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.9 

GE 

4500 

36.5 

37.5 

43.6 

45.9 

48.6 

49.3 

50.1 

50.2 

50.2 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.9 

GB 

4000 

38.9 

40.0 

46.5 

48.9 

51.9 

52.6 

53.7 

53.8 

53.8 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

54.5 

GE 

3500 

40.8 

41.8 

48.6 

51.1 

54.3 

55.0 

56.0 

56.1 

56.1 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.9 

GB 

3000 

43.5 

44.6 

51.7 

54.3 

57.4 

58.2 

59.2 

59.3 

59.3 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

60.2 

OB 

2500 

46.2 

47.3 

55.3 

58.0 

61.3 

62.1 

63.2 

63.4 

63.5 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

64.3 

GB 

2000 

49.1 

50.2 

59.2 

61.9 

65.6 

66.7 

68.0 

68.1 

68,2 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

69.1 

GB 

1800 

49.5 

50.7 

60.2 

62.9 

66.5 

67.6 

68.9 

69.1 

69.3 

69.5 

69.5 

69,5 

69.5 

69.5 

69.5 

70.2 

GB 

1500 

53.3 

54.6 

65.6 

68.6 

73-5 

74.9 

76.6 

77.4 

77.5 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

78.5 

GB 

1200 

53.9 

55.3 

66.5 

70-0 

75-8 

77.3 

79.1 

79.9 

80.1 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

81.1 

GB 

1000 

54.3 

55.7 

67.0 

70.8 

77-1 

78-7 

80.5 

81.8 

82.0 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

83.2 

GB 

900 

54.4 

55.8 

67.3 

71.0 

77.7 

79.4 

81.2 

82.9 

83.3 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

84.5 

GB 

800 

54.5 

55.9 

67.5 

71.4 

78-4 

80.1 

81.9 

83.7 

84.4 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.9 

GB 

700 

55.1 

56.5 

68.3 

72.6 

79-9 

81.9 

83.8 

85.6 

86.4 

87.1 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

88.1 

GB 

600 

55.2 

56.6 

68.4 

72.9 

80.6 

82.9 

84.8 

86.6 

87.5 

88.2 

88.4 

8B.4 

88.4 

88.4 

88.4 

89.1 

GB 

500 

55.2 

56.6 

68.6 

73.2 

81.2 

83-7 

85.8 

87.8 

89.1 

90.0 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

91.0 

GB 

400 

55.4 

56.9 

69.0 

73.6 

81.7 

84.2 

86.4 

88.5 

89.8 

91.1 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

92.4 

GB 

300 

55.4 

56.9 

69.0 

73.8 

82.0 

84.5 

86.9 

89.1 

90.7 

92.0 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

93.6 

GB 

200 

55.4 

56.9 

69.0 

73.9 

82.2 

84.6 

87.1 

89.4 

91.0 

92.7 

93.5 

93.6 

93.6 

93.9 

94.0 

96.0 

GB 

100 

55.4 

56.9 

69.0 

73.9 

82.2 

84.6 

87.1 

89.4 

91.1 

93.1 

94.3 

94,7 

94.9 

95.3 

95.7 

100.0 

GB 

000 

55.4 

56.9 

69.0 

73.9 

82.2 

84.6 

87.1 

89.4 

91.1 

93.1 

94.3 

94-7 

94.9 

95.3 

95.7 

100.0 

TOTAL  IIUNBBR  OF  OBSERVATIONS  846 


D  -  2  -  16 


USAFETAC/DS— 92/270  -  Pag©  195 


OPEMTIHG  UXATIOR  ’A* 
USAFETAC,  ASRBVIU.B  RC 


PBRCEHTAGB  FBEQUENCY  OF  OCCURREHCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 

LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  21-23 


CBILZH6 

III 

FEET 

6B 

112 

6B 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GE  GB  GE  GE 

48  40  32  24 

GB 

20 

6E 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO  CEIL 

28.8 

29.0 

34.4 

36.6 

37.8 

38.1 

38.8 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.1 

39.1 

39.4 

GE 

20000 

31.7 

31.9 

38.2 

40.4 

42.4 

43.3 

44.1 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.7 

44.7 

44.9 

GE 

18000 

32.0 

32.3 

38.5 

40.8 

42.8 

43.6 

44.4 

44.9 

44.9 

44.9 

44.0 

44.9 

44.9 

45.0 

45.0 

45.3 

GE 

16000 

32.0 

32.3 

38.5 

40.8 

42.8 

43.6 

44.4 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

45.0 

45.0 

45.3 

GE 

14000 

32.0 

32.3 

38.5 

40.8 

42.8 

43.6 

44.4 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

45.0 

45.0 

45.3 

OB 

12000 

32.9 

33.1 

39.4 

41.8 

44.0 

44.8 

45.6 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.3 

46.3 

46.6 

CEB 

10000 

33.6 

33.8 

40.2 

42.7 

44.9 

45.7 

46.6 

47.0 

47.0 

47.0 

47.0 

47.0 

47.0 

47.3 

47.3 

47.5 

GE 

9000 

34.2 

34.4 

40.8 

43.3 

45.5 

46.3 

47.2 

47.6 

47.6 

47,6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.9 

47.9 

48.1 

CE 

8000 

34.9 

35.1 

41.5 

44.0 

46.3 

47.3 

48.1 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.9 

48.9 

49.2 

6B 

7000 

34.9 

35.1 

41.5 

44.0 

46.3 

47.3 

48.1 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.9 

48.9 

49.2 

CB 

6000 

35.1 

35.3 

41.7 

44.2 

46.6 

47.5 

48.3 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

49.2 

49.2 

49.4 

GE 

5000 

35.5 

35.7 

42.2 

44.7 

47.0 

48.0 

48.8 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.6 

49.6 

49.9 

GB 

4500 

35.9 

36.2 

42.9 

45.5 

47.9 

48.8 

49.6 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.5 

50.5 

50.7 

GE 

4000 

38.2 

38.4 

45.3 

48.1 

50.6 

51.5 

52.4 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.2 

53.2 

53.4 

GB 

3500 

39.8 

40.1 

47.3 

50.5 

53.1 

54.0 

54.8 

55.4 

55.4 

55.4 

55.6 

55.6 

55.6 

55.8 

55.8 

56.0 

GB 

3000 

41.5 

41.8 

49.8 

53.0 

55.8 

56.7 

57.7 

58.3 

58.3 

58.3 

58.4 

58.4 

58.4 

58.6 

58.6 

58.9 

GB 

2500 

43.5 

43.9 

52.1 

55.4 

58.3 

59.2 

60.3 

60.9 

60.9 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.2 

61.2 

61.5 

GB 

2000 

46.9 

47.3 

56.4 

59.9 

63.5 

64.4 

65.7 

66.4 

66.4 

66.4 

66.5 

66.5 

66.5 

66.8 

66.8 

67.3 

1800 

48.0 

48.3 

58.0 

61.8 

65.5 

66.4 

67.7 

68.4 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.9 

68.9 

69.4 

GB 

1500 

50.8 

51.3 

61.8 

65.8 

70.2 

71.2 

72.6 

73.3 

73.6 

73.8 

73.9 

73.9 

73.9 

74.1 

74.1 

74.6 

GB 

1200 

52.6 

53.1 

63.9 

68.0 

72.8 

74.1 

75.5 

76.4 

76.8 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.3 

77.3 

77.8 

GB 

1000 

54.0 

54.6 

65.8 

70.0 

75,2 

76.6 

78.0 

79.3 

79.8 

80.3 

80.6 

80.6 

80.6 

80.9 

80.9 

81.3 

GE 

900 

54.7 

55.3 

66.5 

70.7 

76.1 

77,7 

79.1 

80.7 

81.4 

81.9 

82.3 

82.3 

82.3 

82.5 

82.5 

83.0 

GB 

800 

55.1 

55.7 

66.9 

71.9 

77.7 

79.4 

80.9 

82.5 

83.3 

84.3 

84.6 

84.6 

84.6 

84.9 

84.9 

85.3 

GB 

700 

55.6 

56.1 

67.8 

73.0 

79-4 

81.2 

82.6 

84.3 

85.3 

86.4 

86.8 

86.8 

86.9 

87.1 

87.1 

87.6 

GB 

600 

55.8 

56.4 

68.1 

73.3 

80.1 

81.9 

83.3 

85.0 

86.1 

87.1 

87.5 

87.5 

87.6 

87.8 

87.8 

88.3 

GB 

500 

55.8 

56.4 

68.1 

73.5 

81.0 

83.1 

84.6 

86.5 

87.6 

89.0 

89.4 

89.4 

89.5 

89.7 

89.7 

90.2 

GB 

400 

55.8 

56.4 

68.2 

73.6 

81.4 

83.6 

85.2 

87.1 

88.3 

90.0 

90.3 

90.4 

90.5 

90.8 

90.8 

91.3 

GB 

300 

55.8 

56.4 

68.2 

73.6 

81.6 

83.7 

85.6 

87.6 

89.1 

91.1 

91.7 

92.0 

92.1 

92.3 

92.4 

92.9 

GB 

200 

55.8 

56.4 

68.2 

73.8 

81.8 

84.2 

86.2 

88.5 

90.4 

92.8 

93.7 

94.0 

94.6 

94.9 

95.0 

96.2 

08 

100 

55.8 

56.4 

68.2 

73.8 

81.8 

84.2 

86.2 

88.5 

90.4 

92.8 

93.7 

94.1 

94.7 

95.3 

95.9 

99.5 

GB 

000 

55.8 

56.4 

68.2 

73.8 

81.8 

84.2 

86.2 

88.5 

90.4 

92.8 

93.7 

94.1 

94.7 

95.3 

95.9 

100.0 

TOTAL  NUmBR  OF  OBSERVATIONS  846 
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SSSSS  SSSSS  SS3SS9  SSSSS  SSSQS 

EvMMHM  POPQMHn  NOQMMM  HMMNK  nnOOHn  CQOQOQDQCQ 


OPSRATIliG  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUHBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 

LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  FEB  IK>URS:  ALL 


CEILING  VISIBILITY  IN  METERS 


IN 

FEET 

GB 

112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

GB 

46 

GE 

40 

GE 

32 

GB 

24 

GE 

20 

GB 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO  CEIL 

22.1 

22.3 

27.1 

28.8 

31.4 

32,3 

33.0 

33.6 

33.8 

34.0 

34.0 

34.1 

34.1 

34.2 

34.3 

34.7 

GB  20000 

24.3 

24.6 

30.4 

32.5 

35.5 

36,8 

37-8 

38.5 

38.8 

39.0 

39.1 

39.1 

39.1 

39.2 

39.3 

39.8 

6E  18000 

24.4 

24.6 

30.4 

32.5 

35.6 

36,8 

37.8 

38.6 

38.9 

39.0 

39.1 

39.2 

39.2 

39.3 

39.4 

39.9 

GB  16000 

24.4 

24.6 

30.4 

32.5 

35.6 

36,8 

37.8 

36.6 

38.9 

39.0 

39.1 

39.2 

39.2 

39.3 

39.4 

39.9 

6B  14000 

24.5 

24.8 

30.6 

32.7 

35.7 

37.0 

38.0 

38.7 

39.0 

39.2 

39.3 

39.4 

39.4 

39.5 

39.6 

40.1 

GB  12000 

24.9 

25.2 

31.1 

33.3 

36.5 

37.8 

38.9 

39.6 

39.9 

40.1 

40.2 

40.3 

40.3 

40.4 

40.5 

41.0 

6B  10000 

25.9 

26.2 

32.3 

34.6 

37.9 

39.2 

40.3 

41.0 

41.3 

41.5 

41.6 

41.7 

41.7 

41.8 

41.9 

42.4 

GB  9000 

26.4 

26.7 

32.0 

35.1 

38.4 

39,8 

40.8 

41.6 

41.9 

42.1 

42.2 

42.2 

42.3 

42.4 

42.5 

43.0 

GB  8000 

27.2 

27.5 

33.9 

36.2 

39.8 

41.2 

42.3 

43.2 

43.5 

43.7 

43.8 

43.8 

43.9 

44.0 

44.1 

44.6 

GB  7000 

27.4 

27.7 

34.2 

36.5 

40.2 

41.6 

42.7 

43.5 

43.8 

44.0 

44.1 

44.2 

44.2 

44.3 

44.5 

45.0 

GB  6000 

27.6 

27.9 

34.4 

36.8 

40.4 

41.8 

42.9 

43.8 

44.1 

44.3 

44.4 

44.5 

44.5 

44.6 

44.7 

45.2 

GB  5000 

28.3 

28.6 

35.2 

37.6 

41.3 

42.7 

43.9 

44.8 

45.1 

45.3 

45.4 

45.5 

45.5 

45.6 

45.8 

46.3 

GB  4500 

28.7 

29.0 

35.7 

38.2 

41.9 

43.4 

44.5 

45.4 

45.7 

45.9 

46.0 

46.1 

46.1 

46.3 

46.4 

46.9 

GB  4000 

30.4 

30.8 

37.6 

40.2 

44.0 

45.5 

46.7 

47.5 

47.9 

48.1 

48.2 

48.3 

48.3 

48.4 

48.6 

49.0 

GB  3500 

32.2 

32.6 

39.7 

42.3 

46.3 

47.7 

49.0 

49.9 

50.2 

50.4 

50.6 

50.6 

50.7 

50.8 

51.0 

51.5 

GB  3000 

34.7 

35.2 

42.5 

45.4 

49.5 

50.9 

52.3 

53.2 

53.6 

53.9 

54.1 

54.1 

54.2 

54.3 

54.5 

55.1 

GB  2500 

38.0 

38.5 

46.2 

49.1 

53.4 

55.0 

56.4 

57.4 

57.9 

58.1 

58.3 

58.4 

58.4 

58.5 

58.7 

59.3 

GB  2000 

40.9 

41.5 

50.1 

53.1 

58.1 

59.8 

61.4 

62.5 

62.9 

63.2 

63.4 

63.5 

63.5 

63.6 

63.8 

64.4 

GB  1800 

41.8 

42.3 

51.2 

54.4 

59.5 

61.3 

62.8 

64.0 

64.5 

64.8 

65-0 

65.0 

65.1 

65.2 

65.3 

66.0 

GB  1500 

45.2 

45.9 

55.8 

59.4 

65.3 

67.4 

69.2 

70.6 

71.2 

71-7 

71.9 

72.0 

72.0 

72.2 

72.3 

73.0 

GB  1200 

46.9 

47.6 

58.0 

61.8 

68.2 

70.5 

72.5 

74.1 

75.0 

75.6 

75.8 

75.9 

75.9 

76.0 

76.2 

76.8 

GB  1000 

48.0 

48.7 

59.7 

63.7 

70.7 

73.1 

75.2 

77-1 

78.2 

79.1 

79.4 

79.5 

79.5 

79.7 

79.8 

80.4 

GB  900 

48.3 

49.0 

60.1 

64.3 

71.5 

74.0 

76,1 

78.2 

79.5 

80.4 

80.8 

80.9 

80.9 

81.1 

81.2 

81.9 

GB  800 

48.7 

49.3 

60.6 

65.1 

72.7 

75.3 

77.6 

79.8 

81.2 

82.3 

82.7 

82.7 

82.8 

82.9 

83.1 

83.8 

GB  700 

49.0 

49.7 

61.2 

65.9 

73.9 

76,7 

79.0 

81.3 

82.9 

84.0 

84.5 

84.5 

84.6 

84.7 

84.9 

85.6 

GB  600 

49.3 

50.0 

61.6 

66.4 

74.6 

77.6 

79,9 

82.4 

84.0 

85.2 

85.7 

85.8 

85.9 

86.0 

86.2 

86.9 

GB  500 

49.4 

50.1 

61.8 

66.8 

75.3 

78.6 

81.1 

84.0 

85.7 

87.2 

87.8 

87.9 

88.0 

88.2 

88.4 

89.1 

GB  400 

49.5 

50.2 

62.1 

67.0 

75.8 

79.1 

81.9 

85.0 

86.8 

88.6 

89.3 

89.5 

89.6 

89.8 

90.0 

90.7 

GB  300 

49.5 

50.2 

62.1 

67 .1 

76.0 

79.5 

82.4 

85.7 

87.7 

89.9 

90.8 

91.0 

91.1 

91.4 

91.7 

92.6 

GB  200 

49.5 

50.2 

62.1 

67.1 

76.1 

79.7 

82.7 

86.2 

88.5 

91.1 

92.2 

92.5 

92.8 

93.2 

93.6 

94.9 

GB  100 

49.5 

50.2 

62.1 

67.2 

76.1 

79.7 

82.8 

86.3 

88.6 

91.4 

92.6 

93.0 

93.5 

94.0 

94.8 

99.8 

GB  000 

49.5 

50.2 

62.1 

67.2 

76.1 

79.7 

82.8 

86.3 

88.6 

91.4 

92.6 

93.0 

93.5 

94.0 

94.8 

100.0 

TOTAL  NUH^  OF  OBSERVATIONS  6767 
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ggeee  ggggg  ggggg  ggggg  ggggg  ggggg 


OPERKTIHG  tOCATIOH  *A‘  PERCENTACB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  HUHBBR:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 

LST  TO  UTC;  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  00-02 


CEILING  VISIBILITY  IN  METERS 


IIV  1 

FEET  1 

1  6B 

1  112 

6E 

90 

GE 

80 

GB 

60 

GB 

48 

GE 

40 

GE 

32 

GB 

24 

GB 

20 

GE 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GB 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO  CEIL 

25.6 

26.3 

31.5 

33.1 

34.9 

35.7 

35.8 

36.0 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.5 

GB  20000 

29.2 

30.2 

35.9 

37.6 

39.7 

40.6 

40.8 

41.0 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.4 

GE  18000 

29.2 

30.2 

35.9 

37.6 

39.7 

40.6 

40.8 

41.0 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.4 

GE  16000 

29.2 

30.2 

35.9 

37.6 

39.7 

40.6 

40.8 

41.0 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.4 

GE  14000 

29.2 

30.2 

35.9 

37.6 

39.7 

40.6 

40.8 

41.0 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.4 

GE  12000 

30.5 

31.5 

37.2 

38.9 

41.0 

41.9 

42.0 

42.3 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.7 

GE  10000 

31.6 

32.6 

38.4 

40.2 

42.5 

43.4 

43.5 

43.8 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.2 

GE  9000 

32,0 

33.1 

39.2 

41.1 

43.3 

44.3 

44.4 

44.6 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

45.1 

GE  8000 

33.4 

34. a 

41.2 

43.1 

45.9 

46.9 

47.2 

47.4 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.8 

GB  7000 

33,7 

35.1 

41.4 

43.3 

46.1 

47.1 

47.5 

47.7 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.2 

GB  6000 

33.9 

35.3 

41.6 

43.5 

46.3 

47.3 

47.7 

48.0 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.4 

GB  SOOO 

35.3 

36.7 

43.5 

45.6 

48.9 

49.9 

50.3 

50.5 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

51.0 

G8  4500 

37.8 

39.2 

46.2 

48.3 

51.7 

52.7 

53.1 

53.4 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.9 

GB  4000 

40.8 

42.4 

49.7 

51.7 

55.2 

56.1 

56.6 

56.9 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.4 

GB  3500 

42.9 

44.5 

52.0 

54.2 

57.7 

58.7 

59.1 

59.5 

60.1 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.4 

GB  3000 

46.6 

48.2 

56.9 

59.0 

63.0 

64.0 

64.5 

64.8 

65.5 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.8 

GB  2500 

49.5 

51.1 

59.9 

62.3 

66.2 

67.3 

67.8 

68.2 

69.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.4 

GB  2000 

54.9 

56.7 

65.9 

68.4 

72.5 

73.5 

74,1 

74.4 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.6 

«  1800 

56.7 

58.7 

68.2 

70-6 

74.7 

75.8 

76,3 

76,7 

77.5 

77.6 

77-6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.8 

GB  1500 

60.6 

62.8 

72.7 

75.9 

80.4 

81.5 

82.0 

82.5 

83.3 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.8 

GB  1200 

62.5 

64.6 

75.2 

78.4 

82.9 

84.0 

84.5 

84.9 

85.8 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.2 

GB  1000 

64.0 

66.1 

77.1 

80.8 

85.6 

86.9 

87.4 

87,8 

88.7 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

89.1 

GB  900 

64.4 

66.6 

77.7 

81.4 

86.2 

87.5 

88.1 

88.6 

89.5 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.9 

GE  800 

65.2 

67.3 

78.9 

82.8 

88.0 

89.2 

89.8 

90.3 

91.2 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.7 

GB  700 

65.9 

68.1 

79.8 

84.1 

89.4 

90.8 

91.3 

91.8 

92.7 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.2 

GB  600 

66.1 

68.3 

80.3 

84.6 

89.9 

91.3 

91.8 

92.4 

93.2 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.9 

IX  500 

66.3 

68.5 

80.6 

85.1 

90.5 

92.2 

93.1 

93.9 

94.8 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.6 

GB  400 

66.6 

68.7 

80.9 

85.3 

90.8 

92.4 

93.3 

94.4 

95.4 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

96.1 

GB  300 

66.6 

68.7 

80.9 

85.3 

91.1 

92.7 

94.1 

95.7 

96.9 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

98.1 

04  200 

66.6 

68.7 

80.9 

85.3 

91.1 

92.7 

94.1 

95.7 

96.9 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.5 

GB  100 

66.6 

68.7 

80.9 

85.3 

91.2 

92.8 

94.2 

95.8 

97.0 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

100.0 

GB  000 

66.6 

68.7 

80.9 

85.3 

91.2 

92.8 

94.2 

95.8 

97.0 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

100.0 

TOTAL  NUmER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFFTAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAHB:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UrC; 

-  1 

MONTH: 

MAR 

HOURS: 

03-05 

CBILIHG 

VISIBILITT  IB 

METERS 

IN  1 

GE 

6B 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

G£ 

GE 

FEET  1 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

no 

CEIL 

20.8 

21.0 

25.2 

27.1 

30.4 

31.5 

32.7 

32.9 

33.9 

34.2 

34.4 

34.4 

34.5 

34.5 

34.6 

34.9 

GE 

20000 

23.8 

24.0 

28.9 

30.9 

34.6 

35.7 

36.9 

37.2 

38.2 

38.5 

38.7 

38.7 

38. 8 

38.8 

38.9 

39.2 

GE 

18000 

23.9 

24.1 

29.0 

31.0 

34-7 

35.8 

37.0 

37.3 

38.3 

38.6 

38.8 

38.8 

38.9 

38.9 

39.0 

39.4 

GE 

16000 

23.9 

24.1 

29.0 

31.0 

34.7 

35.8 

37.0 

37.3 

38.3 

38.6 

38.8 

38.8 

38.9 

38.9 

39.0 

39.4 

GE 

14000 

23.9 

24.1 

29.0 

31.0 

34.7 

35.8 

37.0 

37.3 

38.3 

38.6 

38.8 

38.8 

38.9 

38.9 

39.0 

39,4 

GE 

12000 

24.7 

24.9 

30.0 

32.0 

36.1 

37.2 

38.4 

38.7 

39.7 

40.0 

40.2 

40.2 

40.3 

40.3 

40.4 

40,8 

GE 

10000 

25.5 

25.7 

30.8 

32.8 

37.1 

38.2 

39.4 

39.7 

40.6 

41.0 

41.2 

41.2 

41.3 

41.3 

41.4 

41.7 

GE 

9000 

25.8 

26.0 

31.6 

33.9 

38.3 

39.4 

40.5 

40.9 

41.8 

42.2 

42.4 

42.4 

42.5 

42.5 

42.6 

42.9 

GE 

8000 

26.6 

26.8 

32.5 

34.8 

39.5 

40.9 

42.3 

42.8 

43.8 

44.1 

44.3 

44.3 

44.4 

44.4 

44.5 

44.8 

CB 

7000 

26.8 

27.0 

32.8 

35.2 

39.8 

41.2 

42.6 

43.1 

44.1 

44.4 

44.6 

44.6 

44.7 

44.7 

44.8 

45.2 

GE 

6000 

26.9 

27.1 

32.9 

35.3 

39.9 

41.3 

42.7 

43.2 

44.2 

44.5 

44.7 

44.7 

44.8 

44.8 

44.9 

45.3 

GE 

5000 

27.8 

28.1 

34.0 

36.5 

41.5 

42.9 

44.3 

44.8 

45.8 

46.1 

46.3 

46.3 

46.5 

46.5 

46.6 

46.9 

GE 

4500 

28.7 

28.9 

34.9 

37.4 

43.3 

44.8 

46.2 

46.9 

47.8 

48.2 

48.4 

48.4 

48.5 

48.5 

48.6 

48.9 

GE 

4000 

31.2 

31.4 

37.6 

40.1 

46.7 

48.2 

49.7 

50.6 

51.6 

51.9 

52.2 

52.2 

52.3 

52.3 

52.4 

52.7 

GE 

3500 

33.2 

33.4 

39.8 

42.4 

49.1 

50.8 

52.4 

53.3 

54.3 

54.6 

54.8 

54.8 

54.9 

54.9 

55.1 

55.4 

GE 

3000 

36.1 

36.3 

43.1 

46.2 

53.3 

55.1 

56.8 

57.8 

58.8 

59.1 

59.4 

59.4 

59.5 

59.5 

59.6 

59.9 

GE 

2500 

39.4 

39.7 

46.6 

49.7 

57.1 

58.8 

60.5 

61.6 

62.7 

63.0 

63.2 

63.2 

63.3 

63.3 

63.4 

63.8 

GE 

2000 

44.1 

44.6 

51.7 

55.1 

63.0 

64.7 

66.6 

67.7 

69.0 

69.4 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

69.8 

70.1 

GE 

1800 

45.2 

45.7 

52.9 

56.2 

64.3 

66.0 

67.8 

69.0 

70.3 

70.6 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

71.1 

71.4 

GE 

1500 

50.0 

50.5 

58.4 

62.5 

70.6 

72.5 

74.4 

75.6 

77.0 

77.3 

77.5 

77.5 

77.6 

77.6 

77.7 

78.1 

GE 

1200 

51.4 

51.9 

60.2 

64.4 

72.9 

75.1 

77.0 

78.2 

79.6 

79.9 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.3 

80.6 

GE 

1000 

52.9 

53.4 

62.6 

67-2 

75,9 

78,3 

80,3 

81.6 

83.1 

83.4 

83,7 

83,7 

83.8 

83.8 

83.9 

84.2 

GE 

900 

53.5 

54.1 

63-7 

68.4 

77.4 

79.8 

81,8 

83.1 

84.6 

84.9 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.4 

85.7 

GE 

800 

54.3 

54.8 

64.7 

69.6 

78,8 

81,2 

83.7 

84.9 

86.5 

86.9 

87,1 

87.2 

87.3 

87.3 

87.4 

87.7 

GE 

700 

54.9 

55.5 

65.9 

71.1 

80.9 

83,2 

85.8 

87.1 

88.6 

89.0 

89.2 

89.4 

89.5 

89.5 

89.6 

89.9 

GE 

600 

55.1 

55.6 

66.0 

71.2 

81.1 

83.4 

86.3 

87.6 

89.1 

89.6 

89.8 

89.9 

90.0 

90.0 

90.1 

90.4 

GE 

500 

55.1 

55.6 

66.0 

71.6 

82.4 

84.8 

87.7 

89.0 

90.6 

91.2 

91.4 

91.5 

91.7 

91.8 

91.9 

92.3 

OB 

400 

55.2 

55.7 

66.5 

72.0 

82.9 

85.4 

88.5 

90.1 

92.0 

92.7 

92.9 

93.0 

93.2 

93.4 

93.5 

93.9 

OB 

300 

55.2 

55.7 

66.5 

72.2 

83.2 

85.9 

89.2 

91.7 

93.8 

95.1 

95.3 

95.5 

95.7 

96.1 

96.2 

96.6 

OB 

200 

55.2 

55.7 

66.6 

72.3 

83.4 

86.1 

89.7 

92.2 

94.3 

95.6 

95.9 

96.1 

96.3 

97.0 

97.2 

97.6 

GE 

100 

55.2 

55.7 

66.6 

72.3 

83.4 

86.1 

89.7 

92.4 

94.6 

96.5 

96.9 

97.1 

97.3 

98.2 

98.5 

99.9 

GE 

000 

55.2 

55.7 

66.6 

72.3 

83.4 

86,1 

89.7 

92.4 

94.6 

96.5 

96.9 

97.1 

97.3 

98,2 

98.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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OPERATIHG  lOCATIOII 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  MC 


PBRCERTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 

LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  06-08 


CEILING 
IN  1 

FEET  1 

1  GB 

1  112 

GB 

90 

GB 

80 

GE 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GB  GE  GB  GB 

48  40  32  24 

GB 

20 

GE 

16 

GE 

12 

GB 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO 

CEIL 

11.4 

11.4 

15.1 

16.8 

21.0 

22.8 

23.4 

24.9 

25.5 

26.0 

26.3 

26.3 

26.5 

26.6 

26.7 

27.3 

GE 

20000 

13.2 

13.2 

17.8 

19.8 

24.9 

26.9 

27.7 

29.6 

30.1 

30.6 

31.0 

31.2 

31.3 

31.5 

31.6 

32.3 

6B 

18000 

13.2 

13.2 

17.8 

19.8 

24.9 

26.9 

27.8 

29.7 

30.2 

30.8 

31.1 

31.3 

31.4 

31.6 

31.7 

32.4 

GE 

leooo 

13.2 

13.2 

17.8 

19.8 

24.9 

26.9 

27.8 

29.7 

30.2 

30.8 

31.1 

31.3 

31.4 

31.6 

31.7 

32.4 

GB 

14000 

13.2 

13.2 

18.1 

20.1 

25.4 

27.3 

28.4 

30.2 

30.8 

31.3 

31.6 

31.8 

31.9 

32.2 

32.3 

32.9 

GE 

12000 

13.8 

13.8 

18.8 

21.1 

26.6 

28.5 

29.7 

31.5 

32.2 

32.7 

33.0 

33.2 

33.3 

33.5 

33.7 

34.3 

GB 

10000 

14.3 

14.3 

19.7 

22.3 

28.2 

30.1 

31.4 

33.2 

33.9 

34.4 

34.7 

34.9 

35.1 

35.3 

35.4 

36.3 

9000 

14.4 

14.4 

19.9 

22.6 

28.7 

31.1 

32.4 

34.2 

34.8 

35.4 

35.7 

35.9 

36.0 

36.2 

36.3 

37.3 

GB 

8000 

15.2 

15.3 

21.0 

23.8 

30.0 

32.7 

34.5 

36.5 

37.2 

37.8 

38.4 

38.6 

38.7 

38.9 

39.0 

40.0 

GB 

7000 

15.8 

15.9 

21.6 

24.4 

30.8 

33.4 

35.4 

37.4 

38.2 

38.8 

39.4 

39.6 

39.7 

39.9 

40.0 

41.0 

GB 

6000 

16.0 

16.1 

21.8 

24.6 

31.0 

33.7 

35.6 

37.6 

36.4 

39.0 

39.6 

39.8 

39.9 

40.1 

40.2 

41.2 

GB 

5000 

16.2 

16.3 

22.3 

25.1 

31.7 

34.4 

36.3 

38.4 

39.1 

39.8 

40.3 

40.5 

40.6 

40.9 

41.0 

41.9 

OB 

4500 

16.9 

17.0 

23.0 

25.8 

32.9 

35.6 

37.5 

39.7 

40.5 

41.2 

41.7 

41.9 

42.0 

42.3 

42.4 

43.3 

GB 

4000 

18.4 

18.5 

25.2 

28.2 

36.0 

39.0 

41.5 

43.8 

45.1 

45.7 

46.3 

46.6 

46.7 

46.9 

47.0 

48.0 

GB 

3500 

19.5 

19.7 

26.6 

29.8 

38.0 

41.1 

43.5 

46.0 

47.3 

48-0 

48.6 

48.8 

48.9 

49,1 

49.2 

50.3 

GB 

3000 

21.2 

21.4 

28.3 

31.7 

40.5 

43.8 

46.3 

48.9 

50.2 

50.9 

51.5 

51.7 

51.8 

52.0 

52.2 

53.2 

GB 

2500 

24.3 

24.5 

31.5 

34.9 

44.1 

47.4 

50.1 

52.7 

54.0 

54.6 

55.3 

55.5 

55.6 

55.8 

55.9 

57.0 

GB 

2000 

27.3 

27.5 

35.2 

38.8 

48.8 

52.2 

55.1 

57.7 

59.5 

60.1 

60.8 

61.0 

61.1 

61.3 

61.4 

62.5 

CB 

1800 

28.2 

28.4 

36.1 

39.8 

49.8 

53.2 

56.1 

58.8 

60.5 

61.2 

61.8 

62.0 

62.2 

62.4 

62.5 

63.5 

CT 

1500 

32.4 

32.6 

40.5 

44.7 

55.9 

59.5 

62.6 

65.5 

67.5 

68.2 

68.8 

69.0 

69.1 

69.4 

69.5 

70.5 

GB 

1200 

34.3 

34.6 

42.9 

47.4 

59-5 

63.4 

66.8 

69.8 

72.0 

72.7 

73.3 

73.5 

73.7 

73.9 

74.0 

75.1 

GB 

1000 

35.9 

36.2 

44.9 

49.9 

62.6 

66.8 

70.2 

73.8 

76.0 

76.9 

77,6 

77.8 

78.0 

78.2 

78.3 

79.4 

GB 

900 

36.2 

36.7 

45.9 

50.9 

63.7 

67.8 

71.3 

74.9 

77,3 

78.2 

78.9 

79.1 

79.2 

79.5 

79.6 

80.6 

GB 

800 

36.8 

37.2 

47-3 

52.4 

65.7 

70.0 

73.7 

78.0 

80.6 

81.9 

82.7 

83.0 

83.1 

83.3 

83.4 

84.5 

OE 

700 

37.1 

37.5 

47.8 

53.2 

67.4 

71.7 

76.1 

80.4 

83.1 

84.4 

85.3 

85.6 

85.8 

86.0 

86.1 

87.2 

GB 

600 

37.3 

37.7 

48.1 

53.5 

68.0 

72.4 

76.8 

81.1 

83.8 

85.2 

86,0 

86.5 

86.8 

87.0 

87.1 

88.2 

GB 

500 

37.4 

37.8 

48.7 

54.5 

69.0 

73.7 

78.6 

83.2 

66.0 

87.5 

88.4 

68.8 

89.1 

89.4 

89.5 

90.5 

GB 

400 

37.5 

38.0 

48.8 

54.7 

69.2 

74.1 

79.5 

84.3 

87.3 

89.0 

90.4 

90.9 

91.2 

91.4 

91.5 

92.8 

GB 

300 

37.5 

38.0 

48.8 

54.7 

69.2 

74-3 

79.9 

85.4 

88.9 

91.1 

92.9 

93.3 

93.8 

94.0 

94.1 

95.4 

GB 

200 

37.5 

38.0 

48.8 

54.8 

69.6 

74.6 

80.2 

85.7 

89.5 

91.6 

93.5 

94.0 

94.6 

94.9 

95.4 

97.0 

GB 

100 

37.5 

38.0 

48.8 

54.8 

69.6 

74.6 

80.3 

85.8 

89.7 

92.0 

94.1 

94.5 

95.3 

95.7 

96.5 

99.9 

GB 

000 

37.5 

38.0 

48.8 

54.8 

69.6 

74.6 

80.3 

85.8 

89.7 

92.0 

94.1 

94.5 

95.3 

95.7 

96.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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ggggg  ggggg  ggggg  ggggg  ggggg  ggggg 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  OL 

LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  09-11 


CEILING  VISIBILITY  IN  METERS 


III 

FEET 

GB 

112 

GB 

90 

GE 

80 

GB 

60 

GB 

48 

GB 

40 

GE 

32 

GB 

24 

GB 

20 

GE 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GB 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO  CEIL 

8.8 

8.9 

15.1 

16.2 

21.0 

22.3 

23.0 

24.4 

24.7 

25.1 

25.3 

25.4 

25.4 

25.4 

25.6 

25.6 

GB  20000 

10.6 

10.8 

17.7 

19.4 

24.7 

26.6 

27.3 

28.8 

29.1 

29.6 

29.9 

30.0 

30.0 

30.1 

30.3 

30.3 

GB  18000 

10.6 

10.8 

17.7 

19.4 

24.7 

26.6 

27.3 

28.8 

29.1 

29.6 

29.9 

30.0 

30.0 

30.1 

3C.3 

30.3 

6E  16000 

10.6 

10.8 

17.7 

19.4 

24.7 

26.6 

27.3 

28.8 

29.1 

29.6 

29.9 

30.0 

30.0 

30.1 

30.3 

30.3 

GE  14000 

10.6 

10.8 

17.7 

19.4 

24.9 

26.8 

27.5 

29.2 

29.6 

30.0 

30.3 

30.4 

30.4 

30.5 

30.8 

30.8 

GE  12000 

11.2 

11.3 

18.5 

20.2 

26.1 

28.1 

28.8 

30.5 

30.9 

31.3 

31.6 

31.7 

31.7 

31.8 

32.0 

32.0 

GE  10000 

12.4 

12.6 

20.6 

22.6 

29-1 

31.2 

32.2 

34.2 

34.5 

34.9 

35.3 

35.4 

35.4 

35.5 

35.8 

35,9 

GE  9000 

12.7 

12.9 

21.1 

23.0 

29.6 

31.8 

32.9 

35.2 

35.5 

35.9 

36.2 

36.3 

36.3 

36.5 

36.8 

36.9 

GE  8000 

13.0 

13.2 

21.6 

23.7 

30.4 

33.1 

34.7 

37.3 

37.6 

38.1 

38.7 

38.8 

38.8 

38.9 

39.2 

39.4 

GE  7000 

13.3 

13.7 

22.3 

24.3 

31.1 

33.8 

35.5 

38.1 

38.4 

38.8 

39.5 

39.6 

39.6 

39.7 

40.0 

40.1 

GB  6000 

13.3 

13.7 

22.3 

24.3 

31.1 

33.8 

35.5 

38.1 

38.4 

38.8 

39.5 

39.6 

39.6 

39.7 

40.0 

40.1 

GE  5000 

13.5 

13.9 

22.7 

24.7 

31.8 

34.5 

36.2 

38.8 

39.1 

39.6 

40.2 

40.3 

40.3 

40.4 

40.8 

40.9 

GB  4500 

13.9 

14.2 

23.1 

25.2 

32.4 

35.1 

37.0 

39.7 

40.0 

40.5 

41.2 

41.3 

41.3 

41.4 

41.7 

41.8 

GE  4000 

14.6 

14.9 

24.4 

26.9 

34.4 

37.3 

39.2 

42.3 

42.9 

43.4 

44.1 

44.2 

44.2 

44.3 

44.6 

44.7 

GE  3500 

15.8 

16.1 

25.7 

28.2 

35.7 

38.8 

41.1 

44.1 

44.8 

45.4 

46.0 

46.1 

46.1 

46.2 

46.6 

46.8 

GE  3000 

17.7 

18.2 

28.3 

31.1 

38.9 

42.2 

44.4 

47.4 

48.2 

48.7 

49.4 

49.5 

49.5 

49.6 

49.9 

50.2 

GE  2500 

21.3 

22.0 

32.6 

35.6 

43.5 

46.8 

49.1 

52.3 

53.0 

53,7 

54.3 

54.4 

54.4 

54.5 

54.8 

55.2 

OB  2000 

25.5 

26.2 

37.4 

40.6 

48.9 

52.2 

54.5 

57.7 

58.5 

59.2 

59.9 

60.0 

60.0 

60.1 

60.4 

60.8 

GB  1800 

26.6 

27-3 

38.7 

41.9 

50.4 

53.8 

56.1 

59.4 

60.1 

60.9 

61.5 

61.6 

61.6 

61.7 

62.0 

62.4 

GB  1500 

30.9 

31.7 

43.9 

47.3 

56.6 

60.4 

62.9 

66.6 

67.4 

68.3 

69.0 

69.1 

69.1 

69.2 

69.6 

69,9 

GE  1200 

33.5 

34.5 

47.3 

51.4 

61.8 

65.9 

68.4 

72.0 

72.9 

73.8 

74.5 

74.6 

74.6 

74.7 

75.1 

75.4 

OB  1000 

34.9 

36.0 

49.1 

53.7 

64.9 

69.5 

72.4 

76-3 

77.2 

78.2 

78.9 

79.0 

79.0 

79.1 

79.5 

79.8 

GB  900 

35.6 

36.7 

50.0 

54.5 

66.0 

70.5 

73.4 

77-4 

78.3 

79.4 

80.2 

80.4 

80.4 

80.5 

80.9 

81,2 

GE  800 

35.9 

37.0 

50.9 

55.5 

67.1 

71.7 

75.2 

79.5 

80.3 

81.5 

82.4 

82.6 

82.6 

82.7 

83.0 

83.3 

GB  700 

36.5 

37.5 

52.3 

57.1 

70.0 

74.8 

78.7 

83.0 

84.0 

85.3 

86.1 

86.5 

86.6 

86.7 

87.0 

87.3 

GE  600 

36.5 

37.5 

52.5 

57.3 

70.3 

75.3 

79.2 

84.0 

84.9 

86.2 

87.1 

87.4 

87.5 

87.6 

88.0 

88.3 

OB  500 

36.6 

37.6 

52.8 

57.8 

71.2 

76.8 

81.3 

86.6 

87.8 

89.6 

90.4 

90.9 

91.0 

91.1 

91.6 

91.9 

GE  400 

36.7 

37.7 

52.9 

58.0 

71.5 

77.5 

82.3 

87.5 

88.8 

91.1 

92.0 

92.5 

92.6 

92.7 

93.3 

93.7 

GE  300 

36.7 

37.7 

52.9 

58.0 

71.7 

78.1 

83-1 

88.8 

90.5 

93.2 

94.5 

95.2 

95.3 

95-4 

96.0 

96.3 

GB  200 

36.7 

37.7 

52.9 

58.0 

71.7 

78.1 

83.1 

88.8 

90.5 

93.4 

94.8 

95.8 

96.0 

96.2 

97.1 

97.8 

GE  100 

36.7 

37.7 

52.9 

58.0 

71.7 

78.1 

83.1 

88.8 

90.5 

93.7 

95.4 

96.5 

96.7 

97.2 

98.3 

99.8 

GE  000 

36.7 

37.7 

52.9 

58.0 

71.7 

78.1 

83.1 

88.8 

90.5 

93.7 

95.4 

96.5 

96.7 

97.2 

98.3 

100.0 
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OPERKTIIIG  lACATIOM  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASBEVILLE  RC  PROM  DOURLY  OBSERVATIONS 


STKTION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST  TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

KAR 

HOURS: 

12-14 

CBXLING 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CBIL 

18.2 

18.6 

23.5 

24.8 

26.6 

27.0 

27.3 

27.5 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

6B 

20000 

20.0 

20.5 

27.0 

28.6 

31.0 

31.5 

31.8 

32.0 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

GB 

18000 

20.0 

20.5 

27.0 

28.6 

31.0 

31.5 

31.8 

32.0 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

GE 

16000 

20.0 

20.5 

27.0 

28.6 

31.0 

31.5 

31.8 

32.0 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

GB 

14000 

20.1 

20.6 

27.1 

28.8 

31.2 

31.7 

32.0 

32.3 

32.5 

32.5 

32.5 

32.5 

32.5 

32.5 

32.5 

32.5 

08 

12000 

20.2 

20.8 

27.3 

29.0 

31.6 

32.2 

32.5 

32,7 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

GE 

10000 

20.9 

21.4 

29.0 

31.0 

34.2 

35.1 

35.7 

36,1 

36,3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

GB 

9000 

21.0 

21.5 

29.4 

31.4 

34.6 

35.5 

36.2 

36,7 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

GB 

8000 

21.2 

21.7 

30.1 

32.2 

35.9 

37.2 

38.2 

38.6 

36.9 

38.9 

38.9 

38.9 

38.9 

38.9 

38.9 

38.9 

GE 

7000 

21.8 

22.4 

30.8 

32.8 

36.6 

37.8 

38.6 

39,2 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

GB 

6000 

21.8 

22.4 

30.8 

32.8 

36.6 

37.8 

38.8 

39,2 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

GB 

sooo 

22.6 

23.1 

31.7 

33.9 

37.8 

39.1 

40.1 

40.5 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

GX 

4500 

23.1 

23.7 

32.4 

34.6 

38.7 

40.0 

41.0 

41.4 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

GB 

4000 

25.3 

25.8 

34.6 

36.9 

41.0 

42.3 

43.4 

43.9 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

GE 

3500 

27.8 

28.4 

37.3 

39.6 

43.8 

45.1 

46.3 

46.8 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

GB 

3000 

33.1 

33.9 

43.4 

46.0 

50.4 

51.7 

53.0 

53.4 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

GB 

2500 

40.2 

41.3 

51.1 

53.7 

58.2 

59.6 

60.9 

61.4 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61,7 

61.7 

61.7 

GE 

2000 

47.2 

48.4 

58.9 

61.7 

66.6 

68.4 

69-7 

70.2 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.6 

70.6 

70.6 

GE 

1000 

48.1 

49.4 

60.1 

62.9 

68.1 

70.0 

71.3 

71.8 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

GB 

1500 

53.9 

55.5 

67.2 

70.4 

76.5 

78.9 

80.2 

80.9 

81.3 

81.3 

01.3 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

GB 

1200 

55-5 

57.1 

69.4 

72.9 

79,8 

82.4 

84.1 

84,8 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

GB 

1000 

57.5 

59.1 

72.0 

76.1 

83.5 

86.3 

88.3 

89.0 

89.5 

89.7 

09.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

GE 

900 

58.1 

59.7 

72.9 

77.3 

84.7 

87.6 

89.6 

90.3 

90.9 

91.1 

91  -1 

91.1 

91.1 

91,2 

91.2 

91.2 

GB 

800 

58.8 

60.4 

74.1 

78.6 

86.1 

89.0 

91.0 

91.7 

92.3 

92.6 

9^.6 

92.6 

92.6 

92-7 

92.7 

92.7 

GB 

700 

59.0 

60.6 

75.2 

79.7 

87.4 

90.4 

92.6 

93.3 

94.0 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

08 

600 

59.0 

60.6 

75.2 

79.7 

87.4 

90.4 

92.6 

93.5 

94.3 

94.8 

94.8 

94.8 

94.  B 

94.9 

94.9 

94.9 

GB 

500 

59.0 

60.6 

75.6 

80.3 

88.2 

91.6 

94.2 

95.2 

95.9 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

GB 

400 

59.0 

60.6 

75.6 

80.3 

88.4 

91.8 

94.5 

95.8 

96-7 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

300 

59.0 

60.6 

75.6 

80.3 

88.4 

92.0 

94.8 

96.6 

97.5 

98.3 

98.4 

98.4 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

200 

59.0 

60.6 

75.6 

80.3 

88.4 

92,0 

94,8 

96.6 

97.5 

98.3 

98.4 

98.4 

98.6 

98. 8 

99-2 

99.2 

GB 

100 

59.0 

60.6 

75.6 

80.3 

88.4 

92,0 

94.8 

96.6 

97.5 

98.4 

98.5 

98.6 

99.0 

99.2 

99.7 

100.0 

GB 

000 

59.0 

60.6 

75.6 

80.3 

88.4 

92.0 

94.8 

96.6 

97.5 

98.4 

98.5 

98.6 

99.0 

99.2 

99.7 

100.0 
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OPBRATINe  UKATKX  'A"  PERCENTAGE  PRBCUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC.  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  mjHBBR:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

MAR 

TOURS: 

15-17 

CBXLIIKS 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IN  1 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GF 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CBIL 

24.8 

25.2 

29.5 

30.0 

30.5 

30.5 

30.5 

30.5 

30.5 

30.5 

30.5 

30.5 

30.5 

30.5 

30.5 

30.5 

GB 

20000 

28.5 

29.0 

34.0 

34.5 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35-3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

OB 

18000 

28.8 

29.4 

34.3 

34.8 

35.6 

35.6 

35.6 

35.6 

35.6 

35. 6 

35.6 

35.6 

35.6 

35.6 

35.6 

35. *3 

OB 

16000 

28.8 

29.4 

34.3 

34.6 

35.6 

35.6 

35.6 

35.6 

35.6 

35.6 

35.6 

35.6 

35.6 

35.6 

35.6 

35.6 

GB 

14000 

28.8 

29.4 

34.4 

34.9 

35.7 

35.7 

35.7 

35.7 

35.7 

35.7 

35.7 

35.7 

35.7 

35.7 

35.7 

35.7 

GB 

12000 

28.8 

29.4 

34.4 

34.9 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

GB 

10000 

31.0 

31.5 

37.3 

38.0 

38.9 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

GB 

9000 

31.8 

32.4 

38.6 

39.2 

40.2 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

GB 

8000 

32.8 

33.5 

40.1 

41.2 

42.5 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.} 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

GB 

7000 

33.0 

33.8 

40.3 

41.4 

42.7 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

GB 

6000 

33.0 

33.8 

40.3 

41.4 

42.7 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

GB 

5000 

33.8 

34.6 

41.4 

42.5 

44.0 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44  .6 

44.6 

44.6 

GB 

4500 

34.6 

35.6 

42.4 

43.4 

45.1 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

OB 

4000 

38.0 

38.9 

46.0 

47.2 

49.0 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8 

GB 

3500 

42.8 

43.8 

51.5 

52.9 

55.1 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

GB 

3000 

48.6 

49.7 

58.0 

59.5 

62.0 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

OB 

2500 

56.2 

57.3 

66.2 

68.0 

70,8 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

GB 

2000 

61.6 

62.8 

72-0 

74.0 

77.5 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

GB 

1800 

62.7 

64.0 

73.2 

75.3 

78.9 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GB 

1500 

66.9 

68.3 

78.1 

80.5 

84.7 

86.5 

87.1 

87.2 

87.2 

87  2 

87.2 

87.2 

87,2 

87.2 

87.2 

07.2 

OB 

1200 

68.8 

70.3 

80.6 

83.3 

87.8 

89.7 

90.4 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90,9 

90.9 

90.9 

90.9 

GB 

1000 

69.8 

71.3 

82.3 

85.1 

90.4 

92.3 

93.4 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GB 

900 

70.0 

71.5 

82.7 

85.5 

91.0 

92.8 

94.1 

94.5 

94,5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GB 

800 

70.6 

72.2 

83.5 

86.5 

92.0 

93.9 

95.2 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GB 

700 

70.6 

72.2 

83.7 

86.7 

92.6 

94.4 

95.7 

96.1 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GB 

600 

70.6 

72.2 

83.7 

86.7 

92.8 

94.6 

96.0 

96.7 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GB 

500 

70.6 

72.2 

83-7 

87.1 

93.3 

95.2 

96.8 

97.4 

97.7 

97.0 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

400 

70.6 

72.2 

83-7 

87.1 

93.3 

95.2 

96.8 

97.5 

97.8 

98.0 

90.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

300 

70.6 

72.2 

83.7 

87.1 

93.3 

95.4 

97.0 

97.7 

98.3 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

200 

70.6 

72.2 

83.7 

87-1 

93.3 

95.4 

97.0 

97.8 

98.4 

98.7 

99.0 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.6 

GB 

100 

70.6 

72.2 

83.7 

87.1 

93.3 

95.4 

97.0 

97.8 

98.4 

98.7 

99.0 

99.1 

99.2 

09.7 

99.7 

100.0 

GB 

000 

70.6 

72.2 

83.7 

87.1 

93.3 

95.4 

97.0 

97,8 

98.4 

98.7 

99.0 

99  X 

99.2 

99.7 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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OPERATIHG  UXATIOB  'A'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFECAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

MAR 

HOURS: 

18-20 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IN  1 

1  GB 

GB 

GB 

6E 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1  112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

IK> 

CEIL 

27.7 

28.2 

32.2 

33.0 

34.6 

35.1 

35.1 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35  .2 

35.2 

GK 

20000 

32.8 

33.2 

37.4 

38.3 

39.9 

40.3 

40.3 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

6B 

18000 

33.0 

33.4 

37.6 

38.5 

40.1 

40.5 

40.5 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

6B 

16000 

33.0 

33.4 

37.6 

38.5 

40.1 

40.5 

40.5 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

6B 

14000 

33.4 

33.9 

38.1 

38.9 

40.5 

41.0 

41.0 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

GS 

12000 

33.8 

34.2 

38.5 

39.4 

41.0 

41.4 

41.4 

41.5 

41.5 

41.5 

41.5 

41.5 

41.5 

41.5 

41.5 

41.5 

GB 

10000 

36.2 

36,7 

41.5 

42.5 

44.1 

44.5 

44.5 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

GB 

9000 

37.7 

38.2 

43.1 

44.1 

45.9 

46.3 

46.3 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

6B 

8000 

40.0 

40.4 

46.2 

47.2 

49.4 

50.2 

50.2 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

6B 

7000 

41.0 

41.4 

47.2 

48.2 

50.3 

51.2 

51.2 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

GB 

6000 

41.2 

41.6 

47.4 

48.4 

50.5 

51.4 

51.4 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

GB 

5000 

43.1 

43.5 

49.5 

50.4 

52.6 

53.4 

53.4 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

GS 

4500 

45.1 

45.6 

51.9 

53.0 

55.3 

56.1 

56.1 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

GS 

4000 

48.9 

49.6 

56.0 

57.1 

59.6 

60.5 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

GB 

3500 

53.0 

53.7 

60.5 

61.6 

64.1 

65.1 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

GB 

3000 

58.6 

59.4 

67.3 

68.8 

71.3 

72,4 

72.4 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

GB 

2500 

63.0 

63.8 

72.3 

73.8 

76.7 

77,7 

77.7 

78,0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GB 

2000 

67.1 

67.8 

76.5 

78.1 

81.7 

82.9 

82.9 

83.2 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

GB 

1800 

67.4 

68.2 

77.2 

78.8 

82.5 

83.8 

83.8 

84.1 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

GB 

1500 

69.5 

70.2 

80.4 

82.4 

86.5 

88.0 

88.6 

89-0 

89.1 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GB 

1200 

71.5 

72.3 

82.7 

84.8 

89.1 

90.6 

91.3 

91.7 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

1000 

72.0 

72.8 

83.8 

85.9 

90.4 

91,9 

92.7 

93.1 

93.2 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

93,7 

93.7 

93.7 

GB 

900 

72.0 

72.8 

84.0 

86.1 

91.0 

92.5 

93.2 

93.7 

93.8 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GB 

800 

72.6 

73.3 

84.6 

86.8 

91.9 

93,4 

94.3 

94-7 

94.8 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

700 

72.9 

73.7 

85.2 

87.6 

92,9 

94.4 

95.3 

95.8 

95.9 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96,5 

96.5 

600 

72.9 

73.7 

85.3 

87.7 

93.2 

94.7 

95.6 

96.1 

96.2 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

5uo 

/4i.9 

7'<.7 

85.4 

87.8 

93.4 

95.2 

96.3 

97.0 

9/  .2 

97.7 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

400 

72.9 

73.  7 

85.5 

88.0 

93.5 

95.3 

96.5 

97.2 

97.4 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

300 

72.9 

73.7 

85.5 

88.0 

93.5 

95.5 

96.7 

97.5 

97.7 

98.6 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

200 

72.9 

73.7 

85.5 

88.0 

93.5 

95.5 

96.7 

97.5 

97-7 

98.7 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.7 

GB 

100 

72.9 

73.7 

85.5 

88.0 

93.5 

95.5 

96.7 

97-5 

97.7 

98.8 

99.0 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

100.0 

GS 

000 

72.9 

73.7 

85.5 

88.0 

93.5 

95.5 

96.7 

97.5 

97.7 

98.8 

99.0 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 

LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  21-23 


CEILING  VISIBILITY  IN  METERS 


IN  1 

FEET  1 

GE 

112 

GB 

90 

GE 

80 

GB 

60 

GB 

48 

6B 

40 

GE 

32 

GE 

24 

GE 

20 

GE 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GE 

oe 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO  CEIL 

29.5 

29.9 

34.3 

35.1 

36,7 

37.4 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.6 

37.7 

37.7 

37.7 

SB  20000 

35.7 

36.1 

40.8 

41.5 

43.4 

44.3 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.5 

44.6 

44.6 

44.6 

GE  18000 

35.9 

36.3 

41.0 

41.7 

43.7 

44.5 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.7 

44.8 

44.8 

44.8 

GB  16000 

35.9 

36.3 

41.0 

41.7 

43,7 

44.5 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.7 

44.8 

44.8 

44.8 

GB  14000 

35.9 

36.3 

41.0 

41.7 

43.7 

44.5 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.7 

44.8 

44.8 

44.8 

GB  12000 

36.2 

36.7 

41.3 

42.0 

44.0 

44.8 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

45.1 

45.2 

45.2 

45.2 

GB  10000 

38  0 

38.4 

43.1 

44.0 

45.9 

46.8 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

47.0 

47.1 

47.1 

47.1 

GB  9000 

38.8 

39.2 

44.3 

45.2 

47.1 

48.0 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.2 

48.3 

48.3 

48.3 

GB  8000 

41.6 

42.0 

47.8 

48.8 

50.9 

51.8 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.2 

52.3 

52.3 

52.3 

GB  7000 

41.8 

42.3 

48.1 

49.0 

51.1 

52.0 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.5 

52.6 

52.6 

52-6 

GB  6000 

42.9 

43.3 

49.1 

50.1 

52.2 

53.1 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.5 

53.7 

53.7 

53.7 

GB  5000 

44.8 

45.3 

51.4 

52.4 

54.5 

55.5 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.9 

56.0 

56.0 

56.0 

OS  4500 

47.8 

48.3 

54.6 

55.6 

57.8 

58.8 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.2 

59.4 

59.4 

59.4 

GB  4000 

51.4 

51.8 

58.3 

59.2 

61.6 

62.6 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

OB  3500 

54.3 

54.7 

61.6 

62.7 

65.1 

66.0 

66.3 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

GB  3000 

58.0 

58.5 

66.2 

67.3 

70.1 

71.1 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

GB  2500 

61.6 

62.2 

70-4 

71.6 

75.1 

76.0 

76.3 

76.5 

76.5 

76,5 

76.5 

76.5 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

GB  2000 

66.0 

66.7 

75.3 

76.6 

80.2 

81.2 

81.5 

81.6 

81.6 

81-7 

81.7 

81.7 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

GB  1800 

67.7 

68.4 

77.0 

78.3 

81.9 

82.9 

83.2 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.5 

83.7 

83.7 

83.7 

GB  1500 

70. 5 

71.2 

80.2 

82.4 

86.6 

87.7 

88.1 

BB.2 

88.2 

86.4 

88.4 

88.4 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

GB  1200 

72.6 

73.2 

82.5 

84.6 

89.0 

90.2 

90,5 

90.6 

90.6 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

OB  1000 

74.2 

74.9 

84.8 

87.2 

91.8 

93.0 

93,3 

93.4 

93.4 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

GB  900 

74.2 

74.9 

84.9 

87.3 

91.9 

93.1 

93.4 

93.5 

93.5 

93.8 

93.8 

93.8 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

GB  eoo 

74.5 

75.3 

85.3 

87.7 

92.5 

93.7 

94-0 

94.1 

94.1 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

GB  700 

74.6 

75.4 

85.5 

88.0 

92.8 

94.0 

94.3 

94.5 

94.5 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

GB  600 

74.6 

75.4 

85.9 

88.5 

93.3 

94.5 

94.8 

95.1 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

GB  bOO 

74.9 

75.7 

86.2 

88.9 

94.2 

95.6 

95.9 

96.1 

96.2 

96,6 

96.7 

96.8 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

GB  400 

75.2 

75.9 

86.5 

89.1 

94.5 

96.0 

96,3 

96.9 

97.2 

97.6 

97.7 

97.8 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

GB  300 

75.2 

75.9 

86.5 

89.1 

94.6 

96.1 

96.5 

97.3 

97.8 

98.4 

98.8 

98.9 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

GB  200 

75.2 

75.9 

86.5 

89.1 

94.6 

96.1 

96.5 

97.3 

97.0 

98.5 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.7 

GB  100 

75.2 

75.9 

86.5 

89.1 

94.6 

96.1 

96.5 

97.3 

97.8 

98.8 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

100.0 

GB  000 

75.2 

75.9 

86.5 

89.1 

94.6 

96.1 

96.5 

97.3 

97.8 

98.8 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPBIMTIIIO  lOCATIOH  *A* 

usafbsm:,  ashbviu,s  ik 


PBRTBHTAGB  FRBQUEHCT  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 
LST  TO  OTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAP.  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


CBHiIlfG 

in 

FEBT 

GB 

112 

GB 

90 

GB 

60 

GE 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GE  GB  GB  GB 

48  40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

GB 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GB 

04 

GB 

00 

no 

CEIL 

20.8 

21.2 

25.8 

27.0 

29.5 

30.3 

30.7 

31.1 

31.4 

31.6 

31.7 

31.7 

31.7 

31-7 

31.8 

31.9 

GB 

20000 

24.2 

24.6 

29.9 

31.3 

34.2 

35.1 

35.6 

36.1 

36.4 

36.5 

36.6 

36.7 

36.7 

36.8 

36.8 

37.0 

GB 

18000 

24.3 

24.7 

30.1 

31.4 

34.3 

35.3 

35.7 

36.2 

36.5 

36.7 

36.8 

36.8 

36.8 

36.9 

36.9 

37.1 

6B 

16000 

24.3 

24.7 

30.1 

31.4 

34.3 

35.3 

35.7 

36.2 

36.5 

36.7 

36.8 

36.8 

36.8 

36.9 

36.9 

37.1 

GB 

14000 

24.4 

24.8 

30.2 

31.6 

34.5 

35.4 

35.9 

36.4 

36.7 

36.9 

37.0 

37.0 

37.1 

37.1 

37.2 

37.3 

GB 

12000 

24.9 

25.3 

30.8 

32.2 

35.3 

36.2 

36.7 

37.2 

37.5 

37.7 

37.8 

37.8 

37.9 

37.9 

38.0 

38.1 

GE 

10000 

26.2 

26.6 

32.6 

34.2 

37.5 

38.5 

39.1 

39.7 

40.0 

40.2 

40.3 

40.3 

40.3 

40.4 

40.5 

40.7 

GB 

9000 

26.8 

27.2 

33.4 

35.1 

38.5 

39.6 

40.2 

40.8 

41  .1 

41.3 

41.4 

41.4 

41.5 

41.5 

41.6 

41.8 

OR 

8000 

28.0 

28.5 

35.1 

36.8 

40.6 

42.0 

42.8 

43.5 

43.8 

44.0 

44.2 

44.2 

44.3 

44.3 

44.4 

44.6 

GB 

7000 

28.4 

28.9 

35.6 

37.3 

41.0 

42.5 

43.3 

44.1 

44.4 

44.6 

44.7 

44.8 

44.8 

44.9 

44.9 

45.1 

GB 

6000 

28.6 

29.2 

35.8 

37.6 

41.3 

42.7 

43.6 

44.3 

44.6 

44.8 

45.0 

45.0 

45.1 

45.1 

45.2 

45.4 

GB 

5000 

29.7 

30.2 

37.1 

38.9 

42.9 

44.3 

45.1 

45.9 

46.2 

46.4 

46.6 

46.6 

46.6 

46.7 

46.8 

47.0 

GB 

4500 

31.0 

31.6 

38.6 

40.4 

44.7 

46.1 

47.0 

47.8 

48.1 

48.3 

48.5 

48.5 

48.5 

48.6 

48.7 

48.9 

GB 

4000 

33.6 

34.2 

41.5 

43.4 

47.9 

49.5 

50.5 

51.3 

51.8 

52.0 

52.2 

52.2 

52.2 

52.3 

52.4 

52.6 

GB 

3500 

36.2 

36.8 

44.4 

46.4 

51.1 

52.7 

53.7 

54.6 

55.1 

55.3 

55.5 

55.6 

55.6 

55.7 

55.7 

56.0 

GB 

3000 

40.0 

40.7 

48.9 

51.2 

56.2 

57.9 

59.0 

59.9 

60.4 

60.6 

60.8 

60.9 

60.9 

61.0 

61.0 

61.3 

OB 

2500 

44.4 

45.2 

53.8 

56.2 

61.5 

63.2 

64.3 

65.3 

65.8 

66.1 

66.3 

66.3 

66.3 

66.4 

66.5 

66.7 

GB 

2000 

49.2 

50.1 

59.1 

61.7 

67.4 

69.2 

70,4 

71.4 

72.1 

72.3 

72.5 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

73.0 

GB 

1800 

50.3 

51.3 

60.4 

63.0 

68.8 

70.7 

71.9 

72.9 

73.5 

73.8 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.2 

74.4 

GB 

1500 

54.3 

55.3 

65.2 

68.3 

74.7 

76.9 

78.2 

79.4 

80.1 

80.4 

80.6 

80.7 

80.7 

80.8 

80.9 

81.1 

GB 

1200 

56.3 

57.3 

67.6 

70.9 

77.9 

80.2 

81.6 

82.9 

83.6 

83.9 

84.1 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.6 

GB 

1000 

57.7 

58.8 

69.6 

73.2 

80.7 

83.1 

84.8 

86.1 

86.9 

87.3 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.7 

88.0 

GB 

900 

58.0 

59.1 

70.2 

73.9 

81.5 

84.0 

85.6 

87,0 

87.8 

88.2 

88.4 

88.5 

88.5 

88.6 

88.7 

88.9 

GB 

800 

58.6 

59.7 

71.2 

75.0 

82.8 

85.3 

87.1 

88.6 

89.4 

89.9 

90.2 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.7 

GB 

700 

59.0 

60.1 

71-9 

75.9 

84.2 

86-7 

88.7 

90.3 

91.1 

91.7 

92.0 

92.1 

92.1 

92.2 

92.3 

92.5 

GB 

600 

59.0 

60.1 

72.1 

76.2 

84.5 

87.1 

89.2 

90.8 

91.7 

92.3 

92.5 

92.7 

92.7 

92.8 

92.9 

93.1 

GB 

500 

59.1 

60.2 

72.4 

76.7 

85.3 

88.1 

90.5 

92.3 

93.3 

94.0 

94.3 

94.5 

94.6 

94.6 

94.7 

95.0 

6B 

400 

59.2 

60.3 

72.5 

76.8 

85.5 

88.5 

91.0 

93.0 

94.1 

94.9 

95.3 

95.4 

95.5 

95.6 

95-7 

96.0 

GB 

300 

59.2 

60.3 

72.5 

76.8 

85.6 

88.8 

91.4 

93.8 

95.2 

96.4 

96.9 

97.1 

97.3 

97.4 

97.5 

97.8 

GB 

200 

59.2 

60.3 

72.5 

76.9 

85.7 

88.8 

91.5 

94.0 

95.3 

96.6 

97.2 

97.4 

97.6 

97.9 

98.1 

98.6 

OB 

100 

59.2 

60.3 

72.5 

76.9 

85.7 

88.8 

91.5 

94.0 

95.4 

97.0 

97.6 

97.9 

98.2 

98.5 

98.9 

99.9 

OB 

000 

59.2 

60.3 

72.5 

76.9 

85.7 

88.8 

91.5 

94.0 

95.4 

97.0 

97.6 

97.9 

98.2 

98.5 

98.9 

100.0 

TODU.  miHBER  OF  OBSERVATIONS  7440 
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vSoSv  vGvvo  ooovw  S5w55 


OPERATING  LOCATION  "A*  PERCBirrAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 
LST  TO  IfTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  APR  HOURS:  00-02 


CEILING  VISIBILITY  IN  METERS 


III 

FBET 

GB 

112 

GB 

90 

GB 

80 

GE 

60 

GE 

48 

GB 

40 

GB 

32 

GB 

24 

GE 

20 

GB 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GB 

00 

HO  CEIL 

41.7 

42.6 

44.4 

44.4 

46.5 

47.1 

47.5 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

6K  20000 

47.5 

48.5 

50.8 

50.8 

53.8 

54.4 

55.2 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

6S  18000 

47.5 

48.5 

50.8 

50.8 

53.8 

54.4 

55.2 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

6B  16000 

47.5 

48.5 

50.8 

50.8 

53.8 

54.4 

55.2 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

6B  14000 

47.6 

48.6 

50.9 

50.9 

53.9 

54.5 

55.3 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

6E  12000 

47.9 

48.9 

51.3 

51.3 

54.3 

54.8 

55.6 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

GE  10000 

49.2 

50.2 

52.7 

52.8 

56.0 

56.6 

57.4 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

6B  9000 

49.8 

50.8 

53.5 

53.6 

57.2 

57.7 

58.5 

58.7 

58.7 

58,7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

GE  8000 

53.7 

54.7 

57.4 

57.7 

61.6 

62.4 

63.2 

63.4 

63.6 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

GE  7000 

54.4 

55.4 

58.2 

58.6 

62.5 

63.3 

64.0 

64.3 

64.5 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

G8  6000 

54.9 

55.9 

58.8 

59.3 

63.2 

63.9 

64.7 

64.9 

65.1 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

GE  5000 

56.3 

57.3 

60.3 

60.7 

64.7 

65.6 

66.4 

66.6 

66.9 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

GB  4500 

57.9 

59.0 

62.5 

63.2 

67.3 

68.1 

68.9 

69.1 

69.5 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GB  4000 

61.9 

63.4 

66.9 

67.7 

71.8 

72.8 

73.7 

73.9 

74.3 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

GB  3500 

63.6 

65.1 

69.3 

70.0 

74.3 

75.2 

76.1 

76.5 

77.0 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GB  3000 

66.4 

68.1 

73.0 

73.8 

78.2 

79.2 

80.1 

80.5 

81.0 

81.4 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

GB  2500 

68.1 

70.0 

75.0 

75.8 

80.2 

81.2 

82.1 

82.5 

83.0 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

OB  2000 

69.6 

71.5 

76.6 

77.6 

82.6 

83.7 

84.6 

84.9 

85.5 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

GB  1600 

70.0 

71.9 

77-0 

78.0 

83.1 

84.2 

85.2 

85.6 

86.1 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

GB  1500 

72.4 

74.3 

80.2 

81.4 

86.9 

88.0 

89.2 

89.6 

90.2 

90.7 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GB  1200 

72.6 

74.5 

80.7 

81.8 

87.6 

88.7 

89.9 

90.2 

90.9 

91.3 

91.3 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GB  1000 

73.5 

75.4 

81.8 

83.0 

89.2 

90-3 

91.6 

92.0 

92.7 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GB  900 

73.7 

75.6 

82.1 

83.4 

89.6 

90.7 

91.9 

92.3 

93.0 

93.5 

93.5 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

GB  BOO 

74.1 

76.0 

82.7 

83.9 

90.1 

91.2 

92.5 

92.9 

93.6 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GB  700 

74.5 

76.4 

83.0 

84.2 

90.5 

91.6 

92.8 

93.3 

94.3 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

OB  600 

74.6 

76.5 

83.1 

84.4 

90.6 

91.7 

92.9 

93.6 

94.6 

95.4 

95.4 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GB  500 

74.7 

76.6 

83.6 

84.8 

91.2 

92.5 

93.7 

94.7 

95.7 

96.6 

96.6 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB  400 

74.8 

76.7 

83.7 

84.9 

91.3 

92.7 

93.9 

94.9 

96.0 

96.9 

97.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB  300 

74.9 

76.8 

83.8 

85.0 

91.7 

93.3 

94.9 

95.9 

97.0 

97.9 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB  200 

74.9 

76.8 

83.8 

85.0 

91.7 

93,3 

94.9 

96.4 

97.6 

99.1 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB  100 

74.9 

76.8 

83.8 

85.0 

91,7 

93.3 

94.9 

96.4 

97.6 

99.1 

99.3 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  000 

74.9 

76.8 

83.8 

85.0 

91.7 

93.3 

94.9 

96.4 

97.6 

99.1 

99.3 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  901 
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fififiss  BSfiaa  aasaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


0PBRATI1I6  lACATIOM  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 

LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APB  81  -  MAR  91 
MONTH:  APR  HOURS:  03-05 


CEILING  VISIBILITY  IN  METERS 


HI 

FEBT 

GB 

112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

GB 

48 

GB 

40 

GB 

32 

GB 

24 

GB 

20 

GE 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GB 

00 

HO  CEIL 

32.2 

33.2 

36.2 

36.9 

39.1 

39.4 

40.0 

40.9 

41.0 

41.2 

41.4 

41.4 

41.6 

41.6 

41.9 

42.1 

GE  20000 

35.9 

36.9 

40.4 

41.4 

44.0 

44.8 

45.3 

46.3 

46.4 

46.8 

47.0 

47.0 

47.1 

47.1 

47.4 

47.7 

GE  18000 

36.1 

37.1 

40.7 

41.7 

44.3 

45.1 

45.7 

46.7 

46.8 

47.1 

47.3 

47.3 

47.4 

47.4 

47.8 

48.0 

GB  16000 

36.1 

37.1 

40.7 

41.7 

44.3 

45.1 

45.7 

46.7 

46.8 

47.1 

47.3 

47.3 

47.4 

47.4 

47.8 

48.0 

GE  14000 

36.1 

37.1 

40.7 

41.7 

44.3 

45.1 

45.7 

46.7 

46.8 

47.1 

47.3 

47.3 

47.4 

47.4 

47.8 

48.0 

GB  12000 

36.3 

37.3 

40.9 

41.9 

44.7 

45.4 

46.0 

47.0 

47.2 

47.6 

47.8 

47.8 

47.9 

47.9 

48.2 

48.4 

GE  10000 

37.9 

39.1 

42.9 

43.9 

46.8 

47.7 

48.2 

49.2 

49.6 

49.9 

50.1 

50.1 

50.2 

50.2 

50.6 

50.8 

GS  9000 

38.6 

39.8 

43.9 

44.9 

48.0 

49.0 

49.8 

50.8 

51.2 

51.6 

51.8 

51.8 

51.9 

51.9 

52.2 

52.4 

OB  8000 

42.3 

43.6 

47.8 

48.8 

51.9 

52.9 

53.9 

55.0 

55.6 

56.1 

56.3 

56.3 

56.6 

56.6 

57.0 

57.2 

GB  7000 

43.2 

44.4 

48.7 

49.7 

52.9 

54.0 

55.2 

56.3 

56.9 

57.4 

57.7 

57.7 

57.9 

57.9 

58.3 

58.6 

GB  6000 

43.6 

44.8 

49.0 

50.2 

53.6 

54.7 

55.9 

57.0 

57.6 

58.1 

58.3 

58.3 

58.6 

58.6 

59.0 

59.2 

GB  5000 

44.1 

45.4 

50.1 

51.4 

55.0 

56.2 

57.6 

58.7 

59.2 

59.8 

60.0 

60.0 

60.2 

60.2 

60.7 

60.9 

GE  4500 

45.3 

46.7 

51.3 

52.7 

56.3 

57.6 

58.9 

60.0 

60.8 

61.3 

61.6 

61.6 

61.8 

61.9 

62.3 

62.6 

GS  4000 

49.9 

51.2 

56.3 

58.0 

62.0 

63.2 

64.6 

65.7 

66.4 

67.0 

67.2 

67.2 

67.4 

67.6 

68.0 

68.2 

GB  3500 

51.1 

52.4 

58.1 

59.8 

64.2 

65.4 

66.8 

67.9 

68.7 

69.2 

69.4 

69.4 

69.7 

69.8 

70.2 

70.4 

GB  3000 

53.4 

54.8 

60.8 

62.4 

67.6 

68.8 

70.1 

71.2 

72.0 

72.6 

72.8 

72.8 

73.0 

73.1 

73.6 

73.8 

GB  2500 

55.1 

56.4 

62.9 

64.8 

70.2 

71.4 

72.8 

74.0 

74.8 

75.4 

75.7 

75.7 

75.9 

76.0 

76.4 

76.7 

GB  2000 

57.4 

59.0 

65.9 

67.8 

73.7 

74.9 

76.2 

77.4 

78.3 

79.0 

79.2 

79.2 

79.4 

79.6 

80.0 

80.2 

GB  1800 

57.9 

59.4 

66.6 

68.4 

74.7 

76.0 

77.3 

78-6 

79.4 

80.1 

80.3 

80.3 

80.6 

80.7 

81.1 

*»1 .3 

GB  1500 

61.0 

62.6 

70.7 

72.8 

79.4 

80.8 

82.1 

83.7 

84,7 

85.3 

85.6 

85.6 

85.8 

85.9 

86.3 

86.6 

a  1200 

61.4 

63.0 

71.4 

73.6 

80.6 

81.9 

83.2 

84.8 

85.8 

86.4 

86.7 

86.7 

86.9 

87.0 

87.4 

87.7 

GB  1000 

62.2 

63.8 

72.2 

74.3 

81.6 

83.0 

84.3 

85,9 

86.9 

87,6 

87.8 

87.8 

88.0 

88.1 

88.6 

88.8 

GB  900 

62.4 

64.0 

72.7 

74.8 

82.0 

83.4 

84.8 

86.4 

87.6 

83.2 

88.4 

88.4 

88.7 

88.8 

89.2 

89.4 

GB  800 

63.4 

65.0 

74.2 

76.3 

83.6 

85.0 

86.3 

88.3 

89.7 

90.3 

90.6 

90.6 

90.8 

90.9 

91.3 

91.6 

GE  700 

64.6 

66.1 

75.6 

77.8 

85.3 

86.8 

88.1 

90.1 

91.8 

92.7 

92.9 

92.9 

93.1 

93.2 

93.7 

93.9 

GB  600 

64.6 

66.1 

75.8 

78.1 

86.0 

87.4 

88.8 

90.8 

92.4 

93.3 

93.6 

93.6 

93.8 

93.9 

94.3 

94.6 

GB  500 

64.6 

66.1 

75.8 

78.1 

86.6 

88.1 

89.6 

91,9 

93.6 

95.0 

95.2 

95.2 

95.4 

95.6 

96.0 

96.2 

GE  400 

64.7 

66.2 

76.1 

78.4 

87.0 

88.6 

90.0 

92.4 

94.2 

95.9 

96.2 

96.2 

96.4 

96.6 

97.0 

97.3 

GS  300 

64.7 

66.2 

76.1 

78.4 

87.0 

88.6 

90.0 

92.6 

94.7 

96.3 

96.8 

96.8 

97.0 

97.2 

97.7 

98.0 

08  200 

64.7 

66.2 

76.1 

78.4 

87.0 

88.8 

90.2 

93,3 

95.7 

97.7 

98.3 

98.3 

98.7 

98.9 

99.4 

99.9 

GS  100 

64.7 

66.2 

76.1 

78.4 

87.0 

88.8 

90.2 

93.3 

95.7 

97.7 

98.3 

98.3 

98.7 

98.9 

99.4 

100.0 

GB  000 

64.7 

66.2 

76.1 

78.4 

87.0 

88.8 

90.2 

93.3 

95.7 

97.7 

98.3 

98.3 

98.7 

98.9 

99.4 

100.0 

TOTAL  HIMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPBmTING  LOCKTION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  RC  FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  HAR  91 


LST  TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

APR 

HOURS: 

06-08 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IN  1 

1  GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

FEET  { 

1  112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CBIL 

21. B 

22.1 

26.6 

27.9 

30.7 

32,0 

33.7 

34.8 

35.1 

35.6 

36.1 

36.1 

36.1 

36.3 

36.7 

37.2 

GB 

20000 

24.8 

25.1 

30.1 

31.4 

34.8 

36.2 

38.6 

39.8 

40.1 

40. B 

41.3 

41.3 

41.3 

41.6 

42.0 

42.6 

GE 

18000 

25.0 

25.3 

30.4 

31.8 

35.1 

36.6 

38.9 

40.1 

40.4 

41.1 

41.7 

41.7 

41.7 

41.9 

42.3 

42.9 

6B 

16000 

25.0 

25.3 

30.4 

31.8 

35.1 

36.6 

38.9 

40.1 

40.4 

41.1 

41.7 

41.7 

41.7 

41.9 

42.3 

42.9 

GB 

14000 

25.2 

25.6 

30.7 

32.0 

35.3 

36.8 

39.1 

40.3 

40.7 

41.3 

41.9 

41.9 

41.9 

42.1 

42.6 

43.1 

GB 

12000 

25.3 

25.7 

30.8 

32.2 

35.6 

37.0 

39.4 

40.7 

41.0 

41.7 

42.2 

42.2 

42.2 

42.4 

42.9 

43.4 

GB 

10000 

26.8 

27.1 

32.4 

33.9 

37.3 

39.0 

41.6 

43.0 

43.4 

44.1 

44.7 

44.7 

44.7 

44.9 

45.3 

45.9 

GB 

9000 

27.8 

28.1 

33.4 

34.9 

38.3 

40.0 

42.6 

44.2 

44.7 

45.3 

45.9 

45.9 

45.9 

46.1 

46.6 

47.1 

GE 

8000 

29.4 

29.8 

35.4 

37.1 

41.2 

43.1 

45.9 

47.7 

48.2 

49.3 

50.0 

50.0 

50.0 

50.2 

50.9 

51.7 

GB 

7000 

29.7 

30.0 

35.7 

37.3 

4  ..4 

43.4 

46.4 

48.3 

48.9 

50.0 

50.7 

50.7 

50.7 

50.9 

51.7 

52.4 

GB 

6000 

29.7 

30.0 

35.7 

37.4 

41.6 

43.6 

46.7 

48.6 

49.1 

50.2 

50.9 

50.9 

50.9 

51.1 

51.9 

52,7 

GE 

5000 

31.1 

31.4 

37.1 

39.1 

43.4 

45.7 

48.8 

50.7 

51.2 

52.3 

53.0 

53.0 

53.0 

53.2 

54.0 

54.8 

GB 

4500 

31.8 

32.1 

37.8 

39.8 

44.1 

46.3 

49.4 

51.4 

52.0 

53.1 

53.8 

53.8 

53.8 

54.0 

54.8 

55.6 

GB 

4000 

34.1 

34.6 

41.0 

43.3 

48.2 

50.6 

53.9 

56.0 

56.6 

57.8 

58.6 

58.6 

58.6 

58.8 

59.6 

60.3 

GE 

3500 

35.3 

35.9 

43.0 

45.4 

50.6 

52.9 

56.3 

58.8 

59.3 

60.7 

61.4 

61.4 

61.4 

61.7 

62.4 

63.3 

GB 

3000 

36.4 

37.0 

44.6 

47.0 

52.6 

54.9 

58.4 

60.9 

61.4 

62.8 

63.6 

63.6 

63.6 

63.8 

64.6 

65.4 

GE 

2500 

37.4 

38.0 

46.0 

48.4 

54.1 

56.7 

60.2 

62.7 

63.4 

65.1 

66.0 

66.0 

66.0 

66.2 

67.1 

68.0 

GE 

2000 

39.2 

39.8 

48.9 

51.4 

57.6 

60.3 

64.1 

66.7 

67.4 

69.2 

70.1 

70.1 

70.1 

70.3 

71.2 

72.1 

GB 

1800 

40.0 

40.6 

49.8 

52.8 

59.1 

61.9 

65.7 

68.3 

69.1 

70.9 

71.8 

71.8 

71.8 

72.0 

72,9 

73.8 

OB 

1500 

41.7 

42.2 

52.8 

55.8 

63.2 

66.3 

71.0 

74.0 

74.8 

76.9 

77.8 

77.8 

77.8 

78.0 

78.9 

79.8 

GE 

1200 

43.0 

43.6 

54.6 

58.0 

65.8 

69.1 

74.0 

77.4 

78.2 

80.3 

81.2 

81.2 

81.2 

81.4 

82.3 

83.2 

OB 

1000 

44.0 

44.6 

56.1 

59.7 

67.4 

71,0 

76.0 

79.6 

80.3 

82.6 

83.4 

83.4 

83.4 

83.7 

84.6 

85.4 

GE 

900 

44.7 

45.2 

56.8 

60.3 

68.2 

71.8 

76.8 

80.3 

81.2 

83.7 

84.6 

84.6 

84.6 

84.8 

85.7 

86.6 

GE 

800 

45.2 

45.8 

57.6 

61.2 

69.7 

73.3 

78.4 

82.1 

83.3 

85.8 

86.8 

86.8 

86.8 

87.0 

87.9 

88.8 

GB 

700 

45.9 

46.4 

58.4 

62.7 

71.8 

75.6 

80.7 

84.3 

85.7 

88.1 

89.2 

89.3 

89.4 

89.7 

90.6 

91.4 

GE 

600 

46.1 

46.7 

58.9 

63.3 

72.6 

76.3 

81.9 

85.6 

86.9 

89.3 

90.4 

90.6 

90.7 

90.9 

91.8 

92.7 

OB 

500 

46.2 

46.8 

59.0 

63.4 

73.2 

77-4 

83.2 

87.1 

88.6 

91.3 

92.8 

92.9 

93.0 

93.2 

94.1 

95.0 

OB 

400 

46.2 

46.8 

59.0 

63.4 

73.3 

77.6 

83.7 

87-7 

89.1 

92.8 

94.3 

94.4 

94.6 

94.8 

95.7 

96.6 

GE 

300 

46.2 

46.8 

59.0 

63.4 

73.3 

77.6 

83.7 

87.8 

89.2 

93.1 

94.7 

94.8 

94.9 

95.1 

96.0 

96.9 

GB 

209 

46.2 

46.8 

59,0 

63.4 

73.3 

77.6 

83.8 

88.2 

90.0 

94.2 

96.0 

96.1 

96.2 

96.8 

98.0 

99.0 

GE 

100 

46.2 

46.8 

59.0 

63.4 

73.3 

77.6 

83.8 

88.2 

90.1 

94.3 

96.1 

96.2 

96.3 

97.0 

98.2 

99.8 

GE 

000 

46.2 

46.8 

59.0 

63.4 

73.3 

77.6 

83.8 

88.2 

90.1 

94.3 

96.1 

96.2 

96.3 

97.0 

98.2 

100.0 

lOTAL  NUMKR  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPERKriRG  UXATIOR  ’A* 
USAFBTAC,  ASHEVIIXE  HC 


PERCENTAGB  FREQUBHCY  OF  OCCUHRENCK  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  OL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  61  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

APR 

HOURS: 

09-11 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IN 

GB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

6E 

GE 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

HD 

CBIL 

21.9 

23.0 

28.1 

29.8 

32.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.4 

33.4 

33.6 

33.6 

33.7 

33.7 

33.7 

33.7 

OB 

20000 

25.6 

26.7 

32.1 

34.0 

37.1 

38.1 

38.1 

38.3 

38.6 

38.6 

38.7 

38.7 

38.8 

38.8 

38.8 

38.9 

GB 

18000 

25.6 

26.7 

32.1 

34.0 

37.1 

38.1 

38.1 

38.6 

38.8 

38.8 

38.9 

38.9 

39.0 

39.0 

39.0 

39.1 

OB 

16000 

25.6 

26.7 

32.1 

34.0 

37.1 

38.1 

38.1 

38.6 

38.8 

38.8 

38.9 

38.9 

39.0 

39.0 

39.0 

39.1 

OB 

14000 

25.8 

26.9 

32.3 

34.2 

37.4 

38.6 

38.6 

39.0 

39.2 

39.2 

39.3 

39.3 

39.4 

39.4 

39.4 

39.6 

OB 

12000 

26.4 

27.6 

33.1 

35.0 

38.2 

39.3 

39.3 

39.8 

40.0 

40.0 

40.1 

40.1 

40.2 

40.2 

40.2 

40.3 

GN 

10000 

27.8 

29.0 

35.3 

37.2 

40.6 

41.7 

41.7 

42.3 

42.6 

42.6 

42.7 

42.7 

42.8 

42.8 

42.9 

43.1 

OB 

9000 

28.1 

29.3 

35.9 

37.8 

41.2 

42.3 

42.3 

43.0 

43.2 

43.2 

43.3 

43.3 

43.4 

43.4 

43.6 

43.8 

OB 

8000 

29.7 

30.9 

37.7 

39.9 

43.8 

45.2 

45.2 

46.0 

46.2 

46.2 

46.3 

46.3 

46.4 

46.4 

46.7 

46.9 

GS 

7000 

29.9 

31.1 

38.0 

40.3 

44.6 

46.1 

46.1 

46.9 

47.1 

47.1 

47.2 

47.2 

47.3 

47.3 

47.6 

47.8 

OB 

6000 

30.0 

31.2 

38.2 

40.6 

44.9 

46.4 

46.4 

47.2 

47.4 

47.4 

47.6 

47.6 

47.7 

47-7 

47.9 

48.1 

CSS 

5000 

31.0 

32.2 

39.4 

42.0 

46.4 

48.2 

48.2 

49.0 

49.2 

49.2 

49.3 

49.3 

49.4 

49.4 

49.7 

49.9 

GB 

4800 

31.4 

32.7 

40.1 

42.7 

47.1 

48.9 

48.9 

49.7 

49.9 

49.9 

50.0 

50.0 

50.1 

50.1 

50.3 

50.6 

OR 

4000 

34.3 

35.7 

43.8 

46.3 

51.0 

52.9 

53.0 

53.9 

54.1 

54.1 

54.2 

54.2 

54.3 

54.3 

54.6 

54.8 

OB 

3500 

36.1 

37.4 

45.8 

48.3 

53.1 

55.0 

55.1 

56.3 

56.6 

56.6 

56.7 

56.7 

56.8 

56.8 

57.0 

57.2 

CE 

3000 

40.0 

41.3 

50.1 

52.8 

57.7 

59.9 

60.0 

61.2 

61.4 

61.4 

61.6 

61.6 

61.7 

61.7 

61.9 

62.1 

OB 

2500 

43.4 

45.1 

54.6 

57.2 

62.1 

64.4 

64.6 

65.8 

66.0 

66.0 

66.1 

66.1 

66.2 

66.2 

66.4 

66.7 

OB 

2000 

47.8 

49.4 

59.1 

62.0 

67.3 

70.0 

70.4 

71.8 

72.0 

72.0 

72.1 

72-1 

72.2 

72.2 

72.4 

72.7 

GB 

1800 

48.7 

50.3 

60.1 

63.1 

68.4 

71.2 

71.7 

73.1 

73.3 

73.3 

73.4 

73.4 

73.6 

73.6 

73.8 

74.0 

OB 

1500 

52.8 

54.6 

66.0 

69.2 

75.1 

77.9 

78.3 

79.9 

80.1 

80.2 

80.6 

80.6 

80.7 

80.7 

80.9 

81.1 

OB 

1200 

54.8 

56.7 

68.4 

71.8 

78.2 

81.3 

82.2 

83.9 

84.1 

84.2 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.9 

85.1 

OB 

1000 

55.3 

57.2 

69.4 

73.0 

79.9 

83.3 

84.3 

86.2 

86.4 

86.6 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.2 

87.4 

OB 

900 

55.6 

57.4 

69.9 

73.6 

80.4 

63.9 

84.9 

66.8 

87.1 

87-2 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.9 

88-1 

BOO 

57.2 

59.1 

72.1 

76.0 

83.8 

87-3 

88.4 

90.3 

90.7 

90.9 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.6 

91-8 

H 

700 

57.6 

59.4 

73.0 

77.0 

85.2 

88.9 

90.3 

92.7 

93.1 

93.3 

93-7 

93.7 

93.8 

93.8 

94.0 

94.2 

600 

57.6 

59.6 

73.2 

77.2 

85.7 

89.3 

90.9 

93.3 

93.8 

94.0 

94.3 

94.3 

94.6 

94.6 

94.8 

95.0 

I 

500 

57.6 

59.6 

73.3 

77.3 

85.9 

89.9 

91.6 

94.4 

95.2 

95.4 

95.9 

95.9 

96.2 

96.2 

96.4 

96.7 

ii 

400 

57.6 

59.6 

73.3 

77.3 

86.0 

90.0 

92.0 

95.3 

96.4 

97.0 

97.6 

97.8 

98.1 

98.1 

98.3 

98.6 

300 

57.6 

59.6 

73.3 

77.3 

86.0 

90.0 

92.0 

95.3 

96.7 

97.3 

98.3 

98.6 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

200 

57.6 

59.6 

73.3 

77-3 

86.0 

90.0 

92.1 

95.6 

96.9 

97.7 

98.7 

99.0 

99-3 

99.4 

99.7 

99.9 

1 

100 

57.6 

59.6 

73.3 

77.3 

86.0 

90.0 

92.1 

95-6 

96.9 

97.7 

98.7 

99.0 

99.3 

99.6 

99.8 

100.0 

I 

000 

57.6 

59.6 

73.3 

77.3 

86.0 

90.0 

92.1 

95.6 

96.9 

97-7 

98.7 

99.0 

99.3 

99.6 

99.8 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OFERKTIIIG  LOCATIOn  *A*  PBRCEHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEIRC,  ASSBVILLB  NC  FRCM  SOURLY  OBSERVATIONS 

SlAnOH  miHBRR:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  APR  HOURS:  12-14 


CEILING  VISIBILITY  IN  METERS 


IN 

FEBT 

GE 

112 

GE 

90 

GE 

80 

GB 

60 

GB 

48 

GE 

40 

GE 

32 

GE 

24 

GE 

20 

GE 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO  CEIL 

26.2 

26.7 

29.4 

29.4 

29.8 

29.8 

29.8 

29.8 

29.8 

29.8 

29.8 

29.8 

29.8 

29.8 

29.8 

29.8 

6E  20000 

32.3 

32.9 

36.1 

36.6 

36.9 

36.9 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

GE  18000 

32.3 

32.9 

36.1 

36.6 

36.9 

36.9 

37,3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

as  16000 

32.3 

32.9 

36.1 

36.6 

36.9 

36.9 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

as  14000 

32.4 

33.1 

36.3 

36.8 

37.3 

37.4 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

GE  12000 

33.6 

34.2 

37.4 

37-9 

38.4 

38.6 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

GE  10000 

35.2 

36.0 

39.3 

39.8 

40.3 

40.4 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

GE  9000 

35.6 

36.3 

40.0 

40.4 

41.0 

41.1 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

GE  8000 

38.2 

39.0 

42.9 

43.4 

44.1 

44.2 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

GE  7000 

38.3 

39.1 

43.1 

43.8 

44.4 

44.6 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

GE  6000 

38.6 

39.3 

43.3 

44.0 

44.7 

44.8 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

GE  5000 

39.6 

40.3 

44.8 

45.4 

46.1 

46.2 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

GE  4500 

40.8 

41.7 

46.2 

47.0 

47.7 

47.8 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

GE  4000 

44.3 

45.2 

50.1 

51.0 

51.7 

51.8 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

GE  3500 

46.9 

48.0 

53.4 

54.4 

55.2 

55.4 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

GE  3000 

55.7 

56.9 

62.9 

64.2 

65.1 

65.3 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

GE  2500 

61.9 

63.3 

69.4 

71.1 

72.1 

72.4 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

GE  2000 

66.3 

68.0 

75.0 

76.8 

78.8 

79.3 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

GE  1800 

67.8 

69.4 

76-4 

78.4 

80.6 

81.1 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

GE  1500 

70.6 

72-2 

79.6 

82.0 

84.4 

85.3 

86.1 

86.3 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

GE  1200 

73.0 

74.9 

83.0 

85.7 

88.8 

90.1 

91.2 

91.8 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GE  1000 

73.9 

75.8 

84.4 

87.2 

90.8 

92.3 

93.4 

94.4 

94.6 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GE  900 

73.9 

75.8 

84.6 

87.3 

91.0 

92.6 

93.7 

94.7 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE  800 

74.2 

76.1 

85.1 

87.9 

92.2 

93.9 

95.0 

96.3 

96.7 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE  700 

74.2 

76.1 

85.2 

88.1 

93.0 

94.7 

95.8 

97.1 

97.4 

97.9 

97.9 

97.9 

97,9 

97.9 

97.9 

97.9 

OB  600 

74.2 

76.1 

85.2 

88.4 

93.3 

95.1 

96.2 

97.7 

98.0 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GE  500 

74.2 

76.1 

85.2 

88.4 

93.6 

95.4 

96.6 

98.0 

98.3 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE  400 

74.2 

76.1 

85.6 

88.8 

94.0 

95.9 

97.0 

98.4 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE  300 

74.2 

76.1 

85.6 

88.8 

94.0 

95.9 

97.0 

98.4 

98.8 

99.2 

99.3 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB  200 

74.2 

76.1 

85.6 

88.8 

94.0 

95.9 

97.0 

98.4 

98.8 

99.3 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE  100 

74.2 

76.1 

85.6 

88.8 

94.0 

95.9 

97.0 

98.4 

98.8 

99.3 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  000 

74.2 

76.1 

85.6 

88.8 

94.0 

95.9 

97.0 

98.4 

98.8 

99.3 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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CffERKTING  LOCATION  ’A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


USAFBTAC, 

,  asbbvillb  hc 

FRON  BOURLY 

OBSERVATIONS 

STATIOR  1 

lUMBER: 

106100 

STATION  NAME:  BITBURG  AB 

DL 

PERIOD 

OF  RECX)RD:  APR  81  - 

MAR  91 

LST  TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

APR 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

HBTERS 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GB 

6E 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CBIL 

24.6 

25.1 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

GB 

20000 

31.3 

32.0 

33.2 

33.2 

33.6 

33.6 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

GB 

18000 

31.4 

32.1 

33.3 

33.3 

33.8 

33.8 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

GB 

16000 

31.6 

32.2 

33.4 

33.4 

33.9 

33.9 

34.1 

34.1 

34.1 

34.1 

34.1 

34.1 

34.1 

34.1 

34.1 

34.1 

G8 

14000 

31.6 

32.2 

33.4 

33.4 

33.9 

33.9 

34.1 

34.1 

34.1 

34.1 

34.1 

34.1 

34.1 

34.1 

34.1 

34.1 

OR 

12000 

32.2 

32.9 

34.1 

34.1 

34.6 

34.6 

34.8 

34.8 

34.8 

34.8 

34.8 

34.8 

34.8 

34.8 

34.8 

34.8 

GB 

10000 

34.4 

35.2 

36.8 

36.8 

37.2 

37.2 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

tSR 

9000 

35.6 

36.3 

38.2 

38.2 

38.7 

38.7 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

GB 

8000 

38.6 

39.3 

41.4 

41.6 

42.0 

42.0 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

GB 

7000 

39.3 

40.1 

42.2 

42.3 

42.8 

42.8 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

GB 

6000 

39.7 

40.4 

42.6 

42.7 

43.1 

43.1 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

GB 

5000 

41.9 

42.8 

45.4 

45.6 

46.0 

46.0 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

OS 

4500 

43.8 

44.8 

47.8 

47.9 

48.4 

48.4 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

GB 

4000 

51.7 

52.9 

56.6 

56.9 

57.4 

57.4 

58.0 

58-0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

GB 

3500 

57.9 

59.1 

63.0 

63.3 

64.1 

64.1 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

GB 

3000 

66.1 

67.6 

72.1 

72.4 

73.9 

74.0 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

GB 

2500 

69.9 

71.7 

76.6 

77.4 

79-4 

79.6 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

G8 

2000 

72.8 

74.8 

80.6 

81.6 

83.9 

84.0 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GB 

1800 

74.0 

76.0 

81.8 

82.8 

85.1 

85.4 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86-2 

86.2 

86.2 

86.2 

GB 

1500 

76.4 

78.4 

85.3 

86.7 

89.3 

89.7 

90.6 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GB 

1200 

77.6 

79.6 

86.8 

88.3 

91.4 

91.9 

92.9 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB 

1000 

78.4 

80.6 

88.3 

90.3 

93.7 

94.1 

95.1 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GB 

900 

78.4 

80.6 

88.6 

90.6 

93.9 

94.3 

95.3 

96.7 

96.9 

96-9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

800 

78.4 

80.6 

88.7 

90.8 

94.7 

95.1 

96.1 

97-4 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

700 

78.4 

80.6 

88.7 

91.0 

95.0 

95-6 

96.6 

97-9 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

600 

78.6 

80.7 

88.8 

91.1 

95.2 

95.8 

96.9 

98.3 

98-8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

500 

78.6 

80.7 

88.8 

91.4 

95.7 

96.2 

97.3 

98-8 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

400 

78.6 

80.7 

88.8 

91.4 

95.7 

96.3 

97.4 

98.9 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

300 

78.6 

80.7 

88.8 

91.4 

95.7 

96.4 

97.6 

99.1 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

200 

78.6 

80.7 

88.8 

91.4 

95.7 

96.4 

97.7 

99.2 

99-7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

78.6 

80.7 

88.8 

91.4 

95.7 

96.4 

97.7 

99.2 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

78.6 

80.7 

88.8 

91.4 

95.7 

96.4 

97.7 

99.2 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPSRATIN6  LOCATION  "A"  PERCBNTA6B  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UrC: 

-  1 

MONTH: 

APR 

HOURS: 

18-20 

CBILIHG 

VISIBILITY  IH 

METERS 

IH 

1  GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

no 

CEIL 

33.8 

34.6 

35.9 

36.1 

36.3 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

6E 

20000 

41.3 

42.2 

44.4 

44.9 

45.3 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

6R 

18000 

41.3 

42.2 

44.4 

44.9 

45.3 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

6B 

16000 

41.4 

42.3 

44.6 

45.0 

45.4 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

GB 

14000 

41.7 

42.6 

44.8 

45.2 

45.7 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

6B 

12000 

43.2 

44.1 

46.3 

46.8 

47-2 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47-4 

47.4 

GB 

10000 

46.1 

47.0 

49.9 

50.4 

51.0 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

GB 

9000 

47.6 

48.6 

51.6 

52.1 

52.7 

53.1 

53-2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

GB 

8000 

51.6 

52.6 

55.8 

56.4 

57.0 

57.4 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

GB 

7000 

52.3 

53.3 

56.7 

57.3 

57.9 

58.3 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

GB 

6000 

52.9 

53.9 

57.6 

58.2 

58.9 

59.3 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

GB 

5000 

56.2 

57.3 

61.0 

61.7 

62.3 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

GE 

4500 

58.2 

59.3 

63.1 

63.8 

64.6 

65.0 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

GB 

4000 

62.7 

63.9 

68.6 

69.4 

70.3 

70.8 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

GB 

3500 

66.7 

67.9 

73.1 

74.2 

75.3 

75.8 

75.9 

76.0 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GB 

3000 

71.0 

72.2 

77.9 

79.3 

80.8 

81.3 

81.6 

82.4 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GB 

2500 

72.2 

73.4 

79.3 

80.9 

82.8 

83,6 

83.8 

84.8 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

GE 

2000 

74.0 

75.3 

81.4 

83.1 

85.3 

86.1 

86.3 

87.3 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GB 

1800 

74.2 

75.6 

81.8 

83.4 

85.8 

86.6 

86.8 

87.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

GB 

1500 

75.3 

76.7 

82.9 

85.0 

88.0 

88.9 

89.2 

90.7 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

OB 

1200 

76.0 

77.3 

83.7 

85.9 

89.0 

90.2 

90.7 

92.1 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

OB 

1000 

76.4 

77.8 

84.3 

86.7 

90.3 

91.7 

92.1 

93.6 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

OB 

900 

76.4 

77.8 

84.3 

86.7 

90.3 

91.7 

92.1 

93.6 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GB 

800 

76.6 

77.9 

84.7 

87.0 

90.8 

92.2 

92.7 

94.4 

95.1 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

700 

76.7 

78.0 

84.8 

87.2 

91.1 

92.6 

93.0 

95.4 

96.6 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

OB 

600 

76.7 

78.0 

84.9 

87.3 

91.4 

93.2 

93.8 

96.2 

97.3 

97,4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

OB 

500 

76.7 

78.0 

84.9 

87.4 

92.2 

94.0 

94.8 

97.3 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

400 

76.7 

78.0 

85.0 

87.6 

92.3 

94.2 

95.0 

97.6 

98.8 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OB 

300 

76.7 

78.0 

85.0 

87.6 

92.3 

94.2 

95.0 

97.8 

99.0 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

76.7 

78.0 

85.0 

87.6 

92.3 

94.2 

95.0 

97.8 

99.0 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

76.7 

78.0 

85.0 

87.6 

92.3 

94.2 

95.0 

97.8 

99.0 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

76.7 

78.0 

85.0 

87.6 

92.3 

94.2 

95.0 

97.8 

99.0 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPBRKrniO  LOCATIOH  "A"  PERCENTAGE  FRBQUEHCy  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


BOaiKM  mSHBERi 

106100 

STATIOn  NAME:  BITBUR6  AB 

DL 

PERIOD 

OF  RECORD:  APR  81  > 

MAR  91 

LST 

TO  OTC: 

-  1 

MONTH: 

APR 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IH 

METERS 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

CEIL 

42.9 

43.7 

45.0 

45.3 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

GS 

20000 

48.4 

49.4 

51.3 

52.0 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

GS 

ISOOO 

48.4 

49.4 

51.3 

52.0 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

GB 

16000 

48.4 

49.4 

51.3 

52.0 

53.1 

53.1 

53-1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

GE 

14000 

48.4 

49.4 

51-3 

52.0 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

GB 

12000 

49.4 

50.4 

52.3 

53.0 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

OB 

10000 

52.6 

53.6 

55.6 

56.5 

57.7 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

GB 

9000 

53.8 

54.9 

56.9 

57.8 

59.2 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59-4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

GB 

8000 

58,0 

59.1 

61.4 

63.5 

63.9 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

GB 

7000 

58.8 

60.0 

62.4 

63.5 

64.9 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

GB 

6000 

59.0 

60.2 

62.9 

64.0 

65.5 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

GB 

9000 

61.2 

62.5 

65.1 

66.5 

67.9 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

6B.0 

68.0 

GB 

4500 

64.7 

65.9 

68.7 

70.2 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

GS 

4000 

67.8 

69.2 

72.2 

73.8 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

GB 

3500 

70.3 

71.9 

75.6 

77.3 

78.8 

79.0 

79.1 

79.2 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GB 

3000 

72.8 

74.6 

78.4 

80.2 

82.2 

82.3 

82.5 

82.7 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GB 

2500 

74.6 

76.4 

80.5 

82.4 

84.5 

84.6 

84.9 

85.1 

85.4 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GS 

2000 

76.3 

78.1 

82.4 

84.3 

86.6 

86.7 

87.0 

87.2 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GB 

1800 

76.5 

78.3 

82.6 

84.7 

87.2 

87.4 

87.6 

87.9 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GB 

1500 

78.0 

79.7 

84.6 

87.0 

90.1 

90.5 

90.8 

91.0 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GB 

1200 

78.3 

80.1 

85.3 

87.6 

91.0 

91.4 

91.6 

91.9 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GB 

1000 

78.7 

80.5 

86.2 

88.8 

92.4 

92.9 

93.1 

93.3 

93.7 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GB 

900 

78.7 

80.5 

86.2 

88.9 

92.5 

93.0 

93.2 

93.4 

93.8 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

OB 

800 

78.8 

80.6 

86.3 

89.0 

93.1 

93.5 

93.9 

94.5 

94.9 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95-1 

95.1 

GB 

700 

79.0 

80.7 

86.5 

89.2 

93.4 

93.9 

94.2 

95.0 

95.7 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GE 

600 

79.0 

80.7 

86.5 

89.3 

93.5 

94.0 

94.3 

95.1 

95.8 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GS 

500 

79.0 

80.7 

86.7 

89.6 

94.1 

94.5 

94.9 

96.0 

97.0 

97.4 

97.6 

97,6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

400 

79.0 

80.7 

87.0 

89.9 

94.3 

94.8 

95.1 

96.5 

97.8 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

300 

79.0 

80.7 

87.0 

89.9 

94.5 

95.0 

95.4 

96.9 

98.1 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

200 

79.0 

80.7 

87.0 

89.9 

94.5 

95.0 

95.4 

97.0 

98.2 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

100 

79.0 

80.7 

87.0 

89.9 

94.5 

95.0 

95.4 

97.0 

98.2 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

79-0 

80.7 

87.0 

89.9 

94.5 

95.0 

95.4 

97.0 

98.2 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

TODU.  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  898 
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OPERATINe  LOCATION  "A*  PERCBNTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 

LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  APR  HOURS:  ALL 


CBILING 
III  1 

FBBT  1 

OB 

112 

OB 

90 

OB 

80 

6B 

60 

VISIBILITY  IB  METERS 

GE  GE  GE  GE 

48  40  32  24 

GE 

20 

GE 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

HO 

CEIL 

30.6 

31.4 

33.9 

34.4 

35.8 

36.2 

36.5 

36.8 

36.9 

36.9 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.2 

37.3 

GK 

20000 

35.9 

36.7 

39.8 

40.5 

42.3 

42.8 

43.3 

43.7 

43.8 

43.9 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.1 

44.3 

GE 

18000 

36.0 

36.8 

39.9 

40.6 

42.4 

42.9 

43.5 

43.8 

43.9 

44.0 

44.1 

44.1 

44.2 

44.2 

44.3 

44.4 

OB 

16000 

36.0 

36.8 

39.9 

40.7 

42.5 

43.0 

43.5 

43.9 

43.9 

44.1 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.3 

44.4 

GE 

14000 

36.1 

36.9 

40.1 

40.8 

42.6 

43.1 

43.7 

44.0 

44.1 

44.3 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.5 

44.6 

OB 

12000 

36.8 

37.6 

40.8 

41. S 

43.4 

43.9 

44.5 

44.8 

44.9 

45.0 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.3 

45.4 

OB 

10000 

38.7 

39.6 

43.1 

43.9 

45.9 

46.5 

47.0 

47.5 

47.6 

47.7 

47.8 

47.8 

47.9 

47.9 

48.0 

48.1 

OB 

9000 

39.6 

40.5 

44.2 

45.0 

47.0 

47.7 

48.3 

46.8 

48.9 

49.0 

49.1 

49.1 

49.2 

49.2 

49.3 

49.4 

OB 

8000 

42.7 

43.6 

47.5 

48.4 

50.7 

51.4 

52.1 

52.6 

52.8 

53.0 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.4 

53.5 

OB 

7000 

43.2 

44.2 

48.1 

49.1 

51.4 

52.2 

53.0 

53.5 

53.6 

53.9 

54.0 

54.0 

54.0 

54.1 

54.3 

54.4 

OB 

6000 

43.5 

44.5 

48.5 

49.5 

51.9 

52.7 

53.5 

54.0 

54.1 

54.4 

54.5 

54.5 

54.5 

54.6 

54.8 

54.9 

OB 

soon 

45.2 

46.2 

50.4 

51.5 

54.0 

54.8 

55.6 

56.1 

56.3 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.8 

57.0 

57.1 

OB 

4900 

46.7 

47.8 

52.2 

53.4 

55.9 

56.7 

57.5 

58.0 

58.3 

58.5 

58.6 

58.6 

58.7 

58.7 

58.9 

59.1 

GE 

4000 

50.8 

52.0 

56.9 

58.3 

61.0 

61.9 

62.7 

63.3 

63.5 

63.8 

63.9 

63.9 

64.0 

64.0 

64.2 

64.3 

OB 

3500 

53.5 

94.7 

60.2 

61.6 

64.5 

65.4 

66.3 

66.9 

67.3 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

67-8 

68.0 

68.1 

OB 

3000 

57.7 

59.1 

65.0 

66.5 

69.7 

70.7 

71.7 

72.5 

72.8 

73.1 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.5 

73.7 

GE 

2500 

60.3 

61.8 

68.0 

69.8 

73.2 

74.2 

75.2 

76.0 

76.4 

76.7 

76.9 

76.9 

76.9 

77.0 

77.2 

77.3 

OB 

2000 

62.9 

64.5 

71.2 

73.1 

77-0 

78.1 

79.2 

80.0 

80.4 

80.7 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

81.2 

81.4 

OB 

1800 

63.6 

65.2 

72.0 

74.0 

78,0 

79.2 

80.3 

81.2 

81.5 

81.9 

82.1 

82.1 

82.1 

82.2 

82.4 

82.5 

OB 

1500 

66.0 

67.6 

75.3 

77.5 

82.1 

83-4 

84.7 

85.7 

86.2 

86.6 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

87.1 

87.3 

GE 

1200 

67.1 

68.7 

76.7 

79.1 

84.0 

85.6 

87.0 

88.2 

88.6 

89.1 

89.3 

89.3 

89.3 

89.4 

89.6 

89.7 

OB 

1000 

67.8 

69.4 

77.9 

80.4 

85-7 

87.3 

88.7 

90.2 

90.6 

91.1 

91.3 

91,3 

91.3 

91.4 

91.6 

91.7 

OB 

900 

68.0 

69.6 

78.1 

80,7 

86.0 

87.7 

89.1 

90.5 

91.1 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.9 

92.1 

92.2 

OB 

800 

68.5 

70-1 

78.9 

81.5 

87.2 

89.0 

90.4 

92.1 

92.7 

93.3 

93.5 

93.5 

93.5 

93.6 

93.8 

93.9 

OB 

700 

68.8 

70.5 

79.4 

82.2 

88.2 

89.9 

91.4 

93.2 

94.1 

94.8 

95.0 

95,0 

95.1 

95.1 

95.3 

95.5 

GE 

600 

68.9 

70.5 

79.6 

82.4 

88-5 

90.4 

92.0 

93.8 

94.7 

95.4 

95.6 

95.6 

95.7 

95,8 

96.0 

96.1 

OB 

500 

68.9 

70,6 

79.7 

82.6 

89.1 

91.0 

92.7 

94.8 

95,8 

96.6 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.2 

97.4 

GE 

400 

69.0 

70.6 

79.8 

82.7 

89.2 

91.2 

93.0 

95.2 

96.3 

97.4 

97.7 

97,8 

97.9 

97.9 

98.1 

98.3 

GE 

300 

69.0 

70.6 

79.8 

82,7 

89.3 

91.4 

93-2 

95.5 

96.6 

97.8 

98.3 

98.4 

98.5 

98.6 

98.8 

99.0 

OB 

200 

69.0 

70.6 

79.8 

82.7 

89.3 

91.4 

93.3 

95.7 

97,0 

98.3 

98.9 

99,1 

99.2 

99.3 

99.6 

99.8 

OB 

100 

69.0 

70.6 

79.8 

82.7 

89.3 

91.4 

93.3 

95.7 

97.0 

98.4 

98.9 

99.1 

99.3 

99.4 

99.7 

100.0 

OB 

000 

69.0 

70.6 

79.8 

82.7 

89.3 

91.4 

93.3 

95.7 

97.0 

98.4 

98.9 

99.1 

99.3 

99.4 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7199 
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OPERKTIHC  LOCATICM  ’A"  PBRCENTAGB  FREgUENCY  OF  OCCURREHCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


USAFRAC, 

ASBEVILLB  RC 

FROH 

BOURLY 

OBSERVATIONS 

mtaiom  huhser: 

106100 

STATION  NAME:  BITBURG  AB 

DL 

PERIOD 

OF  RECORD:  APR  81  - 

MAR  91 

LST 

TO  UTC: 

-  1 

HDNTH; 

HAY 

HOURS: 

00-02 

CBILING 

VISIBILITY  IN  1 

METERS 

in  1 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

no 

CEIL 

42.6 

43.2 

45.9 

46.6 

48.7 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

GS 

20000 

47.8 

48.5 

51.6 

52.3 

54.4 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

OB 

18000 

4Se2 

48.8 

51.9 

52.6 

54.7 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

GB 

16000 

48.2 

48.8 

51.9 

52.6 

54.7 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

GE 

14000 

48.2 

48.8 

51.9 

52.6 

54.7 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55-3 

55.3 

GS 

12000 

48.3 

48.9 

52.0 

52.7 

54.8 

55.3 

55.3 

55.4 

55.4 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

GE 

10000 

51.5 

52.2 

55.5 

56.1 

58.4 

58.8 

58.8 

58.9 

58.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

GE 

9000 

52.5 

53.1 

56.6 

57.2 

59.5 

59.9 

59.9 

60.0 

60.0 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

GE 

8000 

56.9 

57.5 

61.8 

62.5 

64.7 

65.2 

65.2 

65.3 

65.3 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

GE 

7000 

57.3 

58.0 

62.3 

62.9 

65.2 

65.7 

65.8 

65.9 

65.9 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

GS 

6000 

58.1 

58.7 

63.0 

63.7 

66.0 

66.6 

66.7 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

GE 

SOOO 

60.6 

61.5 

65.9 

66.6 

69.6 

70.1 

70.3 

70.4 

70.4 

70.5 

70.5 

70.5 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

GB 

4500 

62.7 

63.7 

68.3 

68.9 

72.0 

72.6 

72.8 

72.9 

72.9 

73.1 

73.1 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

GE 

4000 

64.6 

65.8 

70.8 

71.5 

74.8 

75.4 

75.6 

75.7 

75.7 

75.9 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

GE 

3500 

67.5 

68.7 

73.8 

74.5 

78.1 

78.7 

78.9 

79.0 

79.0 

79.2 

79.2 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

GB 

3000 

69.2 

70.5 

76.3 

77.1 

81.0 

81.6 

81.9 

82.0 

82.0 

82.3 

82.3 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GE 

2500 

70.8 

72.0 

78.0 

78.7 

82.7 

83.3 

83.8 

84.0 

84.0 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

84. J 

84.3 

84.3 

GS 

2000 

73.3 

74.6 

81.1 

81.9 

86.0 

86.7 

87.1 

87.3 

87.3 

87.5 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GB 

1800 

73.5 

74.8 

81.4 

82.3 

86.5 

87.1 

87.5 

87.7 

87.7 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88. 1 

88.1 

GB 

1500 

75.1 

76.3 

83.1 

84.0 

88.4 

89.1 

89,7 

89.9 

89.9 

90.1 

90,1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GB 

1200 

76.8 

78.1 

85.1 

85.9 

90.6 

91.5 

92.0 

92.4 

92.5 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

at 

1000 

77.5 

78.8 

85.9 

86.8 

91.6 

92.5 

93.1 

93.8 

94.0 

94.2 

94.2 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

GS 

900 

78.1 

79.4 

86.6 

87.4 

92.3 

93.2 

93.9 

94.7 

94.9 

95.2 

95.2 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.5 

GB 

800 

78.8 

80.1 

87.3 

88.2 

93.4 

94.4 

95.1 

96.0 

96.2 

96.5 

96.5 

96.6 

96.7 

96.7 

96,7 

96.8 

GB 

700 

78.9 

80.2 

87.6 

88.5 

94.0 

94.9 

95.9 

96.9 

97.1 

97.3 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

GE 

600 

78.9 

80.2 

87.7 

88.6 

94.3 

95.3 

96.2 

97.2 

97.4 

97.6 

97.6 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

GB 

500 

79.0 

80.3 

88.0 

88.8 

94.7 

95.7 

96.7 

97.6 

97,8 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

OB 

400 

79.0 

80.3 

88.1 

89.0 

95.1 

96.1 

97.1 

98.1 

98.3 

98.5 

98.5 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

OB 

300 

79.0 

80.3 

88.1 

89.0 

95.1 

96.1 

97.1 

98.2 

98.4 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

OB 

200 

79.0 

80.3 

88.1 

89.0 

95.1 

96.1 

97.2 

98.3 

98.6 

98.9 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

at 

100 

79.0 

80.3 

88.1 

89.0 

95.1 

96.1 

97.3 

98.4 

98.7 

99.0 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

OB 

000 

79.0 

80.3 

88.1 

89.0 

95.1 

96.1 

97.3 

98.4 

98.7 

99.0 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

TOrUU.  HUMBER  OF  OBSBRVATIOHS  930 
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OPBRATIIVG  LOCATIOn  "A*  PERCE1VTA6B  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOIf  mjHBER:  106100  STATION  NAME;  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  NAR  91 


LST 

TO  irrcz 

-  1 

MONTH: 

MAY 

HOURS: 

03-05 

CBILIlfG 

VISIBILITY  18 

METERS 

IN  1 

GE 

6B 

GB 

GB 

GB 

6B 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FETT  1 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CEIL 

34.9 

35.6 

39.5 

40.6 

43.4 

43.5 

44.0 

44.8 

45.6 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.3 

46.4 

OS 

20000 

37.4 

38.1 

42.3 

43.5 

46.6 

46.7 

47.4 

48.1 

49.0 

49.5 

49.5 

49.6 

49.6 

49.6 

49.8 

49.9 

OB 

ISOOO 

37.6 

38.3 

42.5 

43.7 

46.8 

46.9 

47.6 

48.3 

49.2 

49.7 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8 

50.1 

50.2 

OB 

16000 

37.7 

38.4 

42.6 

43.8 

46.9 

47.0 

47.7 

48.4 

49.3 

49.8 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

50.2 

50.3 

OB 

14000 

37.7 

38.4 

42.6 

43.8 

46.9 

47.0 

47.7 

48.4 

49.3 

49.8 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

50.2 

50.3 

OB 

12000 

37.8 

38.5 

42.9 

44.1 

47.3 

47.4 

48.0 

48.8 

49.6 

50.2 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.5 

50.6 

OB 

10000 

40.8 

41.7 

46.3 

47.5 

50.8 

51.0 

51.7 

52.4 

53.3 

53.8 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

54.1 

54.4 

OS 

9000 

41.9 

42.8 

47.5 

48.8 

52.1 

52.4 

53.1 

53.9 

54.3 

55.3 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.7 

55.9 

OB 

8000 

45.2 

46.5 

52.1 

53.5 

56.8 

57.2 

57.8 

58.8 

59.6 

60.2 

60.3 

60.3 

60.4 

60.4 

60.6 

60.8 

OB 

7000 

45.7 

47.0 

52.6 

54.0 

57.4 

57.7 

58.4 

59.4 

60.3 

60.8 

60.9 

60.9 

61.0 

61.0 

61.2 

61.5 

OB 

6000 

46.2 

47.5 

53.1 

54.5 

57.8 

58.1 

58.9 

59.8 

60.7 

61.2 

61.4 

61.4 

61.5 

61.5 

61.7 

61.9 

OB 

5000 

47.7 

49.0 

55.4 

56.8 

60.7 

61.0 

61.9 

63.1 

63.9 

64.5 

64.6 

64.6 

64.7 

64.7 

64.9 

65.1 

OB 

4500 

49.3 

50.6 

57.2 

58.8 

63.1 

63.4 

64.3 

65.6 

66.6 

67.2 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.6 

67. B 

OB 

4000 

50.4 

51.7 

58.6 

60.3 

64.9 

65.3 

66.2 

67.7 

68.8 

69.3 

69.4 

69.4 

69.5 

69... 

69.8 

70.0 

OB 

3500 

52.6 

54.0 

61.1 

63.0 

0/.8 

68.2 

69.1 

70.6 

71.7 

72.3 

72.4 

72.4 

72.6 

72.6 

72.8 

73.0 

OB 

3000 

54.1 

55.5 

63.1 

64.9 

70.3 

70.7 

71.6 

73.3 

74.4 

75.0 

75.1 

75.1 

75.2 

75.2 

75.5 

75.7 

OB 

2500 

55.5 

56.9 

64.6 

66.5 

71.9 

72.7 

73.6 

75.5 

76.5 

77.2 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

77-6 

77.8 

OB 

2000 

57.4 

58.8 

66.5 

68.6 

74.2 

75.0 

76.0 

77.8 

79.0 

79,7 

79.8 

79. B 

79.9 

79.9 

80.1 

80.3 

OB 

IBOO 

57.9 

59.3 

67.1 

69.1 

74.7 

75,6 

76.5 

78.4 

79.5 

80.2 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

80.6 

80.8 

OB 

1500 

60.7 

62.2 

70.1 

72.4 

78.1 

79.2 

80.3 

82.3 

83.5 

84.2 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.6 

84.8 

OB 

1200 

61.6 

63.1 

71.7 

74.2 

80.4 

61.6 

82.8 

84.6 

86.0 

86.7 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

87.1 

87.3 

OB 

1000 

62.8 

64.3 

73.4 

76.0 

82.5 

83-9 

85.0 

87.2 

88.5 

89.1 

89.2 

89.2 

89.3 

89.3 

89.6 

89.8 

OB 

900 

63.4 

64.9 

74.5 

77.2 

83.7 

85.1 

66.3 

86.6 

90.0 

90.6 

90.7 

90.7 

90.9 

90.9 

91.1 

91.3 

OB 

800 

63.6 

65.2 

75.1 

77.8 

84.6 

86.0 

87.4 

89.7 

91.1 

91.7 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

92.1 

92.4 

OB 

700 

64.2 

65.8 

75.8 

78.6 

85.4 

86.8 

88.5 

90.7 

92.4 

93.1 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.5 

93.8 

OB 

600 

64.4 

66.0 

76.0 

78.8 

85.6 

87.0 

88.7 

91.0 

92.6 

93.3 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.8 

94.0 

OB 

500 

64.5 

66.1 

76.2 

79.0 

85.9 

87.3 

89.2 

91.5 

93.3 

94.4 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.8 

95.0 

OB 

400 

64.6 

66.2 

76.4 

79.7 

86.5 

87.9 

89.9 

92.1 

94.0 

95.0 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.8 

96.3 

OB 

300 

64.6 

66.2 

76.4 

79.7 

86.7 

88.1 

90.2 

92.6 

94.5 

95.7 

96.1 

96.1 

96.3 

96.4 

96.8 

97.4 

OB 

200 

64.6 

66.2 

76.4 

79.7 

86.7 

88.1 

90.2 

92.6 

94.7 

96.3 

97.0 

97.0 

97.2 

97.4 

98.0 

98.7 

OB 

100 

64.6 

66.2 

76.4 

79.7 

86.7 

88.1 

90.2 

92.6 

94.8 

96.4 

97.2 

97.2 

97.4 

97.7 

98.5 

99.9 

OB 

000 

64.6 

66.2 

76.4 

79.7 

86.7 

88.1 

90.2 

92.6 

94.8 

96.4 

97.2 

97.2 

97.4 

97.7 

98.5 

100.0 

TOTAL  NUNBER  QT  cmSRVATIGNS  929 
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OPERATING  LOCATION  "A'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FftDM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

106100 

STATION  NAME:  BITBURG  AB 

DL 

PERIOD 

OF  RECORD:  APR  81  - 

MAR  91 

LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

MAY 

HOURS: 

06-08 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IN 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEBT 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CBIL 

26.4 

27.0 

30.5 

31.5 

34.0 

35.1 

35.6 

36.0 

36.2 

36.4 

36.6 

36.7 

36.9 

36.9 

37.0 

37.0 

6B 

20000 

29.7 

30.4 

34.3 

35.8 

38.9 

40.0 

40.8 

41.3 

41.6 

41.9 

42,2 

42.3 

42.5 

42.6 

42.7 

42.7 

GB 

18000 

29.8 

30.5 

34.4 

36.0 

39.0 

40.2 

40.9 

41.4 

41.7 

42.0 

42.3 

42.4 

42.6 

42.7 

42.8 

42.8 

GE 

16000 

29.8 

30.5 

34.4 

36.0 

39.0 

40.2 

40.9 

41.4 

41.7 

42.0 

42.3 

42.4 

42.6 

42.7 

42.8 

42.8 

GB 

14000 

29.8 

30,5 

34.4 

36.0 

39.0 

40.2 

40.9 

41.4 

,-1.7 

42.0 

42.3 

42.4 

42.6 

42.7 

42.8 

42.8 

GB 

12000 

30.4 

31.0 

35.3 

36.8 

39.8 

41.0 

41.9 

42.4 

42.6 

42.9 

43.3 

43.4 

43.6 

43.7 

43.6 

43.8 

GB 

10000 

32.8 

33.5 

38.4 

40.3 

43.6 

45.1 

46.1 

46.6 

46.8 

47.3 

47.7 

47.9 

48.1 

48.2 

46.4 

48.7 

GB 

9000 

33.7 

34.3 

39.5 

41.4 

44. S 

46.4 

47.4 

48.0 

48.2 

4fl.7 

49.1 

49,3 

49.5 

49.6 

49.8 

50.1 

GB 

8000 

36.1 

36.9 

43.8 

46.4 

50.6 

52.2 

53.3 

54.0 

54.3 

54.7 

55.1 

55.3 

55.5 

55.7 

55.9 

56.1 

GB 

7000 

36.7 

37.6 

44.6 

47.1 

51.3 

53.0 

54.0 

54.9 

55.1 

55.7 

56.1 

56.3 

56.5 

56.6 

56.8 

57.1 

GB 

6000 

36.8 

37.8 

45.0 

47.6 

51.8 

53.4 

54.5 

55.3 

55.5 

56.1 

56.5 

56.7 

56.9 

57.1 

57.3 

57.5 

GB 

5000 

38.3 

39.3 

46.8 

49.5 

53.8 

55.4 

56.6 

57.6 

57.9 

58.4 

59.0 

59,2 

59.4 

59.5 

59.7 

60.0 

GB 

4500 

38.9 

39.8 

47.5 

50.2 

55.0 

56.7 

58.0 

59.1 

59.4 

60.0 

60.5 

60.7 

60.9 

61.0 

61.2 

61.5 

GB 

4000 

39.6 

40.6 

48.4 

51.2 

56.4 

58.3 

59.7 

60.9 

61.5 

62.0 

62.5 

62.8 

63.0 

63.1 

63.3 

63.5 

cs 

3500 

40.2 

41.1 

49.3 

52.2 

57.7 

59.7 

61.4 

62.5 

63.1 

63.6 

64.2 

64.4 

64.6 

64.7 

65.0 

65.2 

QB 

3000 

41.8 

42.7 

51.2 

54.4 

60.3 

62.3 

64.0 

65.2 

65.8 

66.3 

67.0 

67.2 

67.4 

67.5 

67.9 

68.1 

GB 

2500 

43.2 

44.1 

52.9 

56.5 

62.5 

64.7 

66.7 

68.0 

68.7 

69.3 

70.0 

70.2 

70.4 

70.5 

70.9 

71.4 

GB 

2000 

45.1 

46.1 

55.2 

58.9 

65.0 

67.4 

69.6 

71.4 

72.0 

72.7 

73.4 

73.6 

73.8 

74.0 

74.5 

74.9 

GB 

1800 

45.5 

46.5 

55.7 

59.3 

65.4 

67.8 

70.1 

71.8 

72.4 

73.1 

73.8 

74.1 

74.3 

74.4 

74.9 

75.3 

GB 

1500 

47.6 

48.7 

59.1 

63.2 

70.0 

72.4 

74.9 

76.6 

77.3 

78.0 

78.8 

79.0 

79.2 

79.3 

79.9 

80.3 

GB 

1200 

49.6 

50.7 

61.9 

66.1 

73.8 

76.4 

79.3 

81.4 

82.0 

82.8 

83.5 

83.7 

84.0 

84.1 

84.6 

85.0 

as 

1000 

51.2 

62.4 

64.3 

60.7 

76.5 

79.4 

02.5 

84.9 

85.7 

86.7 

87.4 

87.6 

B7.8 

87.9 

BB.5 

83.9 

GB 

900 

51.7 

52.9 

64.7 

69.2 

77.5 

80.4 

03.5 

86.0 

86.8 

87.8 

88.6 

88. 8 

89.0 

89.1 

89. 7 

90.1 

GB 

800 

51.8 

53,1 

65.7 

70.4 

79.0 

81.9 

85.0 

87-6 

88.4 

89.5 

90.2 

90.4 

90.6 

90.7 

91.3 

91.7 

OB 

700 

52.1 

53.4 

66.0 

70.9 

80.3 

83.6 

87.0 

89.6 

90.3 

91.5 

92.2 

92.5 

92.7 

92.8 

93.3 

93.8 

GB 

600 

52.1 

53.4 

66.1 

71.2 

80.5 

64.0 

87.4 

90.2 

91.0 

92.1 

92.9 

93.1 

93.3 

93.4 

94.0 

94.4 

GB 

500 

52.6 

53,9 

67.0 

72.2 

81.7 

85.1 

88.8 

91.9 

92.9 

94.2 

94.9 

95.2 

95.4 

95.5 

96.0 

96.7 

GB 

400 

52.7 

54.0 

67.1 

72.3 

81.9 

85.4 

89.0 

92.4 

93.3 

94.6 

95.4 

95.6 

9  8 

95.9 

96.4 

97.3 

GB 

300 

52.7 

54,0 

67.1 

72.3 

82.1 

85.7 

89.6 

93.0 

94.1 

95.8 

96.6 

96.8 

97.0 

97.1 

97.6 

98.6 

GB 

200 

52.7 

54.0 

67.1 

72.3 

82.1 

85,7 

89.6 

93.1 

94.2 

96.2 

97.1 

97.3 

97.5 

97.7 

98.3 

99.6 

GB 

100 

52.7 

54.0 

67.1 

72.3 

82.1 

85.7 

89.7 

93.3 

94.4 

96.4 

97.3 

97.5 

97.7 

98.2 

98.7 

100.0 

as 

000 

52.7 

54.0 

67.1 

72.3 

82.1 

85.7 

89.7 

93.3 

94.4 

96.4 

97.3 

97.5 

97.7 

98.2 

98.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSEKVATIONS  929 
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OPEMTIIIG  UKATIOH  ’A' 
USAFETAC.  ASHEVILLE  NC 


PERCEHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  NUHBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTO: 

MAY 

HOURS: 

09-11 

CBILING 

VISIBILIT7  IN 

METERS 

IN 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CEIL 

29.2 

29.8 

33.2 

34-1 

35.1 

35.1 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

6B 

20000 

;«2.6 

33.1 

37-7 

38.9 

40.0 

40.0 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

GB 

18000 

32.8 

33.3 

38.0 

39.1 

40.2 

40.2 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

GB 

16000 

32.9 

33.4 

38.1 

39.2 

40.3 

40.3 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

GE 

14000 

33.1 

33.7 

38.3 

39.5 

40.5 

40.5 

41.0 

41.0 

41.0 

41.0 

41.0 

41.0 

41.0 

41.0 

41.0 

41.0 

GB 

12000 

33.3 

33.9 

38.5 

39-7 

40.8 

40.8 

41.2 

11.3 

41.3 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

GB 

10000 

35.1 

35.6 

41.2 

42.5 

43.7 

43.7 

44.1 

44.2 

44.2 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

GB 

9000 

35.5 

36.0 

41.8 

43.1 

44.4 

44.5 

44.9 

45.1 

45.1 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

GB 

8000 

37.8 

38.5 

45.3 

47-0 

48.6 

48,7 

49.1 

49.2 

49.2 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

GB 

7000 

38.4 

39.0 

45.9 

47.6 

49.5 

49.6 

50.0 

50.1 

50.1 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

GB 

6000 

38.5 

39.1 

46.2 

48.0 

49.8 

49.9 

50.3 

50.4 

50.4 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

GB 

5000 

39.9 

40.9 

48.1 

49.9 

51.7 

51.8 

52.3 

52.4 

52.4 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

GB 

4500 

40.8 

41.8 

49.2 

51.1 

53.0 

53.1 

53.7 

53.8 

53.8 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

GB 

4000 

42.3 

43.3 

51.0 

53.2 

55.3 

55.4 

55.9 

56.0 

56.0 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

GB 

3500 

44.7 

45.8 

53.4 

55.7 

58.0 

58.2 

58.9 

59.0 

59.0 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

GB 

3000 

49.8 

51.1 

58.9 

61.2 

63.4 

63.7 

64.4 

64.5 

64.5 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

GB 

2500 

53.4 

54.8 

63.2 

65.6 

68.4 

68.8 

69.6 

69.7 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

GB 

2000 

58.9 

60.3 

69.5 

72.2 

75.2 

75.6 

76.5 

76.8 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

GB 

1800 

60.3 

61.7 

71.2 

73.9 

77.0 

77.5 

78.4 

78.7 

78.7 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

GB 

1500 

65.7 

67.1 

78.1 

80.9 

84.1 

84.6 

85.5 

85.8 

85.8 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GB 

1200 

68.6 

70.0 

81.5 

84.9 

88.8 

89.4 

90.3 

90.9 

90.9 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91-1 

91.1 

91.1 

GB 

1000 

70-2 

71.6 

83.4 

87.3 

91.5 

92.2 

93.1 

93.8 

93.8 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GB 

900 

70.5 

71.9 

83.9 

87.7 

92.0 

92.7 

93.7 

94.3 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GB 

800 

71.0 

72.4 

84.8 

89.0 

93.3 

94.3 

95.4 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

700 

71.1 

72.5 

85.1 

89.4 

94.3 

95.6 

96.7 

97.3 

97.3 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB 

600 

71-2 

72.6 

85.2 

89.5 

94.5 

95.8 

97-0 

97.6 

97.6 

98.0 

98,0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OB 

500 

71.2 

72.6 

85.3 

89.8 

94.9 

96.3 

98.0 

98.6 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

GB 

400 

71.2 

72.6 

85.3 

89.9 

95.1 

96.5 

98.1 

98-7 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

GE 

300 

71.2 

72.6 

85.3 

89.9 

95.1 

96.5 

98.1 

98.7 

98.9 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

GB 

200 

71.2 

72.6 

85.3 

89.9 

95.1 

96.5 

98.1 

98.7 

98.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

GB 

100 

71.2 

72.6 

85.3 

89.9 

95.1 

96.5 

98.1 

98.7 

98.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

GB 

000 

71.2 

72.6 

85.3 

89.9 

95.1 

96.5 

98.1 

98-7 

98.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 
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IOCATIOR  "A- 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  IK 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

HAY 

HOURS: 

12-14 

CBILIHG 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IH  1 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1  112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO  CEIL 

28.2 

29.1 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

GB 

20000 

34.9 

36.0 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

GS 

18000 

35.3 

36.3 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

GE 

16000 

35.3 

36.3 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

GB 

14000 

35.3 

36.3 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37-7 

37.7 

GB 

12000 

36.7 

37.7 

39.1 

39.1 

39.2 

39.2 

39.2 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

GB 

10000 

38.6 

39.7 

41.9 

41.9 

42.0 

42.0 

42.0 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

6B 

9000 

39.6 

40.6 

43.0 

43.0 

43.3 

43.3 

43.3 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

«8 

8000 

41.2 

42.3 

44.7 

44.7 

45.1 

45.1 

45.1 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

GS 

7000 

41.8 

42.9 

45.5 

45.5 

45.8 

45.8 

45.8 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

GB 

6000 

42.0 

43.1 

45.7 

45.7 

46.0 

46.0 

46.0 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

GB 

5000 

43.4 

44.6 

47.2 

47.3 

47.6 

47.6 

47.6 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

GB 

4500 

46.1 

47.3 

50.0 

50.1 

50.5 

50.5 

50.5 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

GB 

4000 

50.0 

51.5 

54.4 

54.5 

55.2 

55.2 

55.3 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

OS 

3500 

54.4 

56.0 

59.2 

59.4 

60.0 

60.0 

60.1 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

GB 

3000 

64.4 

66.2 

69.6 

69.9 

70.5 

70.5 

70.6 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

GB 

2500 

72.8 

74.6 

79.2 

79.4 

80.2 

80.2 

80.3 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

GE 

2000 

78.4 

80.4 

85.9 

86.1 

87.1 

87-1 

87.2 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

GB 

1800 

78.8 

80.9 

66.6 

86.8 

87.7 

87.7 

87.8 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GS 

1500 

83.0 

85.2 

91.2 

91.6 

92.6 

92.6 

92.7 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GB 

1200 

85.1 

87.2 

93.9 

94.3 

95.5 

95.5 

95.6 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95-9 

95.9 

GB 

1000 

85.8 

88.0 

94.8 

95.5 

97.0 

97-0 

97.1 

97.5 

97.5 

97.5 

97-5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB 

900 

86.0 

88.2 

95.2 

96.0 

97.5 

97.5 

97.6 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GS 

800 

86.3 

88.5 

95.5 

96.5 

98.0 

98.0 

98.1 

98.5 

98.5 

98.5 

98-5 

98-5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

700 

86.3 

88.5 

95.6 

96.6 

98.3 

98.3 

98.4 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

600 

86.3 

88.5 

95.6 

96.6 

98.3 

98.3 

98.4 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

cs 

500 

06.5 

88.6 

95.9 

96.9 

98.7 

98-7 

99.0 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

400 

86.5 

88.6 

95.9 

96.9 

98.7 

98.7 

99.0 

99.5 

99,7 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

300 

86.5 

88.6 

95.9 

96.9 

98.7 

98.7 

99.0 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

200 

86.5 

88.6 

95.9 

96.9 

98.7 

98.7 

99.0 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

86.5 

88.6 

95.9 

96.9 

98.7 

98.7 

99.0 

99.5 

99,7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

86.5 

88.6 

95.9 

96.9 

98.7 

98.7 

99-0 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPBBATIHG  LOCKTIOH  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SranoH  HUMBER: 

106100 

STATION  NAME:  BITBUR6  AB 

OL 

PERIOD 

OF  RECORD:  APR  81  - 

MAR  91 

LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

MAY 

HOURS: 

15-17 

CBILIRG 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IH 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CBIL 

26.9 

27.2 

27.7 

28.0 

28.0 

28.0 

28.0 

28.0 

28.0 

28.0 

26.0 

26.0 

28.0 

28.0 

28.0 

28.0 

GB 

20000 

36.0 

36.8 

37.4 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

6B 

18000 

36.1 

36.9 

37.5 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37,7 

6B 

16000 

36.1 

36.9 

37.5 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

GB 

14000 

36.2 

37.0 

37.6 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

GB 

12000 

36.6 

37.3 

38.0 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

GE 

10000 

38.6 

39.6 

41.0 

41.2 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

6B 

9000 

40.2 

41.2 

42.6 

42.8 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

GB 

8000 

42.5 

43.5 

45.1 

45.3 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45-7 

45.7 

45.7 

GB 

7000 

42.9 

44.0 

45.5 

45.7 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

GB 

6000 

44.0 

45.1 

46.6 

46.8 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

GB 

5000 

47.3 

48.4 

49.9 

50.1 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

GB 

4500 

51.0 

52.3 

53.9 

54.1 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

GB 

4000 

59.8 

61.2 

62.9 

63.1 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

GB 

3500 

65.5 

67.5 

69.2 

69.5 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

GB 

3000 

76.7 

79.0 

81.6 

82.2 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

GB 

2500 

80.6 

83.1 

86.3 

86.9 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GB 

2000 

84.9 

87.4 

90.9 

91.4 

92.0 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GB 

1800 

85.4 

87.8 

91.3 

91.8 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GB 

1500 

87.4 

89.9 

94.0 

94.7 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95-6 

95.6 

95.6 

OB 

1200 

88.3 

90.9 

95.5 

96.2 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97-1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

1000 

88.7 

91.3 

96.3 

97.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98,5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

900 

88.7 

91.3 

96.8 

97.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

800 

88.7 

91.3 

06.8 

97.8 

99.1 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

700 

88.8 

91.4 

96.9 

98.0 

99.4 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

600 

88.8 

91.4 

96.9 

98.0 

99.4 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

500 

88.8 

91.4 

96.9 

98.0 

99.4 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99,8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

400 

88.8 

91.4 

96.9 

98.1 

99.5 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

300 

88.9 

91.5 

97.0 

98.2 

99.6 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

88.9 

91.5 

97.0 

98.2 

99.6 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

100 

88.9 

91.5 

97.0 

98.2 

99.6 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

88.9 

91.5 

97.0 

98.2 

99.6 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPERKriHG  LOCMIOII  "A"  PBBCEirCAGB  FRBQUKHCY  OP  OCCURPEMCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFKEAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SrAXIOR 

106100 

STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 

LST  TO  UTC:  -  1 

PERIOD 

MONTH: 

OP  RECORD: 

HAY  HOURS 

APR  81  - 

:  18-20 

-  MAR  91 

CEILIR6 

VISIBILITY  IN 

METERS 

HI 

1  6B 

GB 

GB  CE 

GB 

GB  GB 

GB 

GE 

6B 

GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1  112 

90 

BO  60 

48 

40  32 

24 

20 

16 

12  10 

08 

06 

04 

00 

MO 

CEIL 

36.5 

36.9 

37.5 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

GB 

20000 

45.1 

45.6 

46.6 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

GB 

18000 

45.6 

46.1 

47.1 

47.3 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

GB 

16000 

45.6 

46.1 

47.1 

47.3 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

GB 

14000 

45.6 

46.1 

47.1 

47.3 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

GB 

12000 

46.5 

47.0 

48.1 

48.3 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

GE 

10000 

49.5 

50.1 

51.8 

52.0 

52.3 

52.3 

52.4 

52.5 

52.5 

52.5 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

GB 

9000 

52.0 

52.7 

54.4 

54.6 

54.8 

54.8 

54.9 

55.1 

55.1 

55.1 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

GB 

8000 

56.6 

57.4 

59.2 

59.5 

59.7 

59.7 

59.8 

59.9 

59.9 

59.9 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

GB 

7000 

57.7 

58.6 

60.6 

60.9 

61.3 

61.5 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

GE 

6000 

58.3 

59.1 

61.2 

61.4 

61.8 

62.0 

62.2 

62.3 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

GB 

5000 

61.7 

62.6 

65.1 

65.3 

65.8 

66.0 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

GB 

4500 

64.7 

65.9 

68.4 

68.6 

69.1 

69.4 

69.5 

69.6 

69,6 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GB 

4000 

70.3 

71.6 

74.3 

74.5 

75.1 

75.3 

75.5 

75.6 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

GB 

3500 

74.5 

75.8 

78.7 

78.9 

79.5 

79.7 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GB 

3000 

79.8 

81.1 

84.3 

84.6 

85.2 

85.4 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

GB 

2500 

83.0 

84.5 

88.1 

88.4 

89.2 

89.5 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GB 

2000 

85.7 

87.2 

90.8 

91.2 

92.5 

92.7 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

OB 

1800 

85.9 

87.4 

91.2 

91.6 

92.9 

93.1 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GB 

1500 

87.0 

88.7 

93.0 

93.7 

95.2 

95.4 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

1200 

87.2 

88.9 

93.8 

94.5 

96.1 

96.5 

97.1 

97.2 

97,2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OE 

1000 

87.5 

89.2 

94.1 

94.8 

96.8 

97.1 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

900 

87.5 

89.2 

94.4 

95.5 

97.4 

97.7 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

800 

87.6 

89.4 

94.8 

95.9 

97.8 

98.2 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

700 

87.7 

89.5 

94.9 

96.0 

98.0 

98.3 

98.9 

9S.  1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

600 

87.7 

89.5 

94.9 

96.1 

98.1 

98.4 

99.0 

99.2 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

B 

500 

87.7 

89.5 

94.9 

96.1 

98.1 

98.4 

99.0 

99.2 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

400 

87.7 

89.5 

94.9 

96.1 

98.1 

98.4 

99.0 

99.4 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

■■ 

300 

87.7 

89.5 

94.9 

96.1 

98.1 

98.4 

99.0 

99.4 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Ml' 

200 

87.7 

89.5 

94.9 

96.1 

98.1 

98.4 

99.0 

99.4 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

I 

100 

87.7 

89.5 

94.9 

96.1 

98.1 

98.4 

99.0 

99.4 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

s 

000 

87.7 

89.5 

94.9 

96.1 

98.1 

98.4 

99.0 

99.4 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPKI»TIIIG  UX:MI0H  *R-  FERCENIAGB  FRBQUE3CY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VTSTBILITI 

USAFEXAC,  ASHEVILLE  EC  FROM  BOURLI  OBSERVATIONS 


STATION  RIMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURO  AB  OL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  MAY  HOURS:  21-23 


CBILIRG 

IN 

FEET 

GB 

112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GB  GB  GB  GB 

48  40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

GB 

12 

GB 

10 

GB 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO 

CEIL 

46.0 

46.9 

47.5 

48.0 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

GE 

20000 

50.6 

51.5 

52.6 

53.0 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

6E 

18000 

50.9 

51.7 

52.8 

53.2 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

GE 

16000 

50.9 

51.7 

52.8 

53.2 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

GB 

14000 

50.9 

51.7 

52.8 

53.2 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

6B 

12000 

51.5 

52.4 

53.4 

53.9 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

6E 

10000 

55.2 

56.0 

57.2 

57.8 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

GB 

9000 

56.7 

57.5 

58.9 

59.6 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

GB 

8000 

61.4 

62.4 

64.2 

64.8 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

OB 

7000 

62.0 

63.0 

64.8 

65.6 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

OB 

6000 

62.6 

63.5 

65.4 

66.1 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

OE 

5000 

67.0 

68.1 

70.3 

71.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GB 

4500 

69.4 

70.5 

73.1 

74.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

CE 

4000 

73.4 

74.7 

77.4 

78.5 

79.7 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

OB 

3500 

76.5 

77.8 

80.5 

81.6 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GE 

3000 

79.9 

81.4 

84.4 

85.5 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

OB 

2500 

81.8 

83.3 

86.9 

88.1 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90,0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GB 

2000 

83.0 

84.5 

88.3 

89.7 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GB 

1800 

83.7 

85.2 

89.1 

90.5 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GB 

1500 

85.5 

87.1 

91.3 

92.9 

95-1 

95.1 

95.2 

2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GE 

1200 

85.9 

87.5 

91.9 

93.7 

95.9 

95.9 

96.1 

96  1 

96.2 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GE 

1000 

86.3 

88.0 

92.7 

94.5 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97.2 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

OB 

900 

86.7 

88.3 

93.0 

94.8 

97.3 

97.3 

97.7 

97.7 

97.8 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GE 

800 

86.8 

88.4 

93.1 

95.1 

97.5 

97.5 

98.0 

98.0 

98.1 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

OB 

700 

86.8 

88.4 

93.3 

95.3 

97.7 

97.7 

98.3 

98.3 

98.4 

98.5 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

600 

86.8 

88.4 

93.3 

95.4 

98.1 

98.1 

98.6 

98.6 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

500 

86.8 

88.4 

93.4 

95.6 

98.5 

98.5 

99.0 

99.0 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

400 

86.8 

88.4 

93.4 

95.6 

98.6 

98.6 

99.1 

99.1 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

300 

86.8 

88.4 

93.4 

95.6 

98.6 

98.6 

99.1 

99.1 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

200 

86.8 

88.4 

93.4 

95.6 

98.6 

98.6 

99.1 

99.1 

99.5 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

86.8 

88.4 

93.4 

95.6 

98.6 

98.6 

99.1 

99.1 

99.5 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

86.8 

88.4 

93.4 

95.6 

98.6 

98.6 

99.1 

99.1 

99.5 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


OPERKTIIIG  lOCATIOr  -A* 
IBAFbiAC,  ASHBViU^  HC 


PEBCBHTAGB  FREQUEHCY  OF  OCCURRJBBCB  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  mmBER: 

106100 

STATIOH  NAME:  BITBURG  AB 

DL 

PERIOD 

OP  RECORD:  APR  81  - 

MAR  91 

LST 

TO  UTC; 

-  1 

MDOTH: 

HAY  HOURS:  ALL 

CBXLIRO 

VISIBIUTT  IW 

METERS 

III 

6B 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

RO  CBIL 

33.8 

34.5 

36.5 

37.1 

38.1 

38.3 

38.5 

38.7 

38.8 

38.9 

38.9 

38.9 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

6B  20000 

39.3 

40.0 

42.5 

43.1 

44.4 

44.6 

44.8 

45.0 

45.1 

45.2 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.4 

45.4 

GE  18000 

39.5 

40.3 

42.7 

43.4 

44.6 

44.9 

45.1 

45.2 

45.4 

45.5 

45.5 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.7 

GB  16000 

39.6 

40.3 

42.8 

43.4 

44.7 

44.9 

45.1 

45.3 

45.4 

45.5 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.7 

45.7 

CT  14000 

39.6 

40.3 

42.8 

43.5 

44.7 

44.9 

45.2 

45.3 

45.5 

45.6 

45.6 

45.6 

45.7 

45-7 

45.7 

45.7 

GB  12000 

40.1 

40. B 

43.4 

44.1 

45.4 

45.6 

45.8 

46.0 

46.2 

46.3 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

46.5 

46.5 

GE  10000 

42.8 

43.5 

46.7 

47.4 

48.8 

49.1 

49.4 

49.6 

49.7 

49.9 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.1 

50.1 

GB  9000 

44.0 

44.8 

48.0 

48.8 

50.3 

50.6 

50.9 

51.1 

51.3 

51.4 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.6 

51.7 

GE  8000 

47.2 

48.1 

52.0 

53.0 

54.6 

54.9 

55.2 

55.5 

55.6 

55.7 

55.8 

55.8 

55.9 

55.9 

56.0 

56.0 

GB  7000 

47.8 

48.8 

52.7 

53.7 

55.4 

55.7 

56.0 

56.3 

56.5 

56.6 

56.7 

56.7 

56.8 

56.8 

56.8 

56.9 

GB  6000 

48.3 

49.2 

53.3 

54.2 

55.9 

56.3 

56.6 

56.9 

57.0 

57.2 

57.3 

57.3 

57.3 

57.4 

57.4 

57.5 

GB  5000 

50.8 

51.8 

56.1 

57.1 

59.0 

59.4 

59.7 

60.1 

60.2 

60.4 

60.5 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.7 

GB  4500 

52.9 

54.0 

58.4 

59-S 

61.6 

61.9 

62.3 

62.7 

62.9 

63.0 

63.1 

63.1 

63.2 

63.2 

63.3 

63.3 

GE  4000 

56.3 

57.6 

62.2 

63.4 

65.6 

66.0 

66.5 

66.9 

67.1 

67.2 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.5 

67.5 

GE  3500 

59.5 

60.9 

65.7 

66.8 

69.3 

69.7 

70.2 

70,6 

70.8 

71.0 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

GB  3000 

64.5 

66.0 

71.2 

72.5 

75.1 

75.5 

76.1 

76.5 

76.7 

76.9 

77.0 

77.0 

77.1 

77.1 

77.2 

77.2 

GB  2500 

67.7 

69.2 

74.9 

76.3 

79.1 

79.6 

80.2 

80.7 

80.9 

81.1 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.4 

81.5 

GB  2000 

70.9 

72.4 

78.5 

80.0 

83.0 

83.5 

84.2 

84.7 

85.0 

85.2 

85.3 

85.3 

85.4 

85.4 

85-5 

85.6 

GB  1800 

71.4 

73.0 

79.2 

80.7 

83.7 

84.2 

84.9 

85.5 

85.7 

85.9 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.2 

86.3 

GB  1500 

74.0 

75.7 

82.5 

84.2 

87.4 

88.0 

88.7 

89.3 

89.5 

89.8 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

OB  UOO 

75.4 

77.1 

84.4 

86.2 

89.8 

90.5 

91.3 

92.0 

92.2 

92.5 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.8 

92.9 

OB  1000 

76.3 

76.0 

85.6 

87.6 

91.4 

92.2 

93.0 

93.8 

94.1 

94.4 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.8 

GB  900 

76.6 

78.3 

86.1 

88.2 

92.1 

92.9 

93.8 

94.6 

95.0 

95.2 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.6 

95.7 

GB  800 

76.8 

78.5 

86.6 

88.8 

92.9 

93.7 

94.6 

95.5 

95.8 

96.1 

96.2 

96.3 

96.4 

96.4 

96.5 

96.6 

GB  700 

77.0 

76-7 

86.9 

89.2 

93.4 

94.3 

95.4 

96.3 

96.7 

97.0 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.4 

OB  600 

77-0 

78.7 

87.0 

89.3 

93.6 

94.5 

95.6 

96.6 

97.0 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.7 

rai  500 

77.1 

78.9 

87.2 

89.6 

94.0 

94.9 

96.2 

97.1 

97.6 

98.0 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.5 

GB  400 

77.2 

78.9 

87.3 

89.7 

94.2 

95.1 

96.4 

97.4 

97.9 

98.3 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

98.9 

GB  300 

77.2 

78.9 

87.3 

89.7 

94.2 

95.2 

96.5 

97.6 

98.1 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.3 

GB  200 

77.2 

78.9 

87.3 

89.7 

94.2 

95.2 

96.5 

97.6 

98.2 

98.8 

99.1 

99.1 

99.2 

99.3 

99.4 

99.7 

GB  100 

77.2 

78.9 

87.3 

89.7 

94.2 

95.2 

96.5 

97.6 

98.2 

98.9 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.6 

100.0 

GB  000 

77.2 

78.9 

87.3 

89.7 

94.2 

95.2 

96.5 

97.6 

98.2 

98.9 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.6 

100.0 

TOTAL  HUmBR  OF  OBSERVATIONS  7438 
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OPERATIilG  LOCATION  ’A’ 
USAFBTAC,  ASBBVILLB  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  OL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

JUN 

HOURS: 

00-02 

CEILING 

VISIBILITY  IW 

METERS 

III 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

VO 

CEIL 

38.2 

38.9 

40.7 

41.7 

43.0 

43.3 

43.8 

44.2 

44.3 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.6 

44.7 

GB 

20000 

42.7 

43.4 

46.1 

47.3 

49.0 

49.4 

49.9 

50.3 

50.4 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.7 

50.8 

6B 

18000 

42.8 

43.6 

46.2 

47.4 

49.1 

49.6 

50.0 

50.4 

50.6 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.8 

50.9 

6B 

16000 

42.8 

43.6 

46.2 

47.4 

49.1 

49.6 

50.0 

50.4 

50.6 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50-8 

50.9 

GB 

14000 

42.8 

43.6 

46.2 

47.4 

49.1 

49.6 

50.0 

50.4 

50.6 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.8 

50.9 

CE 

12000 

43.6 

44.3 

47.0 

48.2 

49.9 

50.3 

50.8 

51.2 

51.3 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.6 

51-7 

GB 

10000 

46.8 

47.6 

50.6 

51.8 

53.8 

54.2 

54.7 

55.1 

55.3 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.6 

55.7 

GB 

9000 

48.9 

49.8 

52.9 

54.2 

56.3 

56.8 

57.2 

57.7 

57.9 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.1 

58.2 

GB 

8000 

52.6 

53.4 

56.6 

58.1 

60.2 

60.7 

61.2 

61.7 

61.9 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.1 

62.2 

OB 

7000 

53.8 

54.7 

57.8 

59.4 

61.6 

62.0 

62.8 

63.3 

63.6 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.8 

63.9 

GB 

6000 

54.1 

55.0 

58.1 

59.8 

61.9 

62.3 

63.1 

63.7 

63.9 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.1 

64.2 

GB 

5000 

57.9 

58.8 

62.3 

64.1 

66.8 

67.2 

68.0 

68.6 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

69.0 

69.1 

GB 

4500 

60.8 

61.8 

65.9 

67.7 

70.7 

71.2 

72.1 

72.7 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.2 

73.3 

OB 

4000 

66.7 

67.8 

72.4 

74.4 

77.7 

78.2 

79.1 

79.8 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.3 

80.4 

OB 

3500 

68.1 

69.2 

73.9 

76.1 

79.4 

80.0 

80.9 

81.6 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.1 

82.2 

GB 

3000 

70.2 

71.4 

76.7 

79.1 

82.4 

83.0 

84.1 

84.8 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.4 

85.6 

OE 

2500 

70.7 

71.9 

77.3 

79.9 

83.2 

83.8 

84.9 

85.6 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.2 

86.3 

GB 

2000 

71.3 

72.7 

78.4 

81.1 

85.1 

85.7 

86.8 

87.4 

87.9 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

88.2 

OE 

1800 

71.6 

72-9 

78.7 

81.3 

85.6 

86.1 

87.2 

87.9 

88.4 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.7 

88.8 

GB 

1500 

73.3 

74.7 

60.9 

83.7 

88.2 

88.9 

90.0 

90.7 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

91.6 

GE 

1200 

74.4 

75-8 

82.0 

84.8 

89.6 

90.2 

91.3 

92.0 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92-7 

92.8 

92.9 

GB 

1000 

75.7 

77-0 

83.4 

86.2 

91.1 

92.0 

93.1 

93.8 

94.3 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.8 

GB 

900 

75.7 

77.0 

83.4 

86.3 

91.3 

92.2 

93.3 

94.0 

94.6 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

95.0 

GB 

800 

75.9 

77.3 

83.8 

86.8 

92.1 

93.0 

94.1 

94.8 

95.3 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

95.8 

OB 

700 

76.2 

77.7 

84.1 

87.1 

92.6 

93.4 

94.6 

95.2 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.2 

GB 

600 

76.2 

77.7 

84.3 

87.4 

92.9 

93.8 

94.9 

95.6 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.6 

GB 

500 

76.6 

78.0 

85.1 

88.2 

94.1 

95.1 

96.3 

97.0 

97.6 

97.8 

97,8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.9 

98.0 

GB 

400 

76.6 

78.0 

85.1 

88.2 

94.1 

95.4 

96.7 

97.6 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98-3 

98.4 

98.6 

GB 

300 

76.6 

78.0 

85.2 

88.4 

94.3 

95.7 

96.9 

9#.e 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

GB 

200 

76.7 

78.1 

85.4 

88.8 

94.7 

96.0 

97.2 

98.1 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.4 

99.7 

OB 

100 

76.7 

78.1 

85.4 

88.8 

94.7 

96.0 

97.2 

98.1 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.4 

99.9 

GE 

000 

76.7 

78.1 

85.4 

88.8 

94.7 

96.0 

97.2 

98.1 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.4 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPSRKriHG  lOCATIOII  'A’ 
USAFRAC,  ASHEVILLE  IK 


PBRCEHTACB  FREgUBNCY  OP  OCCUJWBHCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXKTIOR  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  OL  PERIOD  OP  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

JUN 

H0UP8: 

03-05 

CBILUIG 

VISIBILITY  IH 

METERS 

HI  1 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GE 

GE 

GB 

FEET  1 

1  112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

HD 

CEIL 

25.0 

25.6 

29.1 

30.3 

33.8 

34.7 

35.9 

36.3 

36.7 

36.9 

36.9 

37.0 

37.1 

37.1 

37.1 

37.7 

GB 

20000 

29.3 

30.0 

33.9 

35.1 

39.6 

40.6 

42.1 

42.9 

43.2 

43.4 

43.4 

43.6 

43.7 

43. B 

43.8 

44.3 

6B 

IBOOO 

29.3 

30.0 

33.9 

35.1 

39.6 

40.6 

42.1 

42.9 

43.2 

43.4 

43.4 

43.6 

43.7 

43.8 

43.8 

44.3 

GB 

16000 

29.3 

30.0 

33.9 

35.1 

39.6 

40.6 

42.1 

42.9 

43.2 

43.4 

43.4 

43.6 

43.7 

43.8 

43.8 

44.3 

GS 

14000 

29.4 

30.1 

34.0 

35.2 

39.7 

40.7 

42.2 

43.0 

43.3 

43.6 

43.6 

43.7 

43.8 

43.9 

43.9 

44.4 

GS 

12000 

30.0 

30.7 

34.6 

35.8 

40.2 

41.2 

42.8 

43.6 

43.9 

44.1 

44.1 

44.2 

44.3 

44.4 

44.4 

45.0 

GB 

10000 

31.8 

32.4 

36.7 

38.0 

43.0 

44.1 

46.2 

47.1 

47.4 

47.7 

47.7 

47.8 

47.9 

48.0 

48.0 

49.0 

GB 

9000 

32.3 

33.0 

37.3 

38.8 

43.9 

45.0 

47.1 

48.0 

48.4 

48.7 

48.7 

4ft.  8 

48.9 

49.0 

49.0 

50.0 

GB 

aooo 

35.1 

35.8 

40.4 

42.2 

47.4 

48.7 

51.3 

52.2 

52.7 

52.9 

52.9 

53.0 

53.1 

53.2 

53.2 

54.2 

GB 

7000 

36.2 

36.9 

41.6 

43.4 

48.7 

49.9 

52.6 

53.4 

53.9 

54.1 

54.1 

54.2 

54.3 

54.4 

54.4 

55.4 

GS 

6000 

36.4 

37.1 

41.8 

43.7 

49.0 

50.3 

53.0 

53.9 

54.3 

54.6 

54.6 

54.7 

54.8 

54.9 

54.9 

55.9 

GB 

5000 

38.4 

39.1 

43.9 

46.0 

51.9 

53.3 

56.2 

57.1 

57.6 

57.8 

57.8 

57.9 

58.0 

58.1 

58.1 

59.1 

GB 

4500 

40.2 

40.9 

46.0 

48.1 

54.6 

56.2 

59.3 

60.2 

60.7 

61.1 

61.1 

61.2 

61.3 

61.4 

61.4 

62.4 

GS 

4000 

45.4 

46.2 

52.1 

54.3 

61.8 

63.4 

66.8 

67.7 

68.1 

68.7 

68.8 

68.9 

69.0 

69.1 

69.1 

70.1 

GS 

3500 

46.6 

47.3 

53.8 

56.3 

63.9 

65.6 

68.9 

70.0 

70.4 

71.0 

71.1 

71.2 

71.3 

71.4 

71.4 

72.6 

GS 

3000 

49.4 

50.3 

57.6 

60.1 

68.2 

69.9 

73.3 

74.4 

75.1 

75.7 

75.9 

76.0 

76.1 

76.2 

76.2 

77.4 

GB 

2500 

50.8 

51.7 

59.2 

61.8 

70.2 

71.9 

75.3 

76.4 

77.1 

77.7 

77.9 

78.0 

78.1 

78.2 

78.3 

79.6 

GB 

2000 

51.1 

52.0 

60.1 

62.7 

71.3 

73.0 

76.4 

77-6 

78-2 

78.8 

79.0 

79.1 

79.2 

79.3 

79.4 

80.7 

GS 

1800 

51.4 

52.3 

60.6 

63.1 

71.9 

73,6 

77.0 

78.1 

78.8 

79.3 

79.6 

79-7 

79.8 

79.9 

80.0 

81.2 

GB 

1500 

53.8 

54.7 

63.0 

65.7 

75.2 

77.0 

80.4 

81.7 

82.4 

83.1 

83.3 

83.4 

83.6 

83.7 

83.8 

85-0 

GB 

1200 

55.7 

56.6 

65.6 

68.2 

77.9 

79.8 

83.3 

84.6 

85.3 

86.0 

86.2 

86.3 

86.4 

86.6 

86.7 

87.9 

GB 

1000 

56.7 

57.6 

66.8 

69.6 

79.4 

81.6 

85.2 

86.6 

87.3 

88.0 

88.2 

88.3 

88.4 

88.6 

88.7 

89.9 

GS 

900 

56.9 

57.8 

67.1 

70.0 

79.9 

82.0 

85.7 

87-0 

87.8 

88.4 

88.7 

88.8 

88.9 

89.0 

89.1 

90.3 

GB 

800 

57.3 

58.2 

67.8 

70.8 

80.8 

82.9 

86.7 

88.0 

88.8 

89.4 

89.7 

89.8 

89.9 

90.0 

90.1 

91.3 

GS 

700 

57.6 

58.4 

68.0 

71.2 

82.1 

84.3 

88.1 

89.6 

90.4 

91.1 

91.3 

91.4 

91.6 

91.7 

91.8 

93.0 

OB 

600 

57.6 

58.4 

68.0 

71.3 

82.6 

84.9 

88.8 

90.2 

91.1 

91.9 

92.1 

92.2 

92.3 

92.4 

92.6 

93.8 

GB 

500 

57.9 

58.9 

68.6 

72.0 

83.3 

85.9 

90.0 

91.4 

92.3 

93.1 

93.3 

93.4 

93.6 

93.7 

93.8 

95.0 

GB 

400 

57.9 

58.9 

69.0 

72.6 

84.0 

86.6 

90.7 

92.7 

93.6 

94.3 

94.7 

94.8 

95.0 

95.2 

95.3 

96.6 

GS 

300 

57.9 

58.9 

69.0 

72.6 

84.0 

86.7 

90.8 

93.1 

94.3 

95.1 

95.4 

95.6 

95.9 

96.1 

96.2 

97.6 

GB 

200 

57.9 

58.9 

69.0 

72.6 

84.2 

86.9 

91.1 

93.4 

94.8 

95.6 

96.0 

96-1 

96.4 

96.7 

96.9 

98.4 

GB 

100 

57.9 

58.9 

69.0 

72.6 

84.2 

86.9 

91.1 

93.7 

95.0 

95.8 

96.3 

96.4 

96.8 

97.2 

97.7 

99.9 

fX 

000 

57.9 

58.9 

69.0 

72.6 

84.2 

86.9 

91.1 

93.7 

95.0 

95.8 

96.3 

96.4 

96.8 

97,2 

97.7 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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ggggg  ggggg  ggggg  ggggg  ggggg  ggggg 


OPERATIIte  IXICKriOif  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  C3F  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

U8AFBIAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOR  miHKR:  106100  STHTICm  NAME:  BITBUR6  AB  DL 

LST  TO  UTC;  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  06-08 


CEILING  VISIBILITY  IN  METERS 


IK 

FBET 

GB 

112 

GE 

90 

GB 

80 

GB 

60 

GB 

48 

GB 

40 

GE 

32 

GB 

24 

GE 

20 

GE 

16 

GE 

12 

GB 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

HO  CEIL 

19.8 

20.1 

24.9 

26.4 

28.1 

29.3 

30.8 

31.7 

32.2 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.7 

32.8 

GE  20000 

22.7 

23.0 

28.2 

30.1 

32.0 

33.4 

35.2 

36.3 

37.0 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.4 

37.6 

GE  18000 

22.7 

23.0 

28.2 

30.1 

32.0 

33.4 

35.2 

36.3 

37.0 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.4 

37.6 

GB  16000 

23.0 

23.3 

28.6 

30.4 

32.3 

33.8 

35.6 

36.7 

37.3 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.8 

37.9 

6B  14000 

23.2 

23.6 

28.8 

30.7 

32.6 

34.0 

35.8 

36.9 

37.6 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

38.0 

38.1 

GE  12000 

23.7 

24.0 

29.3 

31.2 

33.1 

34.6 

36.3 

37.4 

38.1 

38.4 

38.4 

38.4 

38.4 

38.4 

38.6 

38.7 

GE  10000 

24.9 

25.4 

31.6 

33.6 

36.2 

37.9 

40.1 

41.4 

42.3 

42.8 

42.8 

42.8 

42.9 

42.9 

43.0 

43.2 

GE  9000 

25.8 

26.3 

32.7 

34.9 

37.7 

39.4 

41.7 

43.0 

43.9 

44.3 

44.3 

44.3 

44.4 

44.4 

44.6 

44.8 

GB  8000 

28.4 

29.1 

35.7 

37.9 

41.1 

43.1 

45.3 

46.9 

47.9 

48.4 

48.4 

48.6 

48.7 

48.7 

48.8 

49.2 

GB  7000 

28.8 

29.4 

36.0 

38.2 

41.6 

43.6 

45.8 

47.3 

48.3 

48,9 

48.9 

49.0 

49.1 

49.2 

49.3 

49.8 

OB  6000 

29.2 

29.9 

36.4 

38,7 

42.0 

44.1 

46.4 

46.1 

49.1 

49.7 

49.7 

49.8 

49.9 

50.0 

50.1 

50.6 

08  5000 

31.2 

32.0 

38.7 

40.9 

44.3 

46.8 

49.6 

51.3 

52.6 

53.2 

53.2 

53.3 

53.4 

53.6 

53.7 

54.1 

OB  4500 

33.0 

33.8 

40.8 

43.1 

46.6 

49.0 

51.8 

53.6 

54.8 

55.4 

55.4 

55.6 

55.7 

55.8 

55.9 

56.3 

GB  4000 

34.9 

35.7 

43.3 

46.0 

50.1 

52.7 

55.8 

57.8 

59.0 

59.7 

59.7 

59.8 

59.9 

60.0 

60.1 

60.7 

GE  3500 

36.9 

37.7 

45.3 

48.0 

52.4 

55.2 

58.3 

60.4 

61.7 

62.3 

62.3 

62.4 

62.6 

62.7 

62.8 

63.3 

GE  3000 

38.1 

39.0 

47.3 

50.1 

54.8 

57.8 

61.1 

63.4 

64.9 

65.7 

65.7 

65.8 

65.9 

66.0 

66.1 

66.7 

GE  2500 

39.2 

40.1 

49.0 

51.8 

56.7 

60.1 

63.6 

66.1 

67.6 

68.4 

68.4 

68.6 

68.7 

68.8 

68.9 

69.4 

GE  2000 

41.2 

42.1 

51.2 

54.2 

59.2 

62.7 

66.1 

69.0 

70.4 

71.3 

71.3 

71.4 

71.6 

71.7 

71.8 

72.3 

GE  1800 

41.8 

42.7 

51.8 

54.8 

59.9 

63.3 

67.0 

69.9 

71.3 

72.2 

72.2 

72.3 

72.4 

72.6 

72.7 

73.2 

GE  1500 

44.7 

45.6 

55.4 

58.9 

64.3 

68.0 

71.7 

74.6 

76.0 

76.9 

76.9 

77.0 

77.1 

77,2 

77.3 

77.9 

GE  1200 

47.0 

47.9 

58.1 

61.9 

67.9 

71.7 

75-6 

78.6 

80.0 

80.9 

80.9 

81.0 

81.1 

81.2 

81.3 

81.9 

GE  1000 

48.4 

49.3 

60.4 

64.2 

70.7 

74.7 

78.9 

62.2 

83.7 

84.6 

84.6 

84.7 

84.8 

84.9 

85.0 

85.6 

GE  900 

48.6 

49.4 

60.6 

64.4 

71.0 

75.0 

79.2 

82.7 

84.1 

85.0 

85.0 

85.1 

85.2 

85.3 

85.4 

86.0 

GE  800 

49.2 

50.1 

61.3 

65.6 

72.3 

76.6 

61.1 

84.6 

86.1 

87.0 

87.0 

87.1 

87.2 

87.3 

87.4 

88.0 

08  700 

49.6 

50.4 

62.1 

66.7 

74.0 

78.4 

83.0 

66.7 

68.3 

89.3 

89.3 

89.4 

89.6 

89.7 

89.8 

90.3 

GE  600 

49.7 

50.6 

62.3 

67.0 

74.6 

79.0 

83.6 

87.3 

89.0 

90.0 

90.0 

90.1 

90.2 

90.3 

90.4 

91.0 

GE  500 

49.9 

50.8 

62.8 

67.7 

75.8 

80.3 

85.4 

89.4 

91.3 

92.6 

92.9 

93.0 

93.1 

93.2 

93.3 

93.9 

GE  400 

50.0 

50.9 

62.9 

67.8 

76.3 

81.2 

86.7 

91.2 

93.1 

94.7 

95.1 

95.3 

95.4 

95.6 

95.9 

96.6 

GE  300 

50.0 

50.9 

62.9 

67.8 

76.4 

81.6 

87.0 

92.2 

94.2 

96.2 

96.7 

96.9 

97.0 

97.1 

97.6 

98.2 

OB  200 

50.0 

50.9 

62.9 

67.8 

76.4 

81.6 

87.1 

92.3 

94.4 

96.6 

97.1 

97.3 

97.6 

97.9 

98.3 

99.2 

GE  100 

50.0 

50.9 

62.9 

67.8 

76,7 

81.8 

87.3 

92.6 

94.7 

96.8 

97.4 

97.7 

97.9 

98.3 

98.9 

100.0 

68  000 

50.0 

50.9 

62.9 

67.8 

76.7 

81.8 

87.3 

92.6 

94.7 

96.6 

97.4 

97.7 

97.9 

98.3 

98.9 

100.0 
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OPBRMrnG  lOCATIOH  *A*  PBBCEMTAGE  FREQUEHCY  OF  OCCURHEHCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBinC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXKnOR  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  61  -  MAR  91 


LST 

ro  uTCs 

-  1 

MONTH: 

JUN 

HQimS: 

09-11 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IN 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1  112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CEIL 

28.8 

29.0 

31.3 

31.8 

33.3 

33.4 

33.7 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

GE 

20000 

34.4 

34.7 

37.6 

38.0 

39.7 

39.9 

40.3 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

GS 

18000 

34.4 

34.7 

37.6 

38.0 

39.7 

39.9 

40.3 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

G8 

16000 

34.7 

34.9 

37.8 

38.2 

39.9 

40.1 

40.6 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40. b 

GE 

14000 

34.8 

35.0 

37.9 

38.3 

40.1 

40.3 

40.8 

41.0 

41.0 

41.0 

41.0 

41.0 

41.0 

41.0 

41.0 

41.0 

GE 

12000 

35.1 

35.3 

38.2 

38-7 

40.4 

40.7 

41.1 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

GS 

10000 

36.8 

37.0 

40.9 

41.3 

43.4 

43.8 

44.2 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44,4 

44,4 

44.4 

OS 

9000 

37.2 

37.4 

41.3 

41.8 

43.9 

44.2 

44.7 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44,9 

44.9 

44.9 

GB 

8000 

39.1 

39.3 

43.2 

43.7 

45.9 

46.2 

46.7 

46.9 

46.9 

46.9 

46,9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

os 

7000 

39.2 

39.4 

43.3 

43.8 

46.1 

46.4 

46.9 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

GE 

6000 

39.4 

39.7 

43.7 

44.1 

46.6 

46.9 

47.3 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

GS 

5000 

41.2 

41.4 

45.9 

46.4 

48.9 

49.2 

49.7 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

OS 

4500 

42.3 

42.7 

47.4 

48.2 

50.7 

51.2 

51.7 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

GB 

4000 

46.2 

46.6 

51.7 

52.7 

55.3 

55.9 

56.3 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

GE 

3500 

49.1 

49.4 

55.0 

56.0 

58.8 

59.3 

59.8 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

GB 

3000 

53.2 

53.6 

59.1 

60.4 

63.4 

64.1 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

GS 

2500 

58.8 

59.1 

65.0 

66.4 

69.8 

70-7 

71.4 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

OB 

2000 

63.3 

63.8 

70.1 

71.8 

75.9 

76.9 

77.7 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

GS 

1800 

64.2 

64.7 

71.2 

72.9 

77.2 

78.2 

79.0 

79-2 

79.2 

79,3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79,3 

79.3 

«8 

1500 

67.4 

68.0 

75.1 

77.2 

82.1 

83.2 

84.0 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GE 

1200 

70.0 

70.7 

78.6 

80.8 

86.1 

87.3 

88.2 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88,7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

GE 

1000 

71.1 

71.8 

80.2 

82.7 

88.3 

89.6 

90.4 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GS 

900 

71.3 

72.0 

80.7 

83.1 

88.9 

90.2 

91.3 

91-7 

91.7 

91-8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GS 

800 

72.1 

72.8 

81.7 

84.4 

90.3 

91.8 

93.2 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GS 

700 

72.4 

73.1 

82.2 

85.3 

91.4 

93.0 

94.7 

95.4 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95-7 

95.7 

95.7 

GB 

600 

72.7 

73.3 

82.8 

86.1 

92.3 

94.0 

95.7 

96.4 

96.6 

96-7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GB 

500 

72.7 

73.3 

83.0 

86.3 

92.7 

94.4 

96.1 

97,0 

97.1 

97-2 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

OS 

400 

72.7 

73.3 

83.1 

86.4 

92.9 

94.7 

96,3 

97.4 

97.7 

98.0 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

GB 

300 

72.7 

73.3 

83.1 

86.4 

93.0 

94.8 

96.4 

97.6 

97.9 

98.4 

98.9 

99.0 

99,0 

99.0 

99.0 

99.1 

GB 

200 

72.7 

73.3 

83.1 

86.4 

93.0 

94.9 

96.6 

97.7 

98.0 

99.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

GB 

100 

72.7 

73.3 

83.1 

86.4 

93.0 

94.9 

96.6 

97.7 

98.0 

99.1 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

OB 

000 

72.7 

73.3 

83.1 

86.4 

93.0 

94.9 

96.6 

97.7 

98.0 

99.1 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPSmTIHG  UXUVriOR  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFSraC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOR  HUMBER: 

106100 

STATION  NAME:  BITBURG  AB 

OL 

PERIOD 

OF  RECORD:  APR  81  - 

MAR  91 

LST 

TO  OTC: 

-  1 

MONTH: 

JON 

HOURS: 

12-14 

CBILING 

VISIBILITT  IH 

METERS 

IH 

GB 

GE 

6B 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO  CEIL 

25.9 

26.3 

27.7 

28.0 

28.4 

28.4 

28.4 

28.4 

28.4 

28.4 

28.4 

28.4 

28.4 

28.4 

28.4 

28.4 

6B 

20000 

33.7 

34.1 

35.8 

36.2 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

6B 

18000 

33.8 

34.2 

35.9 

36.3 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

6B 

16000 

33.9 

34.3 

36.0 

36.4 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

6E 

14000 

33.9 

34.3 

36.0 

36.4 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37-0 

37.0 

OB 

12000 

34.0 

34.4 

36.2 

36.7 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

OB 

10000 

36.8 

37.3 

39.3 

39.8 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

OB 

9000 

37.9 

38.4 

40.6 

41.0 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

OB 

aooo 

40.3 

41.1 

43.7 

44.2 

45.0 

45.0 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

OB 

7000 

41.0 

41.8 

44.3 

44.9 

45.7 

45.7 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

OB 

6000 

41.1 

41.9 

44.6 

45.1 

45.9 

45.9 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

OB 

5000 

43.4 

44.2 

47.4 

48.1 

48.9 

48.9 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

OB 

4500 

46.8 

47.6 

50.8 

51.4 

52.3 

52.3 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

OB 

4000 

53.2 

54.0 

58.0 

58.8 

59.7 

59.7 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

OB 

3500 

61.2 

62.1 

66.8 

67.7 

68.6 

68.6 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

OB 

3000 

69.4 

70.6 

75.8 

77.1 

78.2 

78.2 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

OB 

2500 

74.2 

75.3 

80.9 

82.4 

83.8 

83.9 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

64.1 

OB 

2000 

78.1 

79.3 

85.7 

87.6 

69.2 

89.3 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89-7 

89.7 

89-7 

OB 

1000 

78.9 

00.1 

86.4 

88.3 

90.0 

90.1 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

OB 

1500 

81.7 

82.9 

89.7 

91.6 

93.2 

93.4 

93.7 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

OB 

1200 

83.1 

84.4 

91.6 

93.7 

95.6 

95.8 

96.1 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GB 

1000 

83.8 

85.1 

92.6 

95.0 

97.0 

97.2 

97.7 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GE 

900 

83.9 

85.2 

92.8 

95.3 

97.3 

97.6 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

6E 

800 

84.0 

85.3 

93.1 

95.7 

97.7 

97.9 

98.3 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OB 

700 

84.2 

85.6 

93.3 

95.9 

98.0 

98.2 

98.7 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

600 

84.2 

85.6 

93.3 

95.9 

98.1 

98.4 

98.9 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

500 

84.2 

85.6 

93.3 

95.9 

98.2 

98.6 

99.0 

99.2 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

400 

84.2 

85.6 

93.3 

95.9 

98.4 

98.8 

99.2 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

300 

84.2 

85.6 

93.3 

95.9 

98.6 

98.9 

99.3 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

84.2 

85.6 

93.3 

95.9 

98.6 

98.9 

99.3 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

84.2 

85.6 

93.3 

95.9 

98.6 

98.9 

99.3 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

84.2 

85.6 

93.3 

95.9 

98.6 

98.9 

99-3 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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opemtihg  uxatioh  'A' 

USAFGTAC,  ASHEVILLE  HC 


PEECENTAGE  FBEQOEHCT  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUHBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  OL  PERIOD  OP  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

JIW 

HOUBS: 

15-17 

CBILIIIG 

VISIBILITY  IB 

METERS 

in 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FBST 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

no 

CEIL 

27.4 

27.9 

29.4 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

GE 

20000 

33.8 

34.4 

36.1 

36.3 

36.7 

36.7 

36.7 

36.7 

36.7 

36.7 

36.7 

36.7 

36.7 

36.7 

36.7 

36.7 

GE 

18000 

33.9 

34.6 

36.2 

36.4 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

6E 

16000 

33.9 

34.6 

36.2 

36.4 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

GS 

14000 

34.2 

34.9 

36.6 

36.8 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

G8 

12000 

34.6 

35.2 

36.9 

37.1 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

GE 

10000 

37.1 

37.8 

39.8 

40.0 

40.3 

40.3 

40.3 

40.3 

40.3 

40.3 

40.3 

40.3 

40.3 

40.3 

40.3 

40.3 

CT 

9000 

37.8 

38.6 

40.8 

41.0 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

GB 

BOOO 

41.7 

42.6 

45.4 

45.7 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

GE 

7000 

42.2 

43.1 

46.0 

46.2 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

GS 

6000 

42.8 

43.7 

46.7 

46.9 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

GB 

5000 

46.9 

47.8 

51.4 

51.7 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

CB 

4500 

51.1 

52.3 

56.1 

56.3 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

GE 

4000 

60.8 

62.3 

66.8 

67.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

GB 

3500 

68.3 

70.0 

74.9 

75.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GS 

3000 

75.4 

77.1 

83.1 

83.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GE 

2500 

78.9 

80.6 

86.6 

87.3 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

GB 

2000 

82.6 

84.3 

90.9 

91.7 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

OB 

1800 

83.0 

84.8 

91.3 

92.1 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GB 

1500 

84.4 

86.3 

93.0 

93.8 

95.6 

95,6 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GE 

1200 

85.3 

87.2 

94.2 

95.3 

97.1 

97.1 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

1000 

85.9 

87.8 

95.2 

96.7 

98.4 

98.4 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98,9 

GB 

900 

86.0 

87.9 

95.3 

96.8 

98.6 

98.6 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

800 

86.1 

88.0 

95.6 

97.0 

98.8 

98.8 

99.0 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

700 

86.1 

88.0 

95.6 

97.0 

98.8 

98.8 

99.0 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

600 

86.1 

88.0 

95.6 

97.0 

98.8 

98.8 

99.0 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GS 

500 

86.1 

88.0 

95.8 

97.3 

99.1 

99.1 

99.3 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

400 

86.1 

88.0 

95.8 

97.3 

99.1 

99.1 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

86.1 

88.0 

95.8 

97.3 

99.1 

99.1 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

G8 

200 

86.1 

88.0 

95.8 

97.3 

99.1 

99.1 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

86.1 

88.0 

95.8 

97.3 

99-1 

99.1 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

86.1 

88.0 

95.8 

97.3 

99.1 

99.1 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  ’A'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETRC,  AEBEVILLB  NC  FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATICXI  NUHBBR:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 

LST  TO  UTC;  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  18-20 


CEILING  VISIBILITY  IN  METERS 


III 

FEET 

GB 

112 

GB 

90 

GE 

80 

GB 

60 

GE 

48 

GB 

40 

GB 

32 

GB 

24 

GE 

20 

GE 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

HO  CEIL 

31.0 

31.7 

33.1 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

GE  20000 

39.1 

39.9 

42.1 

42.3 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

GB  18000 

39.6 

40.3 

42.6 

42.8 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

GE  16000 

39.6 

40.3 

42.6 

42.8 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

GE  14000 

39.7 

40.4 

42.9 

43.3 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

GE  12000 

39.9 

40.7 

43.1 

43.6 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

GE  10000 

43.7 

44.4 

47.1 

47.7 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

GB  9000 

46.1 

46.9 

49.6 

50.1 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

OS  8000 

51.2 

52.1 

55.2 

55,8 

56.7 

56.7 

56-7 

56.7 

56.7 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

OB  7000 

52.6 

53.6 

56.7 

57.2 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

OB  6000 

53.7 

54.8 

57.9 

58.6 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

GE  5000 

58.8 

60.0 

64.4 

65.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

GE  4500 

62.9 

64.2 

68.9 

69.6 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

GE  4000 

70.1 

71.9 

77.2 

77.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

OB  3500 

73.6 

75.3 

81.1 

81.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

GE  3000 

78.0 

79.9 

86.7 

87.4 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GE  2500 

79.7 

81.7 

88.4 

89.3 

90.9 

90.9 

91.0 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GB  2000 

81.0 

83.0 

90.1 

91.1 

92.8 

92.8 

92.9 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GE  1800 

81.8 

83.8 

90.9 

92.0 

93.9 

93.9 

94.0 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

OB  1500 

83.3 

85.3 

92.8 

93.9 

96.0 

96.0 

96.1 

96.3 

96-3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96  .4 

96.4 

96.4 

OB  1200 

83.6 

85.6 

93.4 

94.7 

97.1 

97.3 

97.4 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97,8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE  1000 

84.1 

86.1 

94.3 

95.7 

98.2 

98.4 

98.6 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB  900 

84.2 

86.2 

94.4 

95.8 

98.3 

98.6 

98.8 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB  800 

84.2 

86.2 

94.7 

96.0 

98.6 

98.8 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99,4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE  700 

84.3 

86.3 

95.0 

96.3 

98.9 

99.1 

99.4 

99-7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE  600 

84.3 

86.3 

95.0 

96.3 

99.0 

99,2 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  500 

84.3 

86.3 

95.0 

96.3 

99-0 

99-2 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  400 

84.3 

86.3 

95.0 

96.3 

99.0 

99.2 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE  300 

84.3 

86.3 

95.0 

96.3 

99.0 

99.2 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  200 

84.3 

86.3 

95.0 

96.3 

99.0 

99.2 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE  100 

84.3 

86.3 

95.0 

96.3 

99.0 

99.2 

99.7 

99-9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  000 

84.3 

86.3 

95.0 

96.3 

99.0 

99.2 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPERKTIHC  LOCATICM  'A'  FERCEHTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  IfC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER: 

106100 

STATION  NAMB:  BITBURG  AB 

DL 

PERIOD 

OP  RECORD:  APR  81  - 

MAR  91 

LST 

TO  OTCs 

-  1 

MONTH: 

JUN 

HOURS: 

21-23 

CBILIHG 

VISIBILITY  IN 

HETERS 

XH 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

no 

CBIL 

36.9 

37.3 

39.2 

39.6 

40.4 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

GB 

20000 

43.4 

43.9 

46.2 

46.7 

48.3 

48.4 

48.8 

48.8 

48.8 

46.8 

48.8 

48.8 

48.6 

48.6 

48.8 

48.8 

GB 

18000 

43.7 

44.1 

46.4 

46.9 

48.6 

48.7 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

GB 

16000 

43.7 

44.1 

46.4 

46.9 

48.6 

48.7 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

GB 

14000 

43.7 

44.1 

46.4 

46.9 

48.6 

48.7 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

-•9.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

GB 

12000 

44.3 

44.8 

47.1 

47.6 

49.2 

49.3 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

GB 

10000 

47.8 

48,3 

50.9 

51.4 

53.2 

53.3 

53.7 

53.7 

53.7 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53,8 

GB 

9000 

49.9 

50.4 

53.2 

53.9 

55.8 

55.9 

56.2 

56.2 

56.2 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

GB 

8000 

54.7 

55.2 

59.0 

59.9 

61.9 

62.0 

62.4 

62.4 

62.6 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

OB 

7000 

55.7 

56.3 

60.1 

61.0 

63.0 

63.1 

63.7 

63.8 

63.9 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

OB 

6000 

56.0 

56.7 

60.4 

61.3 

63.4 

63.6 

64.1 

64.2 

64.3 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

GB 

5000 

60.7 

61.3 

65.7 

66.7 

69.2 

69.3 

69.9 

70.0 

70.1 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

GE 

4500 

63.1 

64.0 

68.6 

69.7 

72.3 

7^.4 

73.0 

73.1 

73.2 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

GB 

4000 

69.3 

70.3 

75.4 

76.6 

79.3 

79.6 

80.2 

80.3 

80.4 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

GB 

3500 

71.7 

72.8 

78.1 

79.3 

82.1 

82.3 

83.0 

83.1 

83.2 

83.4 

83.4 

63.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

GB 

3000 

75.6 

76.7 

82.3 

83.9 

87.0 

87.2 

88.1 

88.2 

88.3 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

GB 

2500 

77.1 

78.2 

84.3 

85.9 

89.2 

89.6 

90.4 

90.6 

90.7 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GB 

2000 

77.9 

79.0 

85.9 

88.0 

91.6 

92.0 

92.9 

93.0 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB 

1800 

78.0 

79.1 

86.1 

88.2 

91.8 

92.2 

93.1 

93.2 

93.4 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GB 

1500 

79.8 

80.9 

88.4 

90.6 

94.3 

94.9 

95.9 

96.3 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.6 

OB 

1200 

80.0 

81.1 

89.4 

91.6 

95.3 

95.9 

96.9 

97.3 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.0 

97.8 

97.0 

GB 

1000 

80.4 

81.6 

89.9 

92.0 

95.8 

96.4 

97.4 

97-9 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

900 

80.4 

81.6 

89.9 

92.0 

95.8 

96.4 

97.4 

97.9 

98-1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

800 

80.8 

81.9 

90.2 

92.3 

96.1 

96.8 

97.8 

98,2 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

700 

81.1 

82.2 

90.7 

92.9 

96,7 

97.3 

98.3 

98.8 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

600 

81.1 

82.2 

90.8 

93.0 

96.8 

97,4 

98.4 

98.9 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

500 

81.1 

82.2 

90.9 

93.2 

97.0 

97.8 

98.8 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

400 

81.2 

82.3 

91.0 

93.3 

97.2 

98.1 

99.1 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

81.2 

82.3 

91.0 

93.3 

97.2 

98.1 

99.1 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

81.2 

82.3 

91.0 

93.3 

97.2 

98.1 

99.1 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. C 

100.0 

100.0 

GK 

100 

81.2 

82.3 

91.0 

93.3 

97.2 

98.1 

99.1 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

81.2 

82.3 

91.0 

93.3 

S7.2 

98.1 

99.1 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Tcmu.  mMBR  OF  OBSBRVKrionS  900 
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OFBRATIlfG  LOCATION  "A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRGM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUNBSR:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 

LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  JUN  HOURS;  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

112 

GB 

90 

GE 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GB  CB  GE  GE 

48  40  32  24 

GE 

20 

GB 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO 

OS  11. 

29.1 

29.6 

31.9 

32.6 

33.8 

34.1 

34.5 

34.8 

34.9 

35.0 

35.0 

35.0 

35.0 

35.0 

35.0 

35.1 

GB 

20000 

>4.9 

35-4 

38.3 

39.0 

40.6 

41.0 

41.6 

41.9 

42.1 

42.1 

42.1 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

42.3 

6B 

18000 

35.0 

35.6 

38.4 

39.1 

40.8 

41.2 

41.7 

42.0 

42.2 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.4 

GB 

16000 

35.1 

35.6 

38.5 

39.2 

40.8 

41.2 

41.8 

42.1 

42.3 

42.3 

42.3 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.5 

GB 

14000 

35.2 

35.8 

38.6 

39.4 

41.0 

41.4 

42.0 

42.3 

42.4 

42.5 

42.5 

42.5 

42.6 

42.6 

42.6 

42.7 

GB 

12000 

35.6 

36.2 

39.1 

39.8 

41.5 

41.9 

42.4 

42.8 

42.9 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.1 

43.2 

GB 

10000 

38.2 

38.8 

42.1 

42.9 

44.9 

45.3 

46.0 

46.4 

46.6 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.8 

46.9 

GB 

9000 

39.5 

40.1 

43. E 

44.5 

46.5 

46.9 

47.6 

48.0 

48.2 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.4 

48.4 

48.6 

GB 

8000 

42.9 

43.6 

47.4 

48.4 

50.6 

51.1 

51.9 

52,3 

52.5 

52.6 

52.6 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.9 

GB 

7000 

43.7 

44.4 

48.2 

49.3 

51.4 

51.9 

52.8 

53.2 

53.4 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.7 

53.7 

53.9 

GB 

6000 

44.1 

44.8 

48.7 

49.8 

52.0 

52.5 

53.4 

53.8 

54.0 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.3 

54.3 

54.5 

GB 

SOOO 

47.3 

48.1 

52.5 

53.6 

56.1 

56.7 

57.6 

58.0 

58.3 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.6 

58.8 

GB 

4500 

50.0 

50.9 

55.6 

56.8 

59.4 

60.0 

61.0 

61.5 

61.7 

61.9 

61.9 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.2 

CB 

4000 

55.8 

56.8 

62.1 

63.5 

66.4 

67.1 

68.1 

68.6 

68.9 

69.1 

69.1 

69.1 

69.2 

69.2 

69.2 

69.4 

GB 

3500 

59.4 

60.5 

66.1 

67.6 

70.5 

71.3 

72.3 

72.9 

73.1 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.5 

73.7 

GB 

3000 

63.7 

64.8 

71.1 

72.8 

76.0 

76.8 

78.0 

78.5 

78.9 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.5 

GB 

2500 

66.2 

67.3 

73.8 

75.6 

79-0 

79.9 

81.2 

81.8 

82.1 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.5 

82.5 

82.7 

GB 

2000 

68.3 

69.5 

76.6 

78.5 

82.3 

83.2 

84.4 

85.1 

85.4 

85.7 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

86.1 

GB 

1800 

68.8 

70,0 

77.1 

79.1 

83.0 

83.9 

85.2 

85.8 

86.2 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86.8 

GB 

1500 

71.1 

72.3 

79.8 

81.9 

86.1 

87.1 

88.4 

89.2 

89.6 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.2 

GB 

1200 

72.4 

73-7 

81.6 

83.9 

88.3 

89.4 

90.8 

91.5 

91.9 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92,3 

92.3 

92.6 

GB 

1000 

73.3 

74.5 

82.9 

85.3 

89.9 

91.0 

92.5 

93.3 

93.7 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.4 

GB 

900 

73-4 

74.6 

83.0 

85.5 

90.1 

91.3 

92.8 

93.7 

94.1 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.7 

GB 

800 

73.7 

75-0 

83.5 

86.1 

90.8 

92.1 

93.7 

94.6 

95.0 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.7 

GB 

700 

73-9 

75.2 

83.9 

86.6 

91.6 

92.8 

94.5 

95.4 

95.9 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.6 

GB 

600 

74-0 

75.3 

84.0 

86.8 

91.9 

93.2 

94.9 

95.8 

96.3 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

97.0 

GB 

500 

74.1 

75.4 

84.3 

87.1 

92.4 

93.8 

95.6 

96.6 

97.1 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.9 

GB 

400 

74-1 

75.4 

84.4 

87.2 

92.6 

94.1 

96.0 

97.2 

97.7 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.5 

98.8 

GB 

300 

74.1 

75-4 

84.4 

87.3 

92.7 

94.3 

96.1 

97.5 

98.0 

98.5 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

99.2 

GB 

200 

74.1 

75.4 

84.4 

87.3 

92.8 

94.3 

96.2 

97.6 

98.2 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.3 

99.6 

GB 

100 

74.1 

75.4 

84.4 

87.3 

92.6 

94.4 

96.2 

97.6 

98.2 

98.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.3 

99.5 

100.0 

6B 

000 

74.1 

75.4 

84.4 

87.3 

92.8 

94.4 

96.2 

97.6 

98.2 

98.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.3 

99.5 

100.0 

TOCAL  NUKDER  OP  OBSERVATIONS  7200 
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OPERKTING  lOCATIOn  -A' 
USAFBXAC,  ASHEVILLE  HC 


PEECERTAGE  FREQUBHCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  OL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC: 

-  1 

MORTB: 

JUL 

HOURS: 

00-02 

CEILING 

VISIBILITY  IB 

METERS 

III  1 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1  112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CEIL 

55.4 

56.5 

58.4 

58.6 

59.4 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.8 

59.8 

59.8 

60.0 

GB 

20000 

59.6 

60.6 

63.1 

63.3 

64.3 

64.7 

64.9 

64.9 

G4.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.3 

65.3 

65.3 

65.5 

GE 

18000 

59.6 

60.6 

63.1 

63.3 

64.3 

64.7 

64.9 

64.9 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.3 

65.3 

65.3 

65.5 

(S 

16000 

59.6 

60.6 

63.1 

63.3 

64.3 

64.7 

64.9 

64.9 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.3 

65.3 

65.3 

65.5 

GE 

14000 

59.7 

60.8 

63.2 

63.4 

64.4 

64.8 

65.1 

65.1 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.4 

65.4 

65.4 

65.6 

GS 

12000 

59.9 

61.0 

63.4 

63.7 

64.6 

65.1 

65.3 

65.3 

65.3 

65.4 

65.4 

65.4 

65.6 

65.6 

65.6 

65.8 

GE 

10000 

63.0 

64.2 

66.9 

67.1 

68.1 

68.5 

68.7 

68.8 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

69.1 

69.1 

69.1 

69.4 

GB 

9000 

63.9 

65.1 

67.8 

68.1 

69.0 

69.5 

69.7 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

70.1 

70.1 

70.1 

70.3 

GB 

8000 

68.3 

69.5 

72.5 

72.7 

73.8 

74.2 

74.4 

74.5 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.8 

74.8 

74.8 

75.1 

GB 

7000 

69.6 

70.8 

73.9 

74.1 

75.2 

75.6 

75,8 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.2 

76.2 

76.2 

76.5 

GS 

6000 

70.4 

71.6 

74.7 

74.9 

76.1 

76.6 

76.8 

76.9 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.2 

77.2 

77.2 

77.4 

GB 

5000 

73.5 

74.7 

78.3 

78.6 

79.8 

80.3 

80.5 

80.6 

80.6 

80.8 

80.9 

80.9 

81.1 

81.1 

81.1 

81.3 

GB 

4500 

75.4 

76.6 

80.1 

80.5 

81.9 

82.9 

83.1 

83.2 

83.2 

83.3 

83.4 

83.4 

83.7 

83.7 

83.7 

83.9 

GB 

4000 

78.5 

79.7 

83.7 

84.5 

86.2 

87.2 

87.4 

87.5 

87.5 

87.6 

87.7 

87.7 

88.0 

88.0 

88.0 

88.2 

GE 

3500 

80.8 

81.9 

85.9 

86.9 

88.6 

89.6 

89.8 

89.9 

89.9 

90.0 

90.1 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.5 

GB 

3000 

82.4 

83.5 

87.5 

88.5 

90.2 

91.2 

91.4 

91.5 

91.5 

91.7 

91.8 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

92.3 

GB 

2500 

82.9 

84.1 

88.1 

89.0 

90.9 

91.8 

92.0 

92.2 

92.2 

92.4 

92.5 

92.5 

92.7 

92.7 

92.7 

92.9 

GB 

2000 

83.8 

84.9 

88.9 

89.9 

91.7 

92.7 

92.9 

93.0 

93.0 

93.3 

93.4 

93.4 

93.7 

93.7 

93.7 

93.9 

GB 

1800 

84.0 

85.2 

89.2 

90.2 

92.0 

93,0 

^3.2 

93.3 

93.3 

93-7 

93-8 

93.8 

94.0 

94.0 

94.0 

94.2 

GB 

1500 

85.1 

86.2 

90.3 

91.3 

93.1 

94.1 

94.3 

94.4 

94.4 

94.8 

94.9 

94.9 

95.2 

95.2 

95.2 

95.4 

GE 

1200 

85.7 

86.9 

91.1 

92.3 

94.2 

95.2 

95.4 

95.5 

95.5 

95.9 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.5 

GE 

1000 

86.2 

87.4 

91.6 

92.8 

94.7 

95.7 

95.9 

96.0 

96.0 

96.5 

96.6 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

97.0 

GS 

900 

86.7 

87.8 

92.0 

93.2 

95.2 

96.1 

96.3 

96.5 

96.5 

96.9 

97.0 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.4 

GB 

800 

86.9 

88.1 

92.5 

93.7 

95-6 

96.6 

96.8 

96.9 

96.9 

97.3 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.8 

GB 

700 

87.3 

88.5 

92.9 

94.1 

96.1 

97.1 

97.3 

97.4 

97.4 

97.0 

98.0 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.4 

GB 

600 

87.7 

88.9 

93.3 

94.6 

96-7 

97.6 

97.8 

98.0 

98.0 

98.4 

98.5 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

GB 

500 

87.8 

89.0 

93.5 

94.9 

97-0 

98.0 

98.2 

98-3 

98.3 

98.7 

98-8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

GB 

400 

88.0 

89.1 

93.7 

95.1 

97.1 

98.1 

98.3 

98.4 

98.4 

98.8 

98.9 

98.9 

99-1 

99.1 

99.1 

99.4 

GB 

300 

88.0 

89.1 

93.8 

95.2 

97.2 

98.2 

98.4 

98.5 

98.5 

98.9 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.5 

GB 

200 

88.0 

89.1 

93.8 

95.2 

97.2 

98.2 

98.4 

98.5 

98.5 

98.9 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.5 

GS 

100 

88.0 

89.1 

93.8 

95.2 

97.4 

98.4 

98.6 

98.8 

98.8 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

a 

000 

88.0 

89.1 

93.8 

95.2 

97.4 

98.4 

98.6 

98.8 

98.8 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 
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OPERATinS  IXX»XION  *A* 
USAFETAC,  ASBEVIUf  RC 


FERCBHTA6B  FRBQUENCy  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STVnOR  RUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 

LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  03-05 


CBILING 

IN 

FEET 

GB 

112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GB  GB  GE  GB 

48  40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

GE 

12 

GB 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO 

CBIL 

37.5 

37.7 

43.2 

44.8 

48.3 

48.7 

50.1 

50.9 

51.1 

51.1 

51.2 

51.2 

51.4 

51.6 

51.8 

52.2 

GB 

20000 

40.6 

40.9 

46.8 

48.4 

52.0 

52.5 

54.3 

55.1 

55.4 

55.5 

55.7 

55.7 

55.9 

56.1 

56.3 

56.7 

GB 

18000 

40.6 

40.9 

46.8 

48.4 

52.0 

52.5 

54.3 

55-1 

55.4 

55.5 

55.7 

55.7 

55.9 

56.1 

56.3 

56.7 

GB 

16000 

40.6 

40.9 

46.8 

48.4 

52.0 

52.5 

54.3 

55.1 

55.4 

55.5 

55.7 

55.7 

55.9 

56.1 

56.3 

56.7 

GB 

14000 

40.6 

40.9 

46.8 

48.4 

52.0 

52.5 

54.3 

55.1 

55.4 

55.5 

55.7 

55.7 

55.9 

56.1 

56.3 

56.7 

6B 

12000 

41.2 

41.4 

47.3 

48.9 

52.6 

53.1 

54.9 

55.7 

56.1 

56.2 

56.5 

56.5 

56.7 

56.9 

57.1 

57.4 

GB 

10000 

44.4 

44.6 

51.1 

52.8 

56.6 

57.1 

59.4 

60.2 

60.6 

60.8 

61.0 

61.1 

61.3 

61.5 

61.7 

62.0 

GB 

9000 

45.7 

45.9 

52.6 

54.3 

58.1 

58.6 

60.9 

61.7 

62.2 

62.3 

62.5 

62.6 

62.8 

63.0 

63.2 

63.5 

GB 

8000 

48.4 

48.6 

55.9 

57.8 

62.3 

62.8 

65.2 

66.0 

66.5 

66.6 

66.8 

66.9 

67.1 

67.3 

67.5 

67.8 

6B 

7000 

49.5 

49.7 

57.4 

59.5 

63.9 

64.4 

66.8 

67.6 

68.1 

68.2 

68.4 

68.5 

68.7 

68.9 

69.1 

69.5 

GB 

6000 

50.8 

51.0 

58.7 

60.8 

65.2 

65.7 

68.1 

68.9 

69.4 

69.5 

69.7 

69.8 

70.0 

70.2 

70.4 

70.8 

GB 

5000 

53.3 

53.5 

61.4 

63.5 

68.2 

68.7 

71.2 

72.2 

72.6 

72.7 

72.9 

73.0 

73.2 

73.4 

73.7 

74.0 

GB 

4500 

55.1 

55.3 

63.5 

65.8 

70.5 

71.3 

73.8 

74.7 

75.2 

75.3 

75.5 

75.6 

75,8 

76.0 

76.2 

76.6 

OB 

4000 

58.0 

58.2 

67.1 

69.5 

75.1 

75.9 

78.4 

79.4 

79.8 

79.9 

80.1 

80.2 

80.4 

80.6 

81.0 

81.3 

GB 

3500 

59.4 

59.6 

68.9 

71.4 

77.0 

77.8 

80.4 

81.5 

81.9 

82.0 

82.3 

82.4 

82.6 

82.8 

83.1 

83.4 

GB 

3000 

60.8 

61.0 

70.8 

73.4 

79.2 

80.1 

82.7 

83.8 

84.2 

84.3 

84.5 

84.6 

84.8 

85.1 

85.4 

85.7 

GB 

2500 

61.4 

61.6 

71.5 

74.3 

80.1 

81.0 

83.5 

84.6 

85.1 

85.2 

85.4 

85.5 

85.7 

85.9 

86.2 

86.6 

GB 

2000 

62.3 

62.5 

72.6 

75.4 

81.7 

82.6 

85.3 

86.5 

87.0 

87.4 

87.6 

87.7 

88.0 

88.2 

88.5 

88.8 

GB 

1800 

63.2 

63.4 

73.5 

76.3 

82.8 

83.7 

86.3 

87.5 

88.1 

88.5 

88.7 

88.8 

89.0 

89.2 

89.6 

89.9 

GB 

1500 

64.8 

65.1 

75.9 

78.8 

85.6 

86.6 

89.4 

90.6 

91.2 

91.6 

91.8 

91.9 

92.2 

92.4 

92.7 

93.0 

GB 

1200 

65.5 

65.7 

76.8 

79.8 

86.7 

87.6 

90.4 

91.7 

92.3 

92.7 

92.9 

93.0 

93.2 

93.4 

93.8 

94.1 

GB 

1000 

66.2 

66.5 

77.7 

80.8 

88.1 

89.0 

91.8 

93.1 

93.7 

94.1 

94.4 

94.5 

94.7 

94.9 

95.3 

95.6 

GB 

900 

66.5 

66-V 

78.0 

81.0 

88.3 

89.2 

92.0 

93.4 

94.0 

94.4 

94.7 

94.8 

95.1 

95.3 

95.6 

95.9 

OR 

800 

66.7 

66.9 

78.3 

81.3 

88.6 

89.6 

92.4 

93.8 

94.3 

94,7 

95.1 

95.2 

95.4 

95.6 

95.9 

96.2 

GE 

700 

67.0 

67.2 

79.0 

82.0 

89.5 

90.4 

93.2 

94.6 

95.2 

95.7 

96.0 

96.1 

96.3 

96.6 

96.9 

97.2 

6B 

600 

67.3 

67.5 

79.4 

82.4 

89.8 

90.8 

93.5 

94-9 

95.5 

96.0 

96.3 

96.5 

96.7 

96.9 

97.2 

97.5 

GB 

500 

67.3 

67.5 

79.7 

82.7 

90.2 

91.2 

94.1 

95.6 

96.2 

96.8 

97.1 

97.2 

97.4 

97.6 

98.0 

98.3 

OB 

400 

67.4 

67.6 

80.0 

83.0 

90.5 

91.5 

94.6 

96.1 

96.8 

97.3 

97.6 

97.7 

98.0 

98.2 

98.5 

98.8 

OB 

300 

67.5 

67.7 

80.1 

83.1 

90.6 

91.6 

94.7 

96.2 

97.0 

97.5 

97.8 

98.0 

98.2 

98.5 

98.8 

99.1 

OB 

200 

67.5 

67.7 

80.1 

83.1 

90.8 

91.7 

94.9 

96.5 

97.2 

98.0 

98.3 

98.4 

98.7 

99.0 

99.4 

99.7 

GB 

100 

67.5 

67.7 

80.1 

83.1 

91.0 

91,9 

95.2 

96.7 

97.4 

98.2 

98.5 

98.6 

98.9 

99.2 

99.6 

99.9 

GB 

000 

67.5 

67.7 

80.1 

83.1 

91.0 

91.9 

95.2 

96.7 

97.4 

98.2 

98.5 

98.6 

98.9 

99-2 

99.6 

100.0 
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OPERKTIHG  lOCATIOH  ’A*  PEBCENXAGS  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEXAC,  ASBBVILLB  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SCATIOII  HUMBER: 

106100 

STATIOR  HRMB:  BITBURG  AB 

DL 

PERIOD 

OF  RECXDRD:  APR  81  - 

MAR  91 

LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

JUL 

HOURS: 

06-08 

CBILZHO 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IR 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

no 

CBIL 

28.2 

28.6 

34.6 

36.5 

39.8 

40.5 

41.1 

41.8 

42.3 

42.3 

42.6 

42.9 

42.9 

43.2 

43.8 

43.9 

GB 

20000 

31.8 

32.3 

39.1 

41.3 

45.1 

45.9 

46.6 

47.5 

48.0 

48.0 

48.5 

48.8 

48.9 

49.2 

49.9 

50.0 

GB 

18000 

31.9 

32.4 

39.4 

41.5 

45.3 

46.1 

46.8 

47.7 

48.2 

48.2 

48.7 

49.0 

49.1 

49.5 

50-1 

50.2 

GS 

16000 

31.9 

32.4 

39.4 

41.5 

45.3 

46.1 

46.8 

47.7 

48.2 

48.2 

48.7 

49.0 

49.1 

49.5 

50.1 

50.2 

G8 

14000 

31.9 

32.4 

39.4 

41.5 

45.3 

46.1 

47.0 

48.0 

48.4 

48.4 

48.9 

49.2 

49.4 

49.7 

50.3 

50.4 

GE 

12000 

32.3 

32.8 

39.8 

41.9 

45.8 

46.7 

47.5 

48.5 

48.9 

49.0 

49.6 

49.9 

50.0 

50.3 

51.0 

51.1 

GE 

10000 

33.7 

34.3 

41.9 

44.5 

48.5 

49.4 

50.2 

51.5 

52.0 

52.4 

52.9 

53.2 

53.3 

53.7 

54.3 

54.4 

GS 

9000 

34.4 

35.1 

43.0 

45.6 

49.6 

50.5 

51.4 

52.7 

53.2 

53.5 

54.1 

54.4 

54.5 

54.8 

55.5 

55.6 

GB 

80U0 

36.6 

37.2 

45.8 

48.5 

52.7 

53.8 

54.9 

56.3 

56.9 

57.2 

57.7 

58.1 

58.2 

58.5 

59.1 

59.2 

GE 

7000 

36.9 

37.5 

46.5 

49.4 

53.7 

54.7 

55.9 

57.3 

57.8 

58.2 

58.7 

59.0 

59.1 

59.5 

60-1 

60.2 

GB 

6000 

37.7 

38.4 

47.3 

50.2 

54.5 

55.6 

56.8 

58.2 

58.7 

59.1 

59.7 

60.0 

60.1 

60.4 

61.1 

61.2 

GE 

5000 

39.8 

40.5 

49.9 

52.8 

57.2 

58.4 

59.7 

61.1 

61.6 

62.2 

62.7 

63.0 

63.1 

63.4 

64.1 

64.2 

GE 

4500 

41.1 

41.8 

51.3 

54.3 

58.8 

60.0 

61.5 

63.1 

63.7 

64.2 

64.7 

65.1 

65.2 

65.5 

66.1 

66.2 

GB 

4000 

44.5 

45.3 

55.4 

58.5 

63.5 

64.8 

66.5 

68.3 

68.8 

69.4 

70.0 

70.3 

70.5 

70.9 

71.5 

71.6 

GB 

3500 

45.3 

46.0 

56.3 

59.5 

64.7 

66.1 

68.0 

70.2 

70.8 

71.3 

71.9 

72.3 

72.5 

72.8 

73.4 

73.5 

GB 

3000 

46.5 

47.3 

58.4 

61.5 

67.3 

68.7 

71.0 

73.2 

73.8 

74.3 

74.9 

75.3 

75.5 

75.8 

76.5 

76.6 

GE 

2500 

48.2 

49.0 

60.5 

63.7 

69.7 

71.3 

73.7 

75.9 

76.5 

77.0 

77.6 

78.0 

78.2 

78.5 

79.1 

79.2 

GB 

2000 

50.1 

51.1 

63.0 

66.2 

73.0 

74.6 

77.4 

79.7 

80.2 

80.9 

81.5 

81.8 

82.0 

82.4 

83.0 

83.1 

GB 

1800 

51.0 

51.9 

64.0 

67.3 

74.1 

75.7 

78-5 

80.8 

81.3 

81.9 

82.6 

82.9 

83.1 

83.4 

84.1 

84.2 

GB 

1500 

53.5 

54.5 

66.7 

70.1 

77.2 

78-9 

81.8 

84.1 

84  .6 

85.4 

86.0 

86.3 

86.6 

86.9 

87.5 

87.6 

GB 

1200 

54.5 

55.5 

68.2 

71.8 

79.1 

80.9 

83.9 

86.1 

86.7 

87.4 

88.1 

88.4 

88.6 

88.9 

89.6 

89.7 

OB 

1000 

55.5 

56.5 

69.6 

73.4 

81.1 

82.9 

86.1 

88.5 

89.0 

89.8 

90.4 

90.8 

91.0 

91.3 

91-9 

92.0 

900 

55.7 

56-7 

69.8 

73.7 

81.5 

83.3 

86.6 

89.0 

89.6 

90.3 

91.0 

91.3 

91.5 

91.8 

92.5 

92.6 

[f-i 

800 

56.7 

57.6 

70.8 

74.6 

82.5 

84.3 

87.5 

90.2 

90.8 

91.5 

92.2 

92.5 

92.7 

93.0 

93.7 

93.8 

700 

57.2 

58.2 

71.5 

75.7 

83.8 

85-7 

88.9 

91.6 

92.2 

92.9 

93.5 

93.9 

94.1 

94.4 

95.1 

95.2 

Q 

600 

57.2 

58.2 

71.5 

75.7 

84.0 

86.1 

89.5 

92.3 

92.8 

93.5 

94.2 

94.5 

94.7 

95.1 

95.7 

95.8 

I 

500 

57.4 

58.4 

71.8 

76.1 

84.7 

87.2 

90.6 

93.5 

94.1 

94.9 

95.6 

95.9 

96.1 

96.5 

97.1 

97.2 

400 

57.4 

58.4 

71.9 

76.3 

84.9 

87.8 

91.5 

94.4 

94.9 

95.8 

96.5 

96.8 

97.0 

97.3 

98.0 

98.1 

300 

57.4 

58.4 

71.9 

76.3 

84.9 

88.0 

91.9 

95.1 

95.6 

96.6 

97.2 

97.5 

98.0 

98.3 

98.9 

99.0 

m 

200 

57.4 

58.4 

71.9 

76.3 

84.9 

88.1 

92.2 

95.5 

96.0 

97.1 

97.8 

98.2 

98.7 

99.0 

99.7 

99.8 

1 

100 

57.4 

58.4 

71.9 

76.3 

84.9 

88.1 

92.2 

95.5 

96.0 

97.1 

97.8 

98.2 

98.7 

99.0 

99.8 

99.9 

1 

000 

57.4 

58.4 

71.9 

76.3 

84.9 

88.1 

92.2 

95.5 

96.0 

97.1 

97.8 

98.2 

98.7 

99.0 

99.8 

100.0 
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OPBRATIIIG  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBIAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  IfPC: 

-  1 

MONTH: 

JUL 

HOURS: 

09-11 

CBILING 

VISIBILITY  IB 

METERS 

in 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FBRT 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

no 

CBIL 

33.1 

33.3 

38.4 

39.4 

40.0 

40.3 

40.4 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

6B 

20000 

39.4 

39.8 

45.5 

46.6 

47.5 

47.8 

48.1 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

6B 

18000 

39.6 

40.0 

45.7 

46.8 

47.7 

48.1 

48.3 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

GR 

16000 

39.6 

40.0 

45.7 

46.8 

47.7 

48.1 

48.3 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

GB 

14000 

39.6 

40.0 

45.7 

46.8 

47.7 

48.1 

48.3 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

GB 

12000 

40.4 

41.0 

46.7 

47.8 

48.8 

49.1 

49.4 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

GB 

10000 

42.7 

43.2 

49.0 

50.2 

51.2 

51.6 

51.8 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

GB 

9000 

43.3 

43.9 

49.9 

51.1 

52.0 

52.5 

52.7 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

GB 

8000 

45.4 

46.2 

52.6 

53.8 

54-7 

55.2 

55.4 

55.7 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

GB 

7000 

45.9 

46.8 

53.2 

54.4 

55.4 

55.8 

56.0 

56.3 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

GB 

6000 

46.5 

47.3 

53.8 

54.9 

55.9 

56.3 

56.6 

56.9 

57.0 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

GB 

5000 

47.8 

48.7 

55.6 

56.9 

58.1 

58.6 

58.9 

59.2 

59.4 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

GB 

4500 

49.5 

50.3 

57.3 

59.0 

60.2 

60.8 

61.1 

61.4 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

GB 

4000 

53.0 

53.9 

61.1 

62.9 

64.4 

64.9 

65.4 

65.7 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

GB 

3500 

55.7 

56.6 

64.1 

65.9 

67.8 

68.7 

69.5 

69.8 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

GB 

3000 

59.7 

60.5 

68.6 

70.9 

73.0 

74.0 

74.7 

75.1 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GB 

2500 

64.5 

65.6 

74.2 

76.6 

78.8 

79.8 

80.5 

80.9 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

GB 

2000 

69.0 

70.2 

79.2 

81.8 

84.2 

85.2 

85.9 

86.2 

86.3 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GB 

1800 

69.2 

70.4 

79.6 

82.2 

84.6 

85.6 

86.3 

86.7 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GB 

1500 

72.7 

74.0 

83.3 

86.1 

88.8 

89.9 

90.6 

91.1 

91.2 

91.3 

91-3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GB 

1200 

74.4 

75.8 

85.5 

88.5 

91.3 

92.5 

93.3 

93.8 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GB 

1000 

75.8 

77.2 

87.1 

90.3 

93.2 

94.6 

95.5 

96.0 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

OB 

900 

76.2 

77.6 

87.5 

90.8 

93.7 

95.1 

95.9 

96.5 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96-7 

96.7 

96.7 

96.7 

OB 

800 

76.3 

77.7 

87.7 

91.1 

94.1 

95.6 

96.5 

97-0 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97-2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

700 

76.8 

78.2 

88.3 

91.6 

94.8 

96.5 

97.3 

97.8 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

600 

77.1 

78.5 

88.8 

92.2 

95-5 

97.1 

98.1 

98.6 

98-7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

500 

77.2 

78.6 

89.0 

92.5 

95.9 

97.5 

98.7 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

400 

77.2 

78.6 

89.0 

92.7 

96.1 

97,8 

99.0 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

300 

77.2 

78.6 

89.0 

92.7 

96.1 

97.8 

99,0 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

200 

77.2 

78.6 

89.0 

92.7 

96.1 

97,8 

99-0 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

77.2 

78.6 

89.0 

92.7 

96.1 

97.8 

99.0 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

77.2 

78.6 

89.0 

92.7 

96.1 

97.8 

99.0 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERKTING  lOCATICH  -A" 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  MC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STKTIOR  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  OL 
LST  TO  OTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  12-14 


CEILIHG 

IH 

FEET 

1  GB 

1  112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IH  METERS 

GE  GE  GE  GE 

48  40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

no  CEIL 

31.9 

33.0 

34.6 

35.0 

35.0 

35.0 

35.0 

35.0 

35.0 

35.0 

35.0 

35.0 

35.0 

35.0 

35.0 

35.0 

OB 

20000 

39.1 

40.3 

42.2 

42.7 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

OB 

18000 

39.2 

40.4 

42.3 

42.8 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

CT 

16000 

39.2 

40.4 

42.3 

42.8 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

GE 

14000 

39.4 

40.6 

42.6 

43.0 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

OB 

12000 

41.2 

42.3 

44.3 

44.7 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

OB 

10000 

43.6 

44.8 

46.8 

47.2 

47.3 

47.3 

47,3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

GE 

9000 

44.7 

45.9 

47.8 

48.3 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

GB 

8000 

48.1 

49.2 

51.2 

51.6 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

OB 

7000 

48.8 

50.0 

51.9 

52.4 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

GE 

6000 

49.6 

50.8 

52.7 

53.1 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

OB 

5000 

51.2 

52.4 

54.3 

54.8 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

GS 

4500 

54.5 

55.8 

57.8 

58.3 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

OB 

4000 

60.9 

62.3 

64.4 

65.1 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

OB 

3500 

68.5 

69.9 

72.4 

73.1 

73.6 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

OB 

3000 

77.5 

79.1 

82.0 

83.0 

83.9 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

OB 

2500 

83.0 

84.7 

87.7 

88.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

OB 

2000 

86.6 

88.4 

92.5 

93.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

OB 

1800 

86.9 

88.6 

92.9 

94.0 

94.9 

95.0 

95.0 

95,0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

08 

1500 

88.8 

90.6 

95.0 

96.3 

97.3 

97,4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GE 

1200 

89.4 

91.3 

95.8 

97.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

OB 

1000 

89.8 

91.7 

96.3 

97.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

900 

89.8 

91.7 

96.3 

98.0 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

800 

90.1 

92.0 

96.7 

98.3 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

700 

90.1 

92.0 

96.7 

98.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

600 

90.1 

92.0 

96.8 

98.5 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

90.1 

92.0 

96.8 

98.5 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

90.1 

92.0 

96.8 

98.5 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

90.1 

92.0 

96.8 

98.5 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

90.1 

92.0 

96.8 

98.5 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

90.1 

92.0 

96.8 

98.5 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

90.1 

92.0 

96.8 

98.5 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  0BSSRVATI0H8  928 
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OFERATIHG  LOCKTIOH  ’A'  PBRCBtrTAGB  FREQUENCY  O?  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

U3AFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXATIOH  HUMBER:  106100  STATICH  NAME:  BITBURG  AB  OL 

LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  15-17 


CEILIHG 

IH 

FEET 

GE 

112 

68 

90 

68 

80 

GE 

60 

VISIBILITY  IH  METERS 

GE  GE  GE  GE 

48  40  32  24 

6B 

20 

GE 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO 

C8IL 

36.4 

37-3 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

6B 

20000 

42.5 

43.7 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

6B 

18000 

42.7 

43.9 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44. B 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

6B 

16000 

42.7 

43.9 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

68 

14000 

43.4 

44.6 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

68 

12000 

44.8 

46.0 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

68 

10000 

48.0 

49.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

68 

9000 

48.3 

49.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

68 

8000 

51.8 

53.1 

54.3 

54.4 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

68 

7000 

52.1 

53.4 

54.6 

54.7 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

68 

6000 

53.1 

54.4 

55.6 

55.7 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

68 

5000 

58.8 

60.1 

61.6 

61.7 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

68 

4500 

62.2 

63.6 

65.3 

65.4 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

GE 

4000 

71.6 

73.2 

75.2 

75.3 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

08 

3500 

80.3 

82.2 

84.4 

84.5 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

68 

3000 

84.8 

87.2 

89.3 

89.4 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

68 

2500 

88.2 

90.7 

93.1 

93.2 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

68 

2000 

90.4 

92.9 

95.3 

95.7 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

68 

1800 

90.8 

93.3 

95.7 

96.2 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

68 

1500 

91.3 

93.9 

96.4 

97,1 

96.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

68 

1200 

91.4 

94.0 

96.8 

97-5 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

68 

1000 

91.5 

94.1 

97.0 

97.7 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

99.0 

99-0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

900 

91.6 

94.2 

97.1 

97.8 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99-1 

99.1 

68 

800 

91.6 

94.2 

97.1 

98.1 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

700 

91.6 

94.2 

97.1 

98.1 

99.1 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

68 

600 

91.6 

94.2 

97.1 

98.1 

99.1 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

68 

500 

91.6 

94.2 

97.1 

98.1 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

68 

400 

91.6 

94.2 

97.1 

98.1 

99.2 

99.4 

99-6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

68 

300 

91.6 

94.2 

97.1 

98.1 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

68 

200 

91.6 

94.2 

97.1 

98.1 

99.4 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

68 

100 

91.6 

94.2 

97.1 

98.1 

99.4 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

68 

000 

91.6 

94.2 

97.1 

98.1 

99.4 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPERKTIHG  lOCATICM  "A"  PERCEMTAGB  FHEQUKNCT  OF  OCCURREBCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEZAC,  ASBEVILLB  RC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 

LST  TO  UTC!  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
HONTB:  JUL  HOURS:  18-20 


CEILING 
IN  1 

FEET  1 

1  GB 

1  112 

GB 

90 

GB 

80 

6E 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GE  GE  GE  GE 

48  40  32  24 

GE 

20 

GB 

16 

GB 

12 

GB 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO 

CEIL 

46.6 

47.5 

48.5 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

GB 

20000 

53.2 

54.0 

55.2 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

GB 

18000 

53.5 

54.4 

55.6 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

GB 

16000 

53.5 

54.4 

55.6 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

GS 

14000 

54.2 

55.0 

56.2 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

GB 

12000 

55.7 

56.5 

57.8 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

GS 

lOOOO 

60.0 

60.8 

62.1 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

GB 

9000 

61.5 

62.4 

63.9 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

GB 

8000 

65.9 

67.0 

68.7 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

GB 

7000 

66.6 

67.7 

69.7 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

GS 

6000 

67.6 

68.8 

70.8 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

GB 

5000 

72.7 

73.9 

75.8 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

CT 

4500 

75.7 

77.0 

79.0 

79.3 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

6B 

4000 

81.1 

82.4 

84.8 

85.1 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

GB 

3500 

84.7 

86.2 

88.9 

89.3 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GB 

3000 

87.2 

88.8 

91.8 

92.3 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GB 

2500 

89.4 

91.0 

94.2 

94.9 

95.5 

95.6 

95.7 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

tst 

2000 

90.3 

91.9 

95.1 

96.0 

96.5 

96.7 

96.8 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

08 

1800 

90.5 

92.2 

95.6 

96.4 

97.0 

97.1 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

1500 

90.8 

92.6 

96.3 

97-2 

98.0 

98.2 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

OB 

1200 

91.2 

92.9 

96.7 

97.5 

98.3 

98.5 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

1000 

91.4 

93.1 

97.0 

97.8 

98.6 

98.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

900 

91.5 

93.2 

97.1 

98.0 

98-7 

98.9 

99-1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

800 

91.5 

93.2 

97.1 

98.0 

98.7 

98.9 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

700 

91.7 

93.4 

97.3 

98.2 

99.0 

99.2 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

600 

91.7 

93.4 

97.3 

98.2 

99.0 

99.2 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

500 

91.7 

93.4 

97.3 

98.2 

99.0 

99.2 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

400 

91.7 

93.4 

97.3 

98.2 

99.0 

99.2 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

300 

91.7 

93.4 

97.3 

98.2 

99.0 

99.2 

99-5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

200 

91.7 

93.4 

97.3 

98.2 

99.1 

99.4 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GS 

100 

91.7 

93.4 

97.3 

98.2 

99.1 

99.4 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

91.7 

93.4 

97.3 

98.2 

99.1 

99.4 

99.6 

99.8 

99.9 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  RUM9BR  OF  OBSERVATIONS  927 


D  -  2  -  61 


USAFETAC/DS— 92/270  -  Page  240 


OPERATIHG  LOCATION  "A"  PERCBNTAGB  FBBQOEHCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


Sn^TIOM  HUMBER: 

106100 

STATION  NAME:  BITBURG  AB 

DL 

PERIOD 

OF  RECORD;  APR  81  - 

MAR  91 

LST 

TO  irrc: 

-  1 

MONTH: 

JUL 

HOURS: 

21-23 

CBILZlfG 

VISIBILITY  IN 

METERS 

III 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

HO 

CBIL 

53.2 

54.3 

55.0 

55.1 

55.4 

55.4 

55.4 

55-7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

6B 

20000 

57.1 

58.3 

59.8 

59.9 

60.4 

60.4 

60.4 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

GB 

18000 

57.1 

58.3 

59.8 

59.9 

60.4 

60.4 

60.4 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

6B 

16000 

57.1 

58.3 

59.8 

59.9 

60.4 

60.4 

60.4 

60 .6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

6B 

14000 

57.5 

58.7 

60.2 

60.3 

60.8 

60.8 

60.8 

61-1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61-1 

61.1 

61.1 

61.1 

GB 

12000 

58.6 

59.8 

61.4 

61.5 

62.1 

62.1 

62.1 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62-4 

62.4 

GB 

10000 

61.8 

63.0 

64.9 

65.0 

65.8 

65.8 

65.8 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

GB 

9000 

64.0 

65.2 

67.1 

67.2 

68.3 

68.4 

68.4 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

GB 

8000 

68.8 

70.1 

72.1 

72.2 

73.5 

73.6 

73.6 

73-8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

GB 

7000 

69.7 

71.0 

73.0 

73.1 

74.4 

74.5 

74.5 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74,8 

GE 

6000 

71.0 

72.3 

74.3 

74.4 

75.7 

75.8 

75.8 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

GB 

SOOO 

75.6 

76.9 

79.2 

79.3 

80.6 

80.7 

80.8 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

OB 

4S00 

77.6 

79.1 

81.4 

81.7 

83.4 

83.6 

83.7 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

GB 

4000 

81.2 

82.7 

85.2 

85.4 

87.3 

87.5 

87.6 

87.8 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

GB 

3500 

83.3 

84.8 

87.4 

87.6 

89.4 

89.6 

89.8 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GB 

3000 

86.2 

87.9 

90.6 

90.9 

93.1 

93.3 

93.4 

93.6 

93.7 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GE 

2500 

86.8 

88.6 

91.3 

91.6 

94.0 

94.2 

94.3 

94.5 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GB 

2000 

87.2 

88.9 

92.0 

92.3 

94.7 

94.9 

95.1 

95.4 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GB 

1800 

87.4 

89.2 

92.4 

92.8 

95.1 

95.4 

95.6 

95.8 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

1500 

88.3 

90.2 

93.5 

94.0 

96.4 

96.7 

96.9 

97.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

1200 

88.8 

90.6 

94.0 

94.4 

97.0 

97.2 

97.4 

97.6 

97.7 

97,8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

1000 

89.0 

90.8 

94.2 

94.6 

97.2 

97.4 

97.6 

97.8 

98.0 

98.1 

98-1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

900 

89.0 

90.8 

94.2 

94.6 

97.2 

97.4 

97.6 

97.8 

96.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

800 

89.2 

91.0 

94.5 

94.9 

97.7 

98.0 

98.2 

98.4 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

700 

89.2 

91.3 

94.8 

95.3 

98.2 

98.4 

98.6 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

600 

89.2 

91.3 

94.8 

95.3 

98.2 

98.4 

98.6 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

500 

89.2 

91.3 

94.8 

95.3 

98.4 

98.6 

98.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OB 

400 

89.5 

91.6 

95.1 

95.6 

98.8 

99-0 

99.2 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

300 

89.5 

91.6 

95.1 

95.6 

98.8 

99.0 

99-2 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

200 

89.5 

91.6 

95.1 

95.6 

98.8 

99.0 

99-2 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

100 

89.5 

91.6 

95.1 

95.6 

98.8 

99.0 

99.2 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

89.5 

91.6 

95.1 

95.6 

98.8 

99.0 

99.2 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 
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CrawmiG  lOCKTION  -A’ 
USAFBXAC,  ASBEVIU^  RC 


PBBCERTAGB  FREQUBNCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  SOURLY  OBSERVATIONS 


8IATI0R  HUHBBR:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 

LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTB:  JUL  HOURS:  ALL 


CBILmG 
III  1 

FEET  1 

GB 

1  112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GB  GB  GB  GB 

48  40  32  24 

GE 

20 

GE 

16 

GE 

12 

GB 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

m 

CBIL 

40.3 

41.0 

43.9 

44.5 

45.6 

45.8 

46.1 

46.3 

46.4 

46.4 

46.5 

46.5 

46.6 

46.6 

46.7 

46.8 

6B 

20000 

45.4 

46.2 

49.5 

50.3 

51.5 

51.8 

52.1 

52.4 

52.5 

52.5 

52.6 

52.7 

52.7 

52.8 

52.9 

53.0 

6B 

18000 

45.5 

46.3 

49.7 

50.4 

51.6 

51.9 

52.3 

52.6 

52.6 

52.7 

52.8 

52.8 

52.9 

52.9 

53.0 

53.1 

OB 

16000 

45.5 

46.3 

49.7 

50.4 

51.6 

51.9 

52.3 

52.6 

52.6 

52.7 

52.8 

52.8 

52.9 

52.9 

53.0 

53.1 

CB 

14000 

45.8 

46.6 

49.9 

50.7 

51.9 

52.2 

52.6 

52.8 

52.9 

53.0 

53.0 

53.1 

53.2 

53.2 

53.3 

53.4 

CB 

12000 

46.7 

47.6 

50.9 

51.7 

53.0 

53.2 

53.6 

53.9 

54.0 

54.1 

54.2 

54.2 

54.3 

54.3 

54.4 

54.5 

GB 

10000 

49.6 

50.5 

54.1 

54.9 

56.3 

56.5 

57.0 

57.3 

57.5 

57.5 

57.6 

57.7 

57.7 

57.8 

57.9 

58.0 

GB 

9000 

50.7 

51.6 

55.3 

56.2 

57.5 

57.9 

58.3 

58.6 

58.8 

58.8 

58.9 

59.0 

59.1 

59.1 

59.2 

59.3 

GB 

8000 

54.1 

55.1 

59.1 

60.0 

61.5 

61.9 

62.4 

62,7 

62.9 

62.9 

63.0 

63.1 

63.1 

63.2 

63.3 

63  4 

GB 

7000 

54.9 

55.8 

60.0 

60.9 

62.5 

62.8 

63.3 

63.7 

63.8 

63.9 

64.0 

64.0 

64.1 

64.2 

64.3 

64.4 

OB 

6000 

55.8 

56.8 

61.0 

61.9 

63.5 

63.8 

64.3 

64.7 

64.8 

64.9 

65.0 

65.0 

65.1 

65.2 

65.3 

65.4 

GB 

5000 

59.1 

60.1 

64.5 

65.5 

67.1 

67.5 

66.1 

68.4 

68.6 

68.7 

68.8 

68.9 

68.9 

69.0 

69.1 

69.2 

GB 

4500 

61.4 

62.4 

67.0 

68.0 

69.8 

70.3 

70.9 

71.3 

71.4 

71.5 

71.6 

71.7 

71.7 

71.8 

71.9 

72.0 

GB 

4000 

66.1 

67.2 

72.1 

73.3 

75.4 

75.9 

76.5 

76.9 

77.0 

77.1 

77.3 

77.3 

77.4 

77.5 

77.6 

77.7 

OB 

3500 

69.7 

70.9 

76.0 

77.3 

79.5 

80.0 

80.7 

81.2 

81.4 

81.5 

81.6 

81.7 

81.7 

81.8 

81.9 

82.0 

GB 

3000 

73.1 

74.4 

79.9 

81.2 

83.7 

84.3 

85.0 

85.5 

85.7 

85.8 

85.9 

86.0 

86.1 

86.1 

86.3 

86.4 

GB 

2500 

75.5 

76.9 

82.6 

84.0 

86.5 

87.1 

87.9 

88.4 

88.6 

88. 7 

88.9 

88.9 

89.0 

89.1 

89.2 

89.3 

GB 

2000 

77.4 

78.8 

84.8 

86.3 

89.1 

89.7 

90-5 

91.1 

91.2 

91.5 

91.6 

91.6 

91.7 

91.8 

91.9 

92.0 

GB 

1800 

77.9 

79.3 

85.4 

86.9 

89.7 

90.3 

91.2 

91.7 

91.9 

92.1 

92.2 

92.2 

92.3 

92.4 

92.5 

92.6 

OB 

1500 

79.4 

80.9 

87.2 

88.9 

91.8 

92.4 

93.3 

93.9 

94.1 

94.3 

94.4 

94.5 

94.5 

94.6 

94.7 

94.8 

GB 

1200 

80.1 

81.6 

88.1 

89.9 

92.9 

93.6 

94.5 

95.0 

95.2 

95.4 

95.6 

95.6 

95.7 

95.8 

95.9 

96.0 

GB 

1000 

80.7 

82.1 

88.8 

90.7 

93.8 

94.5 

95.5 

96.0 

96.2 

96.5 

96.6 

96.7 

96.7 

96.8 

96.9 

97.0 

GB 

900 

80.8 

82.3 

89.0 

90.9 

94.0 

94.7 

95.7 

96.3 

96.5 

96.7 

96.9 

96.9 

97.0 

97.1 

97.2 

97.3 

GB 

800 

81.1 

82.6 

89.3 

91.2 

94.4 

95.2 

96.1 

96.8 

96.9 

97.2 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

97.6 

97.7 

GB 

700 

81.3 

82.9 

89.7 

91.7 

95.0 

95.8 

96-7 

97.4 

97.6 

97.8 

98.0 

98.0 

98.1 

98.2 

98.3 

98.4 

SB 

600 

81.5 

83.0 

89.9 

91.8 

95.2 

96.0 

97.0 

97.7 

97.9 

98.1 

98.3 

98.3 

98.4 

98.5 

98.6 

98.7 

GB 

500 

81.5 

83.0 

90.0 

92.0 

95.5 

96.4 

97.4 

98.1 

98.3 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

GB 

400 

81.6 

83.1 

90.1 

92.2 

95.7 

96.6 

97.7 

98.4 

98.6 

98.9 

99.0 

99,1 

99.1 

99.2 

99.3 

99.4 

GB 

300 

81.6 

83.1 

90.1 

92.2 

95.7 

96.6 

97.8 

98.5 

98.7 

99.0 

99.1 

99.2 

99.3 

99.4 

99.5 

99.6 

GB 

200 

81.6 

83.1 

90.1 

92.2 

95.7 

96.7 

97.9 

98.6 

98.8 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

GB 

100 

81.6 

83.1 

90.1 

92.2 

95.8 

96.7 

97.9 

98.7 

98.9 

99.3 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

GB 

000 

81.6 

83.1 

90.1 

92.2 

95.8 

96.7 

97.9 

98.7 

98.9 

99.3 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

TOTAL  mJMBKR  OF  CBSBRVKTIOHS  7429 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FRBQUEHClf  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAPETAC,  ACTEVILLE  NC  FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

AUG 

HOURS: 

00-02 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

METERS 

Ilf  1 

1  GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FBBT  1 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CBIL 

49.7 

50.9 

54.7 

55.7 

57.6 

57.9 

58.3 

58.4 

58.4 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

59.1 

59.2 

6B 

20000 

53.3 

54.5 

58.5 

59.6 

62.0 

62.4 

62.8 

63.1 

63.2 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.9 

64.0 

64.1 

6B 

18000 

53.3 

54.5 

58.5 

59.6 

62.0 

62.4 

62.8 

63.1 

63.2 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.9 

64.0 

64.1 

6B 

16000 

53.3 

54.5 

58.5 

59.6 

62.0 

62.4 

62.8 

63.1 

63.2 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.9 

64.0 

64.1 

6B 

14000 

53.7 

54.9 

58.9 

60.0 

62.4 

62.8 

63.2 

63.5 

63.6 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.3 

64.4 

64.5 

6B 

12000 

54.0 

55.3 

59.6 

60.7 

63.3 

63.7 

64.1 

64.4 

64.5 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.2 

65.3 

65.5 

6E 

10000 

55.6 

57.1 

61.6 

62.7 

65.6 

66.1 

66.5 

66.8 

66.9 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.6 

67-7 

67.9 

GB 

9000 

57.1 

58.7 

63.3 

64.4 

67.3 

67.9 

68.3 

68.5 

68.7 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.3 

69.5 

69.6 

OB 

8000 

59.1 

60.7 

65.7 

66.8 

70-0 

70.5 

70.9 

71.5 

71.6 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.3 

72.4 

72.5 

6B 

7000 

59.7 

61.3 

66.4 

67.5 

70.7 

71.2 

71.6 

72.1 

72.3 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.9 

73.1 

73.2 

GB 

6000 

60.8 

62.5 

67.6 

68.8 

72,0 

72.5 

72.9 

73.5 

73.6 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.3 

74.4 

74.5 

6B 

5000 

65.5 

67.3 

72.5 

74.0 

77.2 

77.7 

78.1 

78.7 

78.8 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.5 

79.6 

79.7 

GB 

4500 

67.9 

69.7 

75.2 

76.7 

79.9 

80.4 

80.8 

81.3 

81.5 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.1 

82.3 

82.4 

GB 

4000 

69.7 

71.7 

77.9 

79.3 

82.7 

83.2 

83.7 

84.3 

84.7 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.3 

85.5 

85.6 

OB 

3500 

71.2 

73.2 

79.3 

80.8 

84.3 

84.9 

85.6 

86.1 

86.5 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.2 

87.3 

87.5 

GB 

3000 

72.4 

74.4 

80.5 

82.0 

85.9 

86.5 

87.3 

87.9 

88.3 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.9 

89.1 

89.2 

GB 

2500 

73.5 

75.6 

82.0 

83.5 

87.5 

88.3 

89.1 

89.6 

90,0 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.7 

90.8 

90.9 

GB 

2000 

74.5 

76.7 

83.5 

84.9 

89.2 

90.0 

90.8 

91.3 

91.7 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.5 

92.7 

92.8 

GB 

1800 

74.7 

76.8 

83.7 

85.2 

89.5 

90.3 

91.1 

91.6 

92.0 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

92.9 

93.1 

OB 

1500 

75.1 

77,2 

84.5 

86.1 

90.4 

91.3 

92.1 

92.7 

93.1 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93-9 

94.0 

94.1 

GB 

1200 

75.6 

77.7 

85.2 

86.8 

91.3 

92.3 

93.1 

93.6 

94.0 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.9 

95.1 

OB 

1000 

76.3 

78.4 

85.9 

87.5 

92.1 

93.1 

93.9 

94.4 

94.8 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.7 

95.9 

GB 

900 

76.4 

78.5 

86.0 

87.7 

92.4 

93.3 

94.1 

94.9 

95. J 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.3 

96.4 

GB 

800 

76.8 

79.1 

86.8 

88.7 

93.5 

94.5 

95.3 

96.3 

96.7 

97-3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.5 

97.6 

97.7 

GB 

700 

76.8 

79.1 

86.8 

88.7 

93.6 

94.7 

95.6 

96.5 

96.9 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.9 

98.0 

GE 

600 

76.8 

79.1 

86.8 

88.7 

93.6 

94.7 

95.6 

96.5 

96.9 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.9 

98.0 

GB 

500 

76.8 

79.1 

86.8 

88.7 

93.6 

94.8 

95.9 

96.9 

97.5 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.3 

98.4 

98.5 

GB 

400 

77.1 

79.3 

87.1 

88.9 

93.9 

95.1 

96.1 

97.2 

97-7 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.7 

98.8 

GE 

300 

77.1 

79.3 

87.1 

88.9 

93.9 

95.1 

96.3 

97.3 

97.9 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

99.1 

GB 

200 

77.1 

79.3 

87.1 

88.9 

93.9 

95.1 

96.3 

97.5 

98.1 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.5 

V9.6 

OB 

100 

77.1 

79.3 

87.1 

88.9 

93.9 

95.1 

96.3 

97.5 

98.3 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.6 

103.0 

OB 

000 

77.1 

79.3 

87.1 

88.9 

93.9 

95.1 

96.3 

97,5 

98.3 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSBRVATIOHS  750 
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OPKRKriHG  UXATIOII  "A*  PBRCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

OSAFEXM:,  itSHEVILLB  HC  FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


sTxrioif  1 

lUHBER: 

106100 

STATION  NAHB:  BITBURG  AB 

DL 

PERIOD 

OF  RECORD:  APR  81  - 

MAR  91 

LST  TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

AUG 

HOURS: 

03-05 

CBILIIIG 

VISIBILITY  IN 

METERS 

III  1 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CBIL 

36.5 

37.1 

42.8 

43.6 

47.5 

49.1 

50.0 

52.1 

52.3 

52.5 

52.8 

52.8 

52.9 

52.9 

53.0 

53.7 

GS 

20000 

38.9 

39.8 

46.1 

46.9 

51.1 

52.8 

53.7 

55.8 

56.0 

56.3 

56.5 

56.5 

56.7 

56.8 

57.0 

57,8 

GB 

18000 

38.9 

39.8 

46.1 

46.9 

51.1 

52.8 

53.7 

55.8 

56.0 

56.3 

56.5 

56.5 

56.7 

56.8 

57.0 

57.8 

GB 

16000 

38.9 

39.8 

46.1 

46.9 

51.1 

52.8 

53.7 

55.8 

56.0 

56.3 

56.5 

56.5 

56.7 

56.8 

57.0 

57.8 

GB 

14000 

39.4 

40.2 

46.7 

47.5 

51.7 

53.3 

54.2 

56.3 

56.5 

56.9 

57.1 

57.1 

57.2 

57.3 

57.5 

58.3 

GB 

12000 

39.7 

40.6 

47.0 

47.8 

52.2 

54.0 

54.9 

57.1 

57.4 

57.8 

58.0 

58.0 

58.1 

58.2 

58.4 

59.2 

GB 

10000 

40.8 

41.7 

48.3 

49.1 

53.5 

55.5 

56.4 

58.8 

59.1 

59.4 

59.6 

59.6 

59.8 

59.9 

60.1 

60.9 

GK 

9000 

40.8 

41.7 

48.3 

49.2 

53.7 

55.7 

56.5 

58.9 

59.2 

59.5 

59.8 

59.8 

59.9 

60.0 

60.2 

61.0 

GB 

BOO 

43.8 

44.8 

51.6 

52.5 

57.4 

59.5 

60.4 

63.1 

63.5 

64.0 

64.2 

64.2 

64.3 

64.4 

64.6 

65.4 

GB 

70. 

44.6 

45.6 

52.5 

53.5 

58.4 

60.5 

61.4 

64.1 

64.5 

65.0 

65.2 

65.2 

65.3 

65.4 

65.6 

66.4 

GB 

6000 

44.7 

45.7 

52.8 

53.8 

58.6 

60.8 

61.6 

64.3 

64.7 

65.2 

65.4 

65.4 

65.5 

65.6 

65.9 

66.6 

GB 

5000 

46.9 

47.9 

55.5 

56.7 

61.6 

63.7 

64.6 

67.3 

67.7 

68.2 

68.4 

68.4 

68.5 

68.6 

68.8 

69.6 

GB 

4500 

50.3 

51.3 

59.2 

60.5 

65.9 

68.0 

69.1 

71.8 

72.3 

72.7 

72.9 

72.9 

73.1 

73.2 

73.4 

74.2 

GB 

4000 

53.8 

54.9 

63.1 

64.4 

70.0 

72.2 

73.3 

76.1 

76.8 

77.4 

77.6 

77.6 

77.7 

77.8 

78.0 

78.8 

GB 

3500 

55.0 

56.2 

64.4 

65.7 

71.3 

73.5 

74.6 

77.4 

78.2 

78.8 

79.0 

79.0 

79.2 

79.3 

79.5 

80.4 

GB 

3000 

56.7 

57.9 

66.5 

67.8 

73.5 

75.8 

76.9 

79.9 

80.7 

81.4 

81.6 

81.6 

81.7 

81.8 

82.0 

82.9 

GB 

2500 

57.4 

58.6 

67.3 

68.6 

74.3 

76.6 

77.7 

80.7 

81.5 

82.2 

82.4 

82.4 

82.5 

82.6 

82.8 

83.8 

GB 

2000 

59.1 

60.4 

69.2 

70.6 

76.3 

78.6 

79.8 

82.9 

83.7 

84.4 

84.6 

84.6 

84.7 

84.8 

85.0 

86.0 

OB 

1800 

59.1 

60.4 

69.2 

70.6 

76.3 

78.6 

79.8 

82.9 

83.7 

84.4 

84.6 

84.6 

84.7 

84.8 

85.0 

86.0 

GS 

1900 

60.4 

61.8 

71.1 

72.6 

78.3 

80.7 

81.9 

85.3 

86.0 

86.7 

86.9 

86.9 

87.0 

87.1 

87.4 

88.4 

GK 

1200 

61.4 

62.7 

72.5 

74.4 

80.0 

62.5 

83,7 

87.0 

87.8 

88.5 

88.7 

88.7 

88.8 

88.9 

89.1 

90.1 

GB 

1000 

61.8 

63.1 

73.1 

75.2 

80.8 

83.3 

84.5 

88.1 

88.9 

89.6 

89.8 

89.8 

89.9 

90.0 

90.2 

91.4 

GB 

900 

62.2 

63.5 

73.5 

75.9 

81.6 

84.0 

85.3 

88.9 

89.7 

90.4 

90.6 

90.6 

90.7 

90.8 

91.0 

92.2 

GB 

800 

63.0 

64.3 

74.5 

76.9 

82.9 

65.4 

86.6 

90.5 

91.4 

92.1 

92.4 

92.4 

92.5 

92.6 

92.8 

94.1 

GB 

700 

63.2 

64.5 

74.9 

77.4 

83.6 

86.0 

87.4 

91.2 

92.2 

93.0 

93.2 

93.2 

93.3 

93.5 

93.7 

95.0 

GB 

600 

63.2 

64.5 

74.9 

77.4 

83.6 

86.0 

87.4 

91.2 

92.2 

93.0 

93.2 

93.2 

93.3 

93.5 

93.7 

95.0 

OK 

500 

63.3 

64.6 

75.1 

77.5 

83.8 

86.3 

87.9 

92.2 

93.5 

94.5 

94.7 

94.8 

94.9 

95.0 

95.2 

96.6 

CT 

400 

63.3 

64.6 

75.1 

77.5 

83.8 

86.3 

87.9 

92.4 

93.6 

94.8 

95.0 

95.1 

95.2 

95.3 

95.7 

97.1 

GB 

300 

63.3 

64.6 

75.1 

77.5 

83.8 

86.3 

88.0 

92.5 

93.7 

94.9 

95.1 

95.2 

95.3 

95.5 

95.9 

97.5 

GB 

200 

63.3 

64.6 

75.1 

77.5 

83.8 

86.3 

88.0 

92.5 

94.0 

95.3 

95.6 

95.7 

96.3 

96.5 

96.9 

98.6 

GB 

100 

63.3 

64.6 

75.1 

77.5 

83.8 

86.4 

88.1 

92.6 

94.2 

95.6 

95.8 

95.9 

96.6 

97.0 

97.7 

99.7 

GB 

000 

63.3 

64.6 

75.1 

77.5 

83.8 

86.4 

88.1 

92.6 

94.2 

95.6 

95.8 

96.0 

96.7 

97.1 

97.9 

100.0 

TCYDa  HUBBR  OF 

(SSBRVATIOHS 

902 
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0FERKTIII6  LOCATION  *A*  PERCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VEP'^US  VISIBILITY 

U8AFEIAC,  ASBEVILLB  HC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


sranOH  miHBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LOT 

TO  UrC: 

-  X 

MONTO; 

AUG 

HOURS: 

06-08 

CEILING 

VISIBILITY  I!l 

METERS 

IN  1 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CEIL 

20.2 

20.5 

27.7 

30.2 

34.3 

35.9 

37.5 

39.6 

40.5 

41.2 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.5 

42.0 

GB 

20000 

22.8 

23.1 

31.2 

33.9 

38.4 

40.1 

41.7 

43.8 

44.7 

45.5 

45.9 

46.1 

46.2 

46.2 

46.3 

47.2 

GB 

18000 

23.2 

23.5 

31.8 

34.5 

39.0 

40.8 

42.4 

44.4 

45.4 

46.1 

46.6 

46.8 

46.9 

46.9 

47.0 

47.8 

GB 

16000 

23.2 

23.5 

31.8 

34.5 

39.0 

40.8 

42.4 

44.4 

45.4 

46.1 

46.6 

46.8 

46.9 

46.9 

47.0 

47.8 

6B 

14000 

23.7 

24.0 

32.3 

34.9 

39.6 

41.3 

42.9 

44.9 

46.0 

46.8 

47.2 

47.4 

47.5 

47.7 

47.8 

48.8 

GB 

12000 

24.0 

24.3 

32.6 

35.3 

40.0 

41.7 

43.3 

45.5 

46.7 

47.5 

48.0 

48.2 

48.3 

48.5 

48.6 

49.6 

GB 

10000 

25.3 

25.6 

34.2 

37.5 

42.6 

44.5 

46.1 

48.5 

49.7 

50.6 

51.3 

51.5 

51.6 

51.8 

52.3 

53.3 

GB 

9000 

26.0 

26.5 

35.7 

39.4 

44.6 

46.6 

48.2 

50.5 

51.7 

52.7 

53.3 

53.5 

53.7 

53.9 

54.3 

55.4 

GB 

8000 

29.2 

29.7 

39.2 

42.9 

48.6 

50.8 

52.4 

54.8 

56.0 

57.1 

57.7 

58.0 

58.1 

58.3 

58.7 

59.8 

GE 

7000 

30.3 

30.9 

40.5 

44.5 

50.4 

52.6 

54.2 

56.7 

58.0 

59.0 

59.7 

59.9 

60.0 

60.2 

60.6 

61.7 

OB 

6000 

30.6 

31.2 

41.0 

44.9 

50.9 

53.0 

54.6 

57.1 

58.4 

59.5 

60.1 

60.3 

60.4 

60.6 

61.1 

62.2 

GB 

5000 

31.6 

32.4 

42.7 

46.7 

52.7 

54.8 

56.8 

59.5 

60.8 

61.8 

62.5 

62.7 

62.8 

63.0 

63.4 

64.7 

GB 

4500 

32.6 

33.3 

44.2 

48.2 

54.3 

56.5 

58.4 

61.3 

62.6 

63.9 

64.5 

64.7 

64.8 

65.1 

65.5 

66.8 

GE 

4000 

35.2 

35.9 

47.3 

51.3 

57.5 

59.8 

61.7 

64.8 

66.1 

67.6 

68.3 

68.5 

68.6 

68.8 

69.2 

70.5 

GB 

3500 

36.1 

36.9 

48.7 

52.7 

59.2 

61.5 

63.8 

67.1 

68.5 

70.0 

70.8 

71.0 

71.1 

71.4 

71.8 

73.1 

GB 

3000 

37.5 

38.3 

50.1 

54.2 

61.2 

63.4 

65.8 

69.1 

70.6 

72.2 

72.9 

73.3 

73.4 

73.8 

74.2 

75.5 

GB 

2500 

39.1 

39.9 

51.8 

56.1 

63.2 

65.5 

68.0 

71.6 

73.1 

74.6 

75.4 

75.8 

75.9 

76.2 

76.7 

78.1 

GB 

2000 

41.1 

42.0 

54.6 

58.9 

66.2 

68.6 

71.1 

74.8 

76.3 

77.8 

78.6 

79.0 

79.1 

79.5 

79.9 

81.3 

GB 

1800 

41.4 

42.4 

55.1 

59.4 

67.0 

69.4 

71.8 

75.6 

77.1 

78.7 

79.5 

79.9 

80.0 

80.3 

80.8 

82.2 

OB 

1500 

42.8 

43.8 

56.8 

61.2 

68.9 

71.3 

73.8 

78.1 

79.6 

81.2 

81.9 

82.4 

82.5 

82.8 

83.2 

84.6 

OB 

1200 

43.9 

44.8 

58.5 

63.0 

71.3 

73.8 

76.6 

80.9 

82.4 

84.1 

84.8 

85.3 

85.4 

85.7 

66.1 

87.7 

GE 

1000 

45.1 

46.0 

60.1 

64.9 

73.4 

75.9 

78.7 

83.0 

84.5 

86.2 

87.0 

87.4 

87.6 

88.0 

88.4 

90.2 

GB 

900 

45.3 

46.2 

60.3 

65.2 

73.9 

76.3 

79.2 

83.5 

85.1 

86.8 

87.5 

88.0 

88.2 

88.5 

88.9 

90.8 

GB 

800 

45.6 

46.6 

60.8 

65.7 

74.7 

77.3 

80.3 

84.6 

86.1 

87.8 

88.7 

89.1 

89.4 

89.7 

90.1 

91.9 

GE 

700 

45.9 

46.9 

61.2 

66.2 

75.4 

78.1 

81.2 

85.6 

87.2 

89.1 

90.0 

90.4 

90.6 

91.0 

91.4 

93.2 

GB 

600 

45.9 

46.9 

61.3 

66.6 

75.8 

78.6 

81.8 

86.3 

88.0 

89.9 

90.8 

91.2 

91.4 

91.8 

92.3 

94.1 

GB 

500 

45.9 

46.9 

61.5 

66.8 

76.3 

79.1 

82.4 

86.9 

88.5 

90.5 

91.4 

91.8 

92.0 

92.5 

92.9 

94.7 

GB 

400 

45.9 

46.9 

61.5 

66.8 

76.5 

79.2 

82.7 

87.5 

89.2 

91.5 

92,7 

93.1 

93.3 

93.9 

94.3 

96.1 

GB 

300 

45.9 

46.9 

61.5 

66.8 

76.5 

79.4 

82.8 

87.6 

89.8 

92.2 

93.3 

93.8 

94.0 

94.5 

94.9 

96.9 

GB 

200 

45.9 

46.9 

61.5 

66.8 

76.5 

79.4 

83.0 

88. 0 

90.2 

92.6 

93.9 

94.3 

94.8 

95.5 

95.9 

98.8 

GB 

100 

45.9 

46.9 

61.5 

66.8 

76.5 

79.4 

83.1 

88.3 

90.6 

93.0 

94.3 

94.7 

95.3 

95.9 

96.3 

100.0 

GB 

000 

45.9 

46.9 

61.5 

66.8 

76.5 

79.4 

83.1 

88.3 

90.6 

93.0 

94.3 

94.7 

95.3 

95.9 

96.3 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FR3M  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

106100 

STATION  NAME:  BITBURG  AB 

DL 

PERIOD 

OP  RECORD:  APR  81  - 

MAR  91 

LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

AUG 

HOURS: 

09-11 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IN  1 

1  GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CEIL 

27.3 

27.9 

34.8 

37.7 

40.5 

40.9 

41.1 

41.2 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.4 

41.4 

6B 

20000 

31.3 

32.1 

39.9 

42.9 

45.9 

46.5 

46.8 

47.0 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.3 

47.3 

47.4 

47.4 

6B 

18000 

31.5 

32.3 

40.2 

43.2 

46.1 

46.7 

47.0 

47.3 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.5 

47.5 

47.6 

47.6 

GB 

16000 

31.5 

32.3 

40.2 

43.2 

46.1 

46.7 

47.0 

47.3 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.5 

47.5 

47.6 

47.6 

<X 

14000 

31.9 

32.6 

40.5 

43.5 

46.5 

47.1 

47.5 

47.7 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.9 

47.9 

48.0 

48.0 

GB 

12000 

32.9 

33.7 

41.8 

45.1 

48.1 

48.9 

49.2 

49.4 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.6 

49.6 

49.7 

49. B 

GE 

10000 

35.2 

36.0 

45.0 

48.4 

51.7 

52.6 

53.0 

53.2 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.4 

53.4 

53.5 

53.6 

GB 

9000 

35.4 

36.3 

45.5 

49.0 

52.3 

53.3 

53.6 

53.8 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

54.0 

54.0 

54.1 

54.3 

GB 

BOOO 

38.2 

39.1 

49.1 

52.9 

56.3 

57.3 

57.6 

57.8 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

58.0 

58.0 

58.1 

58.2 

GB 

7000 

38.6 

39.5 

49.6 

53.4 

56.8 

57.8 

58.1 

58.3 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.6 

58.6 

58.7 

58.8 

GS 

6000 

38.9 

39.7 

50.1 

53.8 

57.3 

58.2 

58.6 

58.8 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

59.0 

59.0 

59.1 

59.2 

GB 

5000 

40.9 

41.9 

53.0 

56.8 

60.5 

61.5 

62.0 

62.3 

62.5 

62.6 

62.6 

62.6 

62.8 

62.8 

62.9 

63.0 

GB 

4500 

42.3 

43.3 

54.6 

58.4 

62.2 

63.4 

64.0 

64.4 

64.6 

65.0 

65.0 

65.0 

65.1 

65.1 

65.2 

65.3 

GE 

4000 

44.9 

45.9 

57.5 

61.5 

65.7 

67.0 

68.0 

68.5 

68.7 

69.1 

69.1 

69.1 

69.2 

69.2 

69.3 

69.4 

OB 

3500 

46.6 

47.6 

59.4 

63.4 

67.7 

69.2 

70.6 

71.3 

71.5 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.1 

72.2 

GB 

3000 

49.4 

50.4 

62.4 

66.7 

71.5 

73.1 

74.5 

75.1 

75.3 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

75.9 

76.0 

76.1 

GB 

2500 

51.7 

52.9 

65.2 

69.6 

74.4 

76.0 

77.4 

78.0 

78.3 

78.7 

78.7 

78.7 

78.8 

78.8 

78.9 

79.0 

OB 

2000 

55.1 

56.4 

69.5 

74.0 

78.8 

80.4 

81.9 

82.7 

82.9 

83.3 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

83.5 

83.6 

GB 

1800 

55.8 

57.2 

70.4 

74.8 

79.7 

81.3 

82.8 

83.5 

83.7 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.4 

84.5 

GB 

1500 

58.4 

60.1 

74.0 

78.6 

84.0 

85.7 

87.3 

88.1 

88.3 

88.7 

83.7 

88.7 

88.8 

88.8 

88.9 

89.0 

GB 

1200 

60.1 

61.8 

75.9 

80.5 

86.0 

87.7 

89.5 

90.3 

90.5 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.2 

91.3 

GB 

1000 

60.6 

62.3 

77.0 

81.6 

87,3 

89.1 

91.0 

91.9 

92.1 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92,7 

92.8 

92.9 

GB 

900 

60.8 

62.5 

77.6 

82.5 

88.3 

90.1 

92.0 

93.0 

93.2 

93.6 

93.6 

93.6 

93.8 

93.8 

93.9 

94.0 

GB 

800 

60.8 

62.6 

77.8 

82.8 

88.8 

90.6 

92.6 

93.5 

93-8 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.5 

94.6 

GB 

700 

60.9 

62.8 

78.4 

83.4 

90.1 

91.9 

94.0 

94.9 

95.2 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.9 

96.0 

GB 

600 

61.0 

62.9 

78.5 

83.5 

90.5 

92.4 

94.5 

95.6 

95.8 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.6 

96.7 

CT 

500 

61.0 

62.9 

78.8 

83.9 

91.1 

93.0 

95.2 

96.4 

96.7 

97.4 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.7 

97.8 

GB 

400 

61.0 

62.9 

78.8 

83.9 

91.2 

93.2 

95.4 

96.7 

97.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.2 

98.2 

98.3 

98.4 

GB 

300 

61.0 

62.9 

78.8 

83.9 

91.5 

93.5 

96.0 

97.5 

97.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

OB 

200 

61.0 

62.9 

78.8 

84.0 

91.6 

93.6 

96.1 

97.6 

98-0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

GB 

100 

61.0 

62.9 

78.8 

84.0 

91.6 

93,6 

96.1 

97.6 

98.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

GB 

000 

61.0 

62.9 

78.8 

84.0 

91.6 

93.6 

96.1 

97.6 

98.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.6 

99.6 

99,7 

100.0 

TCnAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  929 
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OPBRATIRG  IXXATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBIAC,  ASHEVILLE  NC  FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 

LST  TO  LTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  12-14 


CEILING  VISIBILITY  IN  METERS 


IN  1 

FEET  1 

1  GB 

1  112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

GB 

48 

GB 

40 

GE 

32 

GE 

24 

GE 

20 

GE 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GB 

06 

GE 

04 

GE 

00 

HO  CEIL 

30.1 

31.1 

33.6 

34.1 

34.7 

34.8 

34.8 

34.8 

34. B 

34.8 

34.8 

34. B 

34.8 

34.8 

34.8 

34.8 

6B  20000 

37.4 

38.6 

41.2 

42.1 

42.9 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43-3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

GE  18000 

37.6 

38.8 

41.4 

42.4 

43.1 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

GK  16000 

37.6 

38.8 

41.4 

42.4 

43.1 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

GK  14000 

37.6 

38.8 

41.4 

42.4 

43.1 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

6B  12000 

38.8 

40.1 

42.7 

43.7 

44.5 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

6B  10000 

42.0 

43.5 

46.4 

47.6 

48.4 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

GB  9000 

42.5 

44.1 

47.2 

48.4 

49.2 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

6B  8000 

45.0 

46.7 

50.3 

51.4 

52.3 

52.9 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53-0 

GB  7000 

45.4 

47.1 

50.7 

51.9 

52.8 

53.3 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

GB  6000 

45.9 

47.6 

51.2 

52.3 

53.3 

53.9 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

GB  5000 

50.2 

51.9 

55.7 

56.9 

58.0 

58.6 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

OB  4500 

52.8 

54.7 

58.6 

59.7 

61.0 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

GB  4000 

58.4 

60.4 

64.4 

66.1 

67.7 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

OB  3500 

65.1 

67.4 

71.7 

73.5 

75.1 

75.9 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

GB  3000 

72.1 

74.6 

79.4 

81.3 

83.4 

84.1 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

OB  2500 

75.3 

78.1 

83.5 

85.4 

87.5 

88.3 

88.4 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

GB  2000 

77.8 

80.6 

86.1 

88.4 

90.6 

91.4 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91-6 

91.6 

OB  1800 

78.6 

81.5 

87.0 

89.4 

91.5 

92.3 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

GB  1500 

80.1 

83.0 

89.1 

91.6 

94.2 

95,1 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GB  1200 

80.7 

83.8 

89.9 

92.4 

95.0 

96.0 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GB  1000 

81.4 

84.5 

91.1 

93.5 

96.3 

97.4 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB  900 

81.5 

84.6 

91.2 

93.7 

96.8 

98.0 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB  800 

82.0 

85.1 

91.6 

94.1 

97.3 

98.4 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB  700 

82.3 

85.4 

92.0 

94.5 

98.0 

99-1 

99.3 

99.5 

99,5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB  600 

82.3 

85.4 

92.0 

94.6 

98.1 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB  500 

82.3 

85.4 

92.0 

94.6 

98.1 

99.2 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB  400 

82.3 

85.4 

92.0 

94.6 

98.1 

99.2 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.0 

GB  300 

82.3 

85.4 

92.0 

94.6 

98.3 

99.4 

99-7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  200 

82.3 

85.4 

92.0 

94.6 

98.3 

99.4 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  100 

82.3 

85.4 

92.0 

94.6 

98.3 

99.4 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

103.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  000 

82.3 

85.4 

92.0 

94.6 

98.3 

99.4 

99-7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  883 
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aPBRMTIlfG  LOCATION  PBRCENTA6B  FBBQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STJYTION  NUMBER: 

106100 

STATION  NAME:  BITBURG  AB 

DL 

PERIOD 

OF  RECORD:  APR  81  - 

MAR  91 

LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

AUG 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

HETERS 

XR 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CEIL 

32.4 

33.1 

35.2 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

GB 

20000 

39.6 

40.8 

43.0 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

GB 

18000 

39.6 

40.8 

43.0 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

6B 

16000 

39.6 

40.8 

43.0 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

GS 

14000 

40.0 

41.2 

43.3 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

43,6 

43.6 

43.6 

43.6 

GB 

12000 

41.2 

42.4 

44.9 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

GB 

10000 

44.8 

46.3 

49.0 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

GB 

9000 

46.0 

47.5 

50.4 

50,9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

GB 

8000 

48.7 

50.7 

53.9 

54.4 

54.6 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

GB 

7000 

49.7 

51.6 

54.9 

55.5 

55.7 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

GB 

6000 

50.3 

52.5 

55.7 

56.3 

56.5 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

GB 

5000 

55.3 

57.6 

61.5 

62.2 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

GB 

4500 

61.1 

63.5 

67.3 

68.2 

68.5 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

GB 

4000 

69.0 

71.4 

75.6 

76.6 

77.2 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

•’7.4 

77.4 

77.4 

77,4 

GB 

3500 

75.0 

77.6 

62.2 

83.2 

83.9 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

GB 

3000 

79.1 

81.8 

87.0 

88.0 

88.8 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GB 

2500 

80.4 

83.1 

88.8 

89.9 

90,9 

91.2 

91.5 

91,5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GS 

2000 

82.2 

85.1 

91.2 

92.3 

93.3 

93.6 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GB 

1800 

82.2 

85.1 

91.2 

92.3 

93.3 

93.6 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

<ss 

1500 

83.9 

86.8 

93.3 

94.4 

95.7 

96.0 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GS 

1200 

84.4 

87.4 

94.1 

95.2 

96.8 

97.1 

97,4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

1000 

84.6 

87.6 

94.6 

95.8 

97.5 

97.8 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

900 

84.8 

87.8 

94.7 

95.9 

97.7 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

800 

84.9 

87.9 

94.8 

96.0 

98.1 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

CE 

700 

85.4 

88.4 

95.3 

96.5 

98.9 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

GOO 

85.5 

88.5 

95.6 

96.8 

99.3 

99.8 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

85.5 

88.5 

95.6 

96.8 

99.3 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

6B 

400 

85.5 

88.5 

95.6 

96.8 

99.3 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

85.5 

88.5 

95.6 

96.8 

99.3 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

GE 

200 

85.5 

88.5 

95.6 

96.8 

99.3 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

85.5 

88.5 

95.6 

96.8 

99.3 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

85.5 

88.5 

95.6 

96.8 

99.3 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUKBBR  OF  OBSERVATIONS  833 
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OPERATING  LOCATION  "A’  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIATICN  HUHBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  OL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  irrc; 

-  1 

MONTH: 

AUG 

HOURS: 

18-20 

CEILING 

VISIBILITY  IK 

METERS 

IN  1 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEKL*  1 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CEIL 

42.2 

43.3 

44.9 

45.2 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

6B 

20000 

48.5 

49.7 

51-9 

52.3 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53-4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

6B 

18000 

48.5 

49.7 

51.9 

52.3 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

6E 

16000 

48.9 

50.1 

52.3 

52.7 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53-8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

6B 

14000 

49.4 

50.6 

53.0 

53.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

6B 

12000 

51.4 

52.6 

55.1 

55.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

GB 

10000 

55.4 

56.8 

59.5 

60.3 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

GB 

9000 

56.3 

57.9 

60.6 

61.4 

62.8 

62.8 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

GB 

8000 

61.0 

62.8 

65.5 

66.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

GB 

7000 

62.2 

64.0 

66.8 

67.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GB 

6000 

62.8 

64.8 

67.6 

68.5 

70.7 

70.7 

70-7 

70.7 

70,7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

GB 

5000 

68.4 

70.4 

73.6 

74.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

GB 

4500 

71.6 

73.6 

77.0 

78.0 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GB 

4000 

76.1 

78.1 

82.3 

83.4 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GB 

3500 

79.0 

81.1 

86.1 

87.3 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

GB 

3000 

80.7 

82.9 

88.2 

89.4 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GB 

2500 

82.6 

84.9 

90.6 

91.8 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GB 

2000 

83.8 

86.2 

91.9 

93.1 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GB 

IBOO 

83.9 

86.3 

92.0 

93.2 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

1500 

84.3 

86.7 

92.4 

93.6 

96.7 

96.7 

96-7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GB 

1200 

85.3 

87.6 

93.6 

94.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98-1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

1000 

85.5 

87.9 

93.9 

95.1 

98.5 

98.5 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98-7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

900 

85.5 

87.9 

93-9 

95.1 

98.5 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

800 

85.7 

88.0 

94.0 

95-2 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

700 

85.7 

88.0 

94.3 

95.5 

99.2 

99.3 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

600 

85.7 

88.0 

94.3 

95.5 

99.5 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

500 

85.7 

88.0 

94.3 

95.5 

99.5 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

400 

85.7 

88.0 

94.3 

95.5 

99.5 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

300 

85.7 

88.0 

94.3 

95.5 

99.5 

99-7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

85.7 

88.0 

94.3 

95.5 

99.5 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

85.7 

88.0 

94.3 

95.5 

99.5 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

85.7 

88.0 

94.3 

95.5 

99.5 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOrCAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  753 
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OPBRHTIIIG  tOCATIOIf  *A’  PBRCBHIAGE  FHEQUBHCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBCRC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

106100 

STATION  NAME:  BITBURG  AB 

OL 

PERIOD 

OF  RECORD;  APR  81  - 

MAR  91 

L8T 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

AUG 

HOURS: 

21-23 

CZILIHO 

VISIBILITY  IN 

MBTEBS 

IN  1 

1  GB 

GB 

6B 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO  CEIL 

52.0 

53.2 

54.5 

55.0 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

6E 

20000 

56.6 

57.8 

59.8 

60.3 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

6E 

IBOOO 

56.8 

58.0 

59.9 

60.5 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

GB 

16000 

57.2 

58.4 

60.3 

60.9 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63-3 

GB 

14000 

57.4 

58.6 

60.6 

61.1 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

GB 

12000 

57.7 

58.9 

61.3 

61.8 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

GB 

10000 

59.9 

61.5 

64.1 

64.6 

67.5 

67,5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67,5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

GB 

9000 

60.9 

62.6 

65.1 

65.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

GE 

8000 

63.9 

65.6 

68.7 

69.2 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

GB 

7000 

64.6 

66.3 

69.5 

70.0 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

GS 

6000 

65.4 

67.1 

70.4 

71.4 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GB 

5000 

70.0 

71.8 

75.5 

76.4 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

GB 

4500 

71.6 

73.3 

77.1 

78.1 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GB 

4000 

75.1 

76.8 

80.8 

82.0 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GB 

3500 

77.7 

79.4 

83.7 

85.0 

88.5 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88,7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

GB 

3000 

80.0 

81.7 

86.2 

87.7 

91.4 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GB 

2500 

81.2 

82.9 

87.5 

89.1 

92.8 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GB 

2000 

82.6 

84.4 

89.4 

91.0 

94.7 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GB 

1800 

82.8 

84.5 

89.5 

91.1 

94.8 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

1500 

83.3 

85.0 

90.5 

92.0 

95.8 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

1200 

84.0 

85.8 

91.4 

93.1 

97.1 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

G8 

1000 

84.1 

86.1 

91.8 

93.5 

97.5 

98.4 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OB 

900 

84.1 

86.1 

91.8 

93.5 

97.5 

98.4 

98.5 

98,7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

800 

84.2 

86.2 

91.9 

93.6 

97.6 

98.5 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

700 

84.5 

86.5 

92.2 

93.9 

98.3 

99.2 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

600 

84.6 

86.6 

92.3 

94.0 

98.4 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

500 

84.6 

86.6 

92.3 

94.0 

98.4 

99,3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

CT 

400 

84.6 

86.6 

92.3 

94.0 

98.4 

99.3 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

300 

84.6 

86.6 

92.3 

94.0 

98.5 

99.5 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

84.6 

86.6 

92.3 

94.0 

98.5 

99.5 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

84.6 

86.6 

92.3 

94.0 

98.5 

99.5 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

84.6 

86.6 

92.3 

94.0 

98.5 

99.5 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

tOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  754 
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OPERATIHG  lOCKTIOR  'A' 
USAFETAC.  ASHEVILLE  EC 


PERCEMTAGB  FREQUENCI  OF  OCCURBBNCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIATIOE  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LSI  TO  UTC:  -  1  MONTH:  AUG  HOURS:  ALL 


CBIL1II6 

in 

FEBT 

GB 

112 

GE 

90 

GE 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  in  METERS 

GB  GB  GB  GB 

48  40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

GB 

12 

GB 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO 

CBIL 

35.5 

36.3 

40.3 

41.5 

43.4 

43.9 

44.4 

45.0 

45.1 

45.3 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.6 

6B 

20000 

40.2 

41.2 

45.7 

47.0 

49.3 

50.0 

50.4 

51.0 

51.2 

51.4 

51.5 

51.6 

51.6 

51.6 

51.7 

51.9 

6B 

18000 

40.3 

41.3 

45.9 

47.2 

49.5 

50.1 

50.6 

51.2 

51.4 

51.6 

51.7 

51.7 

51.8 

51.8 

51.9 

52.1 

GB 

16000 

40.4 

41.4 

46.0 

47.3 

49.6 

50.2 

50.7 

51.3 

51.5 

51.7 

51.8 

51.8 

51.9 

51.9 

52.0 

52.2 

GE 

14000 

40.7 

41.7 

46.4 

47.6 

50.0 

50.7 

51.1 

51.7 

51.9 

52.1 

52.2 

52.2 

52.3 

52.3 

52.4 

52.7 

GB 

12000 

41.6 

42.6 

47.4 

48.7 

51.2 

51.9 

52.3 

53.0 

53.2 

53.5 

53.5 

53.6 

53.6 

53.7 

53.8 

54.0 

GE 

10000 

44.0 

45.1 

50.2 

51.8 

54.4 

55.2 

55.6 

56.3 

56.5 

56.8 

56.9 

56.9 

57.0 

57.0 

57.2 

57.4 

GB 

9000 

44.7 

45.9 

51.2 

52.8 

55,5 

56.3 

56.7 

57.4 

57.6 

57.9 

58.0 

58.0 

58.1 

58.1 

58.3 

58.5 

GB 

8000 

47.7 

49.0 

54,7 

56.3 

59.4 

60.2 

60.7 

61.4 

61.7 

62.0 

62.1 

62.1 

62.2 

62.2 

62.3 

62.6 

GB 

7000 

48.4 

49.8 

55.6 

57.3 

60.3 

61.2 

61.6 

62.4 

62.7 

63.0 

63.1 

63.1 

63.2 

63.2 

63.3 

63.6 

GE 

6000 

48.9 

50.4 

56.2 

58.0 

61.1 

61.9 

62.4 

63.2 

63.4 

63.7 

63.8 

63.8 

63.9 

63.9 

64.1 

64.3 

GB 

5000 

52.5 

54.0 

60.3 

62.1 

65.3 

66.2 

66.7 

67.5 

67.8 

68.1 

68.2 

68.2 

68.3 

68.3 

68.5 

68.8 

GB 

4500 

55.1 

56.7 

63.2 

65.1 

68.4 

69.3 

69.9 

70.7 

71.0 

71,4 

71.5 

71.5 

71.6 

71.6 

71.8 

72.1 

OB 

4000 

59.1 

60.7 

67.6 

69.7 

73.2 

74.1 

74.8 

75.7 

76.0 

76.4 

76,6 

76.6 

76.6 

76.7 

76.8 

77.1 

GB 

3500 

62.1 

63.7 

71.0 

73.0 

76.6 

77.7 

78.4 

79.4 

79.8 

80.2 

80.3 

80.4 

80.4 

80.5 

80.6 

80.9 

GE 

3000 

64.9 

66.6 

74.1 

76.3 

80.1 

81.3 

82.0 

83.1 

83.5 

83.9 

84.0 

84.1 

84.1 

84.2 

84.3 

84.6 

GB 

2500 

66.6 

68.4 

76.2 

78.4 

82.4 

83.5 

84.3 

85.4 

85.8 

86.2 

86.3 

86.4 

86.4 

86.5 

86.6 

87.0 

OB 

2000 

68.5 

70.4 

78.6 

80.9 

84.9 

86.1 

86.9 

88.0 

88.4 

88.8 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.3 

89.6 

GB 

1800 

68.8 

70.7 

78.9 

81.2 

85.3 

86.5 

87.3 

88.4 

88.8 

89.2 

89.4 

89.4 

89.5 

89.6 

89.7 

90.0 

GB 

1500 

70.1 

72.0 

80.7 

83.1 

87.4 

88.6 

89.5 

90.7 

91.1 

91.6 

91.7 

91.7 

91.8 

91.9 

92.0 

92.3 

GB 

1200 

71.0 

73-0 

81.9 

84.4 

88.9 

90.1 

91.1 

92.4 

92.7 

93.2 

93.3 

93.4 

93.4 

93.5 

93.6 

94.0 

GB 

1000 

71.5 

73.5 

82.7 

85.3 

89.9 

91.2 

92.2 

93.5 

93.9 

94.4 

94.5 

94.6 

94.6 

94.7 

94.8 

95.2 

OB 

900 

71.6 

73.7 

82.9 

85.6 

90.3 

91.7 

92.6 

94.0 

94.4 

94.9 

95.0 

95.1 

95.1 

95.2 

95.3 

95.8 

GB 

800 

71.9 

74.0 

83.3 

86.0 

91.0 

92.3 

93.3 

94.8 

95.2 

95.6 

95.8 

95.9 

95.9 

96.0 

96.1 

96.6 

GB 

700 

72.2 

74.2 

83.7 

86.4 

91,6 

93-0 

94-1 

95.5 

96.0 

96.5 

96.6 

96.7 

96.7 

96.8 

96.9 

97.4 

GE 

600 

72.2 

74.3 

83.8 

86,5 

91.9 

93.3 

94.4 

95.9 

96-3 

96.8 

97.0 

97.0 

97.1 

97.2 

97-3 

97.7 

GB 

500 

72.2 

74.3 

83.8 

86.6 

92.0 

93.5 

94.7 

96.2 

96.7 

97.3 

97.5 

97.5 

97.6 

97.7 

97.8 

98.3 

GB 

400 

72.2 

74.3 

83.9 

86.6 

92.1 

93.6 

94.8 

96.4 

96.9 

97.6 

97.8 

97.9 

98.0 

98.1 

98.2 

98.7 

GB 

300 

72.2 

74.3 

83.9 

86.6 

92.2 

93.7 

95.0 

96.6 

97.2 

97.9 

98.1 

98.2 

98.3 

98.4 

98.5 

99.0 

GE 

200 

72.2 

74.3 

83.9 

86.7 

92.2 

93.7 

95.0 

96.7 

97.4 

98.1 

98.3 

98.4 

98.6 

98.8 

98.9 

99.6 

GE 

100 

72.2 

74.3 

83.9 

86.7 

92.2 

93.7 

95.0 

96.8 

97.5 

98.2 

98.4 

98.5 

98.7 

98-9 

99.1 

100.0 

GB 

000 

72.2 

74.3 

83.9 

86.7 

92.2 

93.7 

95.0 

96.8 

97.5 

98.2 

98.4 

98.5 

98.8 

98.9 

99.1 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIORS  6734 
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CraunilG  UXATICR  ’A* 
U8APEXAC,  ASBBVIUUE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  aOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  61  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC: 

-  1 

MOHTB: 

SEP 

ROUPS: 

00-02 

CEILING 

VISIBILITY  IH 

METERS 

IH  1 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

HO 

CEIL 

35.2 

36.0 

38.8 

39.4 

42.9 

43.8 

44.4 

45.1 

45.9 

46.7 

46.9 

47.0 

47.1 

47.2 

48.1 

48.3 

SB 

20000 

39.2 

40.0 

43.6 

44.2 

48.2 

49.1 

49.8 

50.4 

51.2 

52.0 

52.2 

52.3 

52.4 

52.6 

53.4 

53.7 

G8 

18000 

39.2 

40.0 

43.6 

44.2 

48.2 

49.1 

49.8 

50.4 

51.2 

52.0 

52.2 

52.3 

52.4 

52.6 

53.4 

53.7 

GB 

16000 

39.2 

40.0 

43.6 

44.2 

48.2 

49.1 

49.8 

50.4 

51.2 

52.0 

52.2 

52.3 

52.4 

52.6 

53.4 

53.7 

6B 

14000 

39.4 

40.2 

43.8 

44.4 

48.4 

49.3 

50.0 

50.7 

51.4 

52.2 

52.4 

52.6 

52.7 

52.8 

53.7 

53.9 

GE 

12000 

40.2 

41.0 

44.6 

45.3 

49.4 

50.3 

51.0 

51.7 

52.4 

53.2 

53.4 

53.6 

53.7 

53.8 

54.7 

54.9 

GB 

10000 

42.6 

43.3 

47.0 

47.8 

52.0 

52.9 

53.9 

54.6 

55.4 

56.2 

56.4 

56.6 

56.7 

56.8 

57.7 

57.9 

GE 

9000 

43.8 

44.6 

48.4 

49.2 

53.4 

54.3 

55.3 

56.0 

56.9 

57.7 

57.9 

58.0 

58.1 

58.2 

59.1 

59.3 

GB 

8000 

45.7 

46.4 

50.4 

51.4 

55.7 

56.7 

57.8 

58.6 

59.6 

60.3 

60.6 

60.7 

60.8 

60.9 

61.8 

62.0 

GB 

7000 

45.7 

46.6 

50.6 

51.6 

55.8 

56.8 

57.9 

58.7 

59.7 

60.6 

60.8 

60.9 

61.0 

61.1 

62.0 

62.2 

OR 

6000 

45.9 

46.8 

50.8 

51.8 

56.0 

57.0 

58.1 

58.9 

59.9 

60.8 

61.0 

61.1 

61.2 

61.3 

62.2 

62.4 

GB 

5000 

48.0 

48.9 

52.9 

53.9 

58.1 

59.1 

60.2 

61.0 

62.0 

62.9 

63.1 

63.2 

63.3 

63.4 

64.3 

64.6 

cs 

4500 

50.0 

50.9 

54.9 

55.9 

60.2 

61.3 

62.4 

63.2 

64.2 

65.1 

65.3 

65.4 

65.6 

65.7 

66.6 

66.8 

GB 

4000 

55.4 

56.4 

60.6 

61.7 

66.2 

67.3 

68.4 

69.2 

70.3 

71.2 

71.4 

71.6 

71.7 

71.8 

72.7 

72.9 

GB 

3500 

57.3 

58.3 

62.7 

63.8 

68.3 

69.4 

70.6 

71.3 

72.4 

73.4 

73.7 

73.8 

73.9 

74.1 

75.0 

75.2 

G8 

3000 

59.7 

60.7 

65.2 

66.3 

71.3 

72.4 

73.6 

74.4 

75.6 

76.6 

76.8 

76.9 

77.0 

77.2 

78.1 

78.3 

GB 

2500 

62.9 

63.9 

68.9 

70.0 

75.3 

76.4 

77.6 

78.4 

79.6 

80.6 

80.8 

80.9 

81.0 

81.2 

82.1 

82.3 

GB 

2000 

65.3 

66.4 

71.6 

72.7 

78.3 

79.4 

80.7 

81.6 

82.7 

83.7 

83.9 

84.0 

84.1 

84.3 

85.2 

85.4 

GB 

1800 

66.6 

67.7 

72.8 

73.9 

79.6 

80.7 

81.9 

82.8 

83.9 

84.9 

85.1 

85.2 

85.3 

85.6 

86.4 

86.7 

GB 

1500 

67.8 

68.9 

74.8 

76.1 

82.1 

83.4 

84.7 

85.6 

86.7 

87-7 

87.9 

88.0 

88.1 

88.3 

89.2 

89.4 

GB 

1200 

68.9 

70.1 

76.3 

77.7 

83.8 

85.1 

86.3 

87.4 

88.6 

89.6 

89.8 

89.9 

90.0 

90.2 

91.1 

91.3 

« 

1000 

69.7 

71.1 

77,8 

79.2 

85.4 

86.8 

88.1 

89.4 

90.6 

91.6 

91.8 

91.9 

92.0 

92.2 

93.1 

93.3 

GB 

900 

70.3 

71.8 

78.4 

79.9 

86.1 

87.4 

89.1 

90.6 

91.7 

92-7 

92.9 

93.0 

93.1 

93.3 

94.2 

94.4 

GB 

800 

70.7 

72.1 

78.8 

80.2 

86.6 

87.9 

89.6 

91.1 

92.2 

93-3 

93.6 

93.7 

93.8 

94.0 

94.9 

95.1 

GB 

700 

71.1 

72.6 

79.2 

80.8 

87.1 

88.4 

90.1 

91.8 

92.9 

94.0 

94.2 

94.3 

94.4 

94.8 

95.7 

95.9 

GB 

eoo 

71.4 

72.9 

79.7 

81.2 

87.6 

88.9 

90.6 

92.2 

93.3 

94.4 

94.7 

94.8 

94.9 

95.2 

96.1 

96.3 

GB 

500 

71.7 

73.1 

79.9 

81.4 

88.0 

89.3 

91.0 

92.8 

93-9 

95.0 

95.2 

95.3 

95.4 

95.8 

96.7 

96.9 

GB 

400 

71.7 

73.1 

80.1 

81.7 

88.2 

89.6 

91.2 

93.0 

94.3 

95.4 

95.7 

95.8 

96.0 

96.3 

97.2 

97.4 

GB 

300 

71.9 

73.3 

80.3 

81.9 

88.7 

90.0 

91.7 

93.4 

94.9 

96.1 

96.3 

96.4 

96.7 

97.0 

97.9 

98.1 

(S 

200 

71.9 

73.3 

80.4 

82.0 

88.8 

90.1 

91.8 

93.6 

95.0 

96.4 

96.7 

96.8 

97.2 

97.9 

98.8 

99.0 

GB 

100 

71.9 

73.3 

80.4 

82.0 

88.8 

90.1 

91.8 

93.9 

95.3 

96.9 

97.1 

97.2 

97.8 

98.4 

99.3 

99.9 

BE 

000 

71.9 

73.3 

80.4 

82.0 

88.8 

90.1 

91.8 

93.9 

95.3 

96.9 

97.1 

97.2 

97.8 

98.4 

99.3 

100.0 

TOOU.  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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ggggts  ggggg  ggggg  gggge  ggggg  ggggg 


OPERATIRG  LOCKTIOH  'A’  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  HUHBER:  106100  STATION  NAHE:  BITBURG  AB  DL 

LSI  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MOITB:  SEP  HOURS:  03-05 


CEILING  VISIBILITY  IN  METERS 


IN 

FEET 

6B 

112 

GE 

90 

6B 

eo 

GB 

60 

6E 

48 

GB 

40 

GB 

32 

GB 

24 

6E 

20 

GB 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

no  CBIL 

28.7 

28.9 

31.9 

33.0 

36.6 

38.3 

40.2 

41.1 

42.3 

43.7 

44.1 

44.7 

44.9 

45.3 

45.7 

47.6 

6E  20000 

31.9 

32.2 

35.2 

36.4 

40.3 

42.1 

44.1 

45.0 

46.2 

47.6 

48.1 

48.8 

49.0 

49.4 

49.8 

51.7 

GE  leooo 

31.9 

32.2 

35.2 

36.4 

40.3 

42.1 

44.1 

45.0 

46.2 

47.6 

48.1 

48.8 

49.0 

49.4 

49.8 

51.7 

GE  16000 

31.9 

32.2 

35.2 

36.4 

40.3 

42.1 

44.1 

45.0 

46.2 

47.6 

48.1 

48.8 

49.0 

49.4 

49.8 

51.7 

GE  14000 

32.3 

32.8 

35.8 

37.0 

40.9 

42.7 

44.7 

45.6 

46.8 

4B.1 

48.7 

49.3 

49.6 

50.0 

50.3 

52.2 

GE  12000 

32.8 

33.2 

36.2 

37.4 

41.3 

43.1 

45.1 

46.0 

47.2 

48.6 

49.1 

49.8 

50.0 

50.4 

50.8 

52.7 

CB  10000 

34.1 

34.6 

37.7 

38.9 

42.9 

44.7 

47.0 

48.0 

49.3 

50.7 

51.2 

51.9 

52.1 

52.6 

52-9 

54.8 

GE  9000 

34.8 

35.2 

38.3 

39.6 

43.6 

45.3 

47.8 

48.9 

50.2 

51.6 

52.1 

52.8 

53.0 

53.4 

53.8 

55.7 

GE  8000 

35.8 

36.2 

40.0 

41.2 

45.2 

47.0 

49.4 

50.6 

51.9 

53.4 

54.0 

54.7 

54.9 

55.3 

55.7 

57.6 

6B  7000 

36.0 

36.4 

40.2 

41.4 

45.4 

47.2 

49.7 

50.8 

52.1 

53.7 

54.2 

54.9 

55.1 

55.6 

55.9 

57.8 

GE  6000 

36.1 

36.6 

40.4 

41.7 

45.7 

47.4 

49.9 

51.0 

52.3 

53.9 

54.4 

55.1 

55.3 

55.8 

56.1 

58.0 

OR  5000 

38.3 

38.8 

42.9 

44.1 

48.3 

50.2 

52.7 

53.8 

55.1 

56.7 

57.2 

57.9 

58.1 

58.6 

58.9 

60.8 

CB  4500 

40.0 

40.6 

45.1 

46.3 

50.6 

52.4 

55.0 

56.2 

57.6 

59.1 

59.7 

60.3 

60.6 

61.0 

61.3 

63.2 

GE  4000 

43.7 

44.2 

49.1 

50.6 

55.0 

57.0 

59.7 

60.9 

62.3 

63.9 

64.6 

65.2 

65.4 

65.9 

66.2 

68.1 

GE  3500 

45.1 

45.7 

50.7 

52.1 

56.6 

58.6 

61.2 

62.4 

63.9 

65.6 

66.2 

66.9 

67.1 

67.6 

67-9 

69.8 

GE  3000 

47.2 

48.0 

53.2 

54.7 

59.3 

61.3 

64.0 

65.3 

66.8 

68.6 

69.2 

69.9 

70.1 

70.7 

71.0 

72.9 

OB  2500 

49.7 

50.7 

56.1 

57.6 

62.3 

64.3 

67.0 

68.3 

69.8 

71.6 

72.2 

72.9 

73.1 

73.7 

74.0 

75.9 

GE  2000 

50.8 

51.8 

57.4 

58.9 

63.8 

65.9 

68.6 

70.0 

71.4 

73.3 

74.0 

74.7 

74.9 

75.4 

75.8 

77.7 

GE  1800 

51.3 

52.3 

58.2 

59.7 

64.6 

66.7 

69.3 

70.8 

72.2 

74.1 

74.8 

75.4 

75.7 

76.2 

76.6 

78.4 

OB  1500 

54.8 

55.8 

62.1 

63-9 

68.9 

71.0 

73.8 

75.2 

76.7 

78.6 

79-2 

79.9 

80.1 

80.7 

81.0 

82.9 

GE  120C 

58.1 

59.1 

65.6 

67.3 

72.3 

74.6 

77.3 

78-8 

80.2 

82.1 

82.8 

83.4 

83.7 

84.2 

84.6 

86.4 

GE  1000 

60.3 

61.3 

68.2 

70,0 

75.2 

77.4 

80.2 

81.8 

83.2 

85.1 

85.8 

86.4 

86.7 

87.2 

87-6 

89.4 

GE  900 

60.6 

61.6 

68.4 

70.2 

75.4 

77.7 

80.4 

82.1 

83.7 

85.6 

86.2 

86.9 

87.1 

87.7 

88.0 

89.9 

GE  800 

61.0 

62.0 

69.2 

71.1 

76.3 

78,6 

81.4 

83.2 

84.8 

86.7 

87.3 

88.0 

88.2 

88.8 

89.1 

91.0 

m  700 

61.1 

62.2 

69.6 

71,8 

77.2 

79.4 

82.3 

84.1 

85.8 

87.8 

88.4 

89.1 

89.3 

89.9 

90.2 

92.1 

OB  600 

61.2 

62.3 

69.8 

72.0 

77.4 

79.7 

82.6 

84.3 

86.0 

88.0 

88.9 

89.6 

89.8 

90.3 

90.7 

92.6 

GE  500 

61.8 

62.9 

70.7 

73.1 

78.6 

80.8 

83-7 

85,4 

87.1 

89.2 

90.1 

90.8 

91.0 

91.6 

91.9 

93.8 

GE  400 

61.8 

62.9 

70.7 

73.1 

78.6 

80.8 

83.7 

85.4 

87.1 

89.2 

90.1 

90.8 

91.1 

91.7 

92.0 

93.9 

GE  300 

62.0 

63.1 

71.1 

73-8 

79.7 

81.9 

84.8 

86.6 

88.2 

90.6 

91.4 

92.1 

92.4 

93.0 

93.4 

95.3 

GE  200 

62.3 

63.4 

71.4 

74-1 

80.0 

82.2 

85.1 

87.1 

88.9 

91.6 

92.4 

93.1 

93.6 

94.3 

94.8 

97.0 

GE  100 

62.3 

63.4 

71.4 

74.1 

80.0 

82.2 

85.1 

87.2 

89.0 

91.8 

92.8 

93.4 

94.0 

94.9 

95.7 

99.9 

GE  000 

62.3 

63.4 

71.4 

74.1 

80.0 

82.2 

85-1 

87-2 

89.0 

91.8 

92.8 

93.4 

94.0 

94.9 

95.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


D  -  2  -  74 


USAFETAC/DS— 92/270  -  Page  253 


OPBRATIHG  lOCKTIOH  'A'  PBRCEHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBIAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


maioH 

NUMBER: 

106100 

STATION  NAME 

LST  TO  UTC: 

:  BITBURG  AB  DL 

-  1 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  APR  81  - 

SEP  HOURS:  06-08 

MAR  91 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IN 

1  6B 

6E 

GE  GE 

GE 

GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE  GE  GE 

GE 

GE 

GE 

FKBT 

1  112 

90 

80  60 

48 

40  32 

24 

20 

16 

12  10  08 

06 

04 

00 

NO 

CEIL 

13.9 

14.3 

19.6 

21.8 

26.0 

27.5 

29.6 

31.8 

32.7 

33.6 

34.1 

34.7 

34.9 

35.3 

35.7 

38.3 

GE 

20000 

15.6 

16.0 

21.6 

23.9 

28.4 

29.9 

32.3 

34.5 

35.6 

36.7 

37.5 

38.0 

38.3 

38.6 

39.2 

42.4 

GS 

18000 

15.7 

16.1 

21.7 

24.0 

28.5 

30.0 

32.4 

34.6 

35.7 

36.8 

37.6 

38.2 

38.4 

38-7 

39.3 

42.5 

6B 

16000 

15.7 

16.1 

21.7 

24.0 

28.5 

30.0 

32.4 

34.6 

35.7 

36.8 

37.6 

38.2 

38.4 

38.7 

39.3 

42.5 

GE 

14000 

15.7 

16.1 

21.7 

24.0 

28.5 

30.0 

32.4 

34.6 

35.7 

36.8 

37.7 

38.3 

38.5 

38.8 

39.4 

42.9 

GE 

12000 

15.9 

16.4 

21.9 

24.4 

28.8 

30.4 

32.8 

35.2 

36.3 

37.4 

38.3 

38.8 

39.0 

39.4 

40.0 

43.7 

6B 

10000 

17.6 

18.0 

23.9 

26.5 

31.0 

32.6 

35.4 

37.8 

39.0 

40.2 

41.0 

41.6 

41.8 

42.2 

42.8 

46.5 

GE 

9000 

17.8 

18.2 

24.2 

26.8 

31.4 

32.9 

35.7 

38.2 

39.4 

40.6 

41.5 

42.0 

42.3 

42.6 

43.3 

46.9 

GE 

8000 

19.4 

19.8 

26.1 

28.7 

33.6 

35.2 

38.0 

40.8 

42.0 

43.3 

44.3 

44.8 

45.1 

45.5 

46.2 

49.8 

GE 

7000 

19.7 

20.1 

26.5 

29.0 

33.9 

35.5 

38.4 

41.2 

42.4 

43.6 

44.6 

45.2 

45.4 

45.8 

46.5 

50.2 

GE 

6000 

19.9 

20.4 

26.7 

29.3 

34.1 

35.7 

38.6 

41.4 

42.6 

43.8 

44.8 

45.4 

45.6 

46.1 

46.8 

50.6 

GE 

5000 

21.4 

21.8 

28.3 

30.8 

35.9 

37.7 

40.7 

43.8 

45.2 

46.4 

47.4 

47.9 

48.2 

48.6 

49.5 

53.3 

6B 

4500 

22.6 

23.0 

29.7 

32.4 

37.6 

39.4 

42.5 

45.7 

47.1 

48.3 

49.3 

49.8 

50.1 

50.5 

51.4 

55.2 

GE 

4000 

24.7 

25.1 

32.6 

35.4 

40.7 

42.5 

45.8 

49.1 

50.5 

51.7 

52.7 

53.3 

53.5 

54.1 

55.1 

59.0 

OS 

3500 

25.7 

26.1 

33.7 

36.5 

42.0 

43.9 

47.3 

50.5 

52.1 

53.3 

54.4 

54.9 

55.2 

55.7 

56.8 

60.8 

GE 

3000 

27.5 

27.9 

35.7 

38.5 

44.0 

45.9 

49.5 

52.7 

54.4 

55.6 

56.7 

57.3 

57.5 

58.2 

59.3 

63.4 

6B 

2500 

29.3 

29.7 

37.5 

40.4 

46.3 

48.2 

51.7 

55.2 

57.0 

58.2 

59.3 

59.8 

60.1 

60.7 

61.8 

66.0 

6B 

2000 

30.6 

31.0 

39.2 

42.3 

48.6 

50.5 

54.2 

57.8 

59.7 

61.3 

62.5 

63.2 

63.4 

64.1 

65.2 

69.3 

OB 

1800 

31.7 

32.1 

40.7 

43.9 

50.3 

52.2 

55.8 

59.7 

61.6 

63.2 

64.4 

65.1 

65.3 

66.0 

67.1 

71.2 

1500 

34.5 

34.9 

44.2 

47.6 

54.2 

56.3 

60.1 

64.0 

66.1 

67.6 

68.9 

69.5 

69.7 

70.4 

71.5 

75.6 

OB 

1200 

37.3 

37.8 

47.6 

51.1 

57.7 

60.0 

63.7 

67.6 

69.7 

71.4 

72.6 

73.3 

73.5 

74.2 

75.3 

79.4 

OB 

1000 

39.6 

40.3 

51.2 

54.7 

61. S 

63., 

fi/  .j 

71.4 

■’7 

75.3 

■’5. 5 

77.2 

77.4 

78.1 

79.2 

83.3 

GK 

900 

39.9 

40.7 

51.9 

55.5 

62.3 

64.5 

68.3 

72.2 

74.3 

76.1 

77.3 

78.0 

78.2 

78.9 

80.0 

84.1 

6B 

800 

40.2 

40.9 

52.6 

56.3 

63.5 

65.7 

70.1 

74.1 

76.3 

78.1 

79.3 

80.0 

80.2 

80.9 

82.0 

86.1 

OB 

700 

40.6 

41.4 

53.4 

57.3 

64.8 

67.1 

71.5 

75.6 

78.2 

80.1 

81.4 

82.2 

82.4 

83.1 

84.2 

88.3 

GB 

600 

41.0 

41.8 

53.8 

57.7 

65.6 

68.3 

72.7 

76.9 

79.6 

81.5 

82.9 

83.6 

83.9 

84.6 

85.8 

89.9 

GE 

500 

41.0 

41.8 

53.8 

57.7 

65.7 

68.7 

73.9 

78.0 

80.8 

82.9 

84.2 

85.1 

85.3 

86.1 

87.2 

91.3 

GB 

400 

41.0 

41.8 

53.9 

57.8 

66.0 

69.1 

74.7 

79.0 

82.1 

84.3 

85.7 

86.5 

86.8 

87.5 

38.7 

92.8 

08 

300 

41.0 

41.8 

53.9 

57.8 

66.3 

69.5 

75.4 

79.8 

82.9 

85.1 

86.5 

87.4 

87.8 

88.7 

89.9 

94.1 

OB 

200 

41.0 

41.8 

53.9 

57.8 

66.3 

69.6 

75.8 

80.1 

83.3 

85.7 

87.1 

88.0 

88.4 

89.3 

90.9 

95.9 

GB 

100 

41.0 

41.8 

53.9 

57.8 

66.3 

69.6 

75.8 

80.1 

83.3 

85.9 

87.7 

88.7 

89.3 

90.3 

92.4 

99.9 

CT 

000 

41.0 

41.8 

53.9 

57.8 

66.3 

69.6 

75.8 

80.1 

83.3 

85.9 

87.7 

88.7 

89.3 

90.3 

92.4 

100.0 

TOZAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  899 
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OPBRATIIIG  LOCKTlOlf  'A' 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCERTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUNBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  HAR  91 


LOT  TO  UTC: 

- 1 

MONTH: 

SEP 

HOURS: 

09-11 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

M8TBR3 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

no 

CBZL 

19.1 

19.3 

23.9 

25.7 

29.9 

31.8 

32.8 

33.9 

34.0 

34.3 

34.3 

34.3 

34.3 

34.6 

34.7 

35.4 

GB 

20000 

22.8 

23.1 

28.3 

30.3 

34.9 

37.1 

38.3 

39.7 

39.9 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

40.4 

40.6 

41.3 

GB 

leooo 

22.8 

23.1 

28.3 

30.3 

34.9 

37.1 

38.3 

39.7 

39.9 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

40.4 

40.6 

41.3 

GE 

16000 

22.8 

23.1 

28.3 

30.3 

34.9 

37.1 

38.3 

39.7 

39.9 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

40.4 

40.6 

41.3 

OE 

14000 

22.8 

23.1 

28.4 

30.4 

35.1 

37.3 

38.6 

39.9 

40.4 

40.9 

41.0 

41.0 

41.0 

41.2 

41.3 

42.1 

GB 

12000 

23.4 

23.8 

29.2 

31.2 

36.0 

38.3 

39.8 

41.1 

41.7 

42.1 

42.2 

42.4 

42.4 

42.7 

42.8 

43.6 

GB 

10000 

24.6 

24.9 

30.6 

32.6 

37.4 

40.1 

42.0 

43.3 

43.9 

44.3 

44.4 

44.7 

44.7 

44.9 

45.0 

45.8 

GE 

9000 

25.3 

25.7 

31.4 

33.6 

38.4 

41.1 

43.0 

44.3 

44,9 

45.3 

45.4 

45.7 

45.7 

45.9 

46.0 

46.8 

GB 

8000 

26.1 

26.4 

32.4 

34.9 

40.0 

43.0 

45.1 

46.6 

47.1 

47.6 

47.7 

47.9 

47.9 

48.1 

48.2 

49.0 

GB 

7000 

26.4 

26.8 

32.8 

35.2 

40.3 

43.3 

45.6 

47.1 

47.7 

46.1 

48.2 

48.4 

48.4 

48.7 

48.8 

49.6 

GE 

6000 

26.4 

26.8 

32.8 

35.2 

40.3 

43.3 

45.6 

47.1 

47.7 

48.1 

48.2 

48.4 

46.4 

48.8 

48.9 

49.7 

GB 

5000 

27.2 

27.6 

33.9 

36.3 

41.7 

44.9 

47.2 

48.8 

49.3 

50.0 

50.3 

50.6 

50.6 

50.9 

51.1 

51.9 

GB 

4500 

28.0 

28.3 

34.7 

37.1 

42.4 

45.7 

48.0 

49.7 

50.2 

50.9 

51.2 

51.4 

51.4 

51.8 

52.0 

52.8 

GB 

4000 

30.8 

31.1 

38.0 

40.7 

46.2 

49.4 

51.8 

53.4 

54.0 

54.7 

55.0 

55.2 

55.2 

55.6 

55.8 

56.6 

GB 

3500 

32.9 

33.3 

40.7 

43.3 

49.1 

52.6 

55.0 

56.7 

57.2 

57.9 

58.2 

58.4 

58.4 

58.8 

59.0 

59.8 

GB 

3000 

34.9 

35.4 

43.2 

46.0 

51.8 

55.6 

58.0 

59.8 

60.6 

61.2 

61.6 

61.8 

61.9 

62.2 

62.4 

63.3 

GB 

2500 

37.7 

38.2 

46.1 

49.1 

55.1 

58.9 

61.4 

63.2 

64.1 

64.8 

65.1 

65.3 

65.4 

65.8 

66.0 

66.9 

GB 

2000 

41.9 

42.8 

51.1 

54.4 

60.4 

64.6 

67.3 

69.2 

70.1 

70.0 

71.1 

71.3 

71.4 

71.8 

72-0 

72.9 

GE 

1800 

42.8 

43.7 

52.6 

56.0 

62.2 

66.3 

69.1 

71.0 

71.9 

72.6 

72.9 

73.1 

73.2 

73.6 

73.8 

74.7 

OB 

1500 

46.0 

47.0 

56,7 

60.1 

66.3 

70,4 

73.3 

75.3 

76.2 

76.9 

77.2 

77.4 

77.6 

77.9 

78.1 

79.0 

GB 

1200 

48.0 

49.8 

59.8 

63.7 

70.3 

74.6 

77.8 

79.9 

80.8 

81.6 

81.9 

82.1 

82.2 

82.6 

82.8 

83.7 

GE 

1000 

50.2 

51.2 

62.4 

66.9 

73.8 

78.2 

81.4 

83.6 

84.4 

85.2 

85.6 

85.8 

85.9 

86.2 

ee.4 

87.3 

GB 

900 

50.4 

51.4 

63.3 

67.9 

74.8 

79.2 

82.4 

84.6 

85.4 

86.2 

66.6 

86.8 

86.9 

87.2 

87.4 

88.3 

GB 

800 

51.0 

52.0 

64.6 

69.2 

76.2 

80.8 

84.2 

86.6 

87.4 

88.2 

88.6 

88.8 

68.9 

89.2 

89.4 

90.3 

GB 

700 

51.3 

52.3 

65.1 

69.8 

77.7 

82.2 

85.7 

88.1 

89.1 

89.9 

90.2 

90.4 

90.6 

90.9 

91.1 

92.0 

OB 

600 

51.7 

52.7 

65.8 

70.7 

78.9 

83.6 

87.0 

89.6 

90.7 

91.4 

91.8 

92.0 

92.1 

92.4 

92.7 

93.6 

OB 

500 

51.8 

52.8 

66.3 

71.2 

79.6 

84.7 

88.2 

90.9 

92.2 

93.1 

93.4 

93.7 

93.8 

94.1 

94.3 

95.2 

GB 

400 

51.8 

52.8 

66.4 

71.3 

79.8 

85.0 

88.9 

91.7 

93.2 

94.2 

94.7 

94.9 

95.0 

95.3 

95.6 

96.4 

GB 

300 

51.8 

52.8 

66.4 

71.3 

79.9 

85.1 

89.1 

92.0 

93.7 

95.1 

95.8 

96.0 

96.1 

96.4 

96.9 

97.8 

GB 

200 

51.8 

52.8 

66.4 

71.3 

79.9 

85.1 

89.1 

92.2 

93.9 

95.4 

96.2 

96.6 

96.7 

97.0 

97.8 

98.9 

GB 

100 

51.8 

52.8 

66.4 

71.3 

79-9 

85.1 

89.1 

92.3 

94.0 

95.6 

96.4 

96.8 

97.0 

97.4 

98.3 

99.9 

OB 

000: 

51.8 

52.8 

66.4 

71.3 

79.9 

85.1 

89.1 

92.3 

94.0 

95.6 

96.4 

96.8 

97.0 

97.4 

98.3 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPBIWriRO  LOCATICM  'A'  PBRCBMTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEXAC,  ASBEVILLB  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STKDlCm  1 

lUKBBR: 

106100 

STATIOB  NAME:  BIOBIIRG  AB 

OL 

PERIOD 

OP  RECORD:  APR  81  - 

MAR  91 

LST 

TO  UTC: 

- 1 

MONTH: 

SEP 

HOURS: 

12-14 

CBILINC 

VISIBILITY  IH 

METERS 

IN 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6B 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

6E 

GE 

FEET 

1  112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

m 

CEIL 

27.0 

27.8 

31.4 

33.2 

34.0 

34.1 

34.2 

34.2 

34.2 

34.2 

34.2 

34.2 

34.2 

34.2 

34.2 

34.2 

GB 

20000 

32.8 

33.6 

37.8 

39.6 

40.3 

40.4 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

GB 

18000 

32.9 

33.7 

37.9 

39.7 

40.4 

40.6 

40-7 

40.7 

40.7 

40.7 

40.7 

40.7 

40.7 

40.7 

40.7 

40.7 

GB 

16000 

32.9 

33.7 

37.9 

39.7 

40.4 

40.6 

40.7 

40.7 

40.7 

40.7 

40.7 

40.7 

40.7 

40.7 

40.7 

40.7 

QE 

14000 

32.9 

33.7 

37.9 

39.7 

40.6 

40.7 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40.11 

40.8 

40.8 

40.8 

GB 

12000 

33.8 

34.6 

38.9 

40.7 

41.6 

41.7 

41.8 

41.8 

41.8 

41.6 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

GB 

10000 

35.9 

36.8 

41.8 

43.6 

44.6 

44.7 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

GB 

9000 

36.3 

37.2 

42.2 

44.0 

45.2 

45.3 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

GB 

8000 

37.6 

38.6 

44.0 

45.8 

47.2 

47.4 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

GB 

7000 

37.7 

38.7 

44.1 

45.9 

47.3 

47.6 

47.8 

47,8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

GB 

6000 

37.9 

39.0 

44.4 

46.2 

47.7 

47.9 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

GB 

5000 

40.0 

41.1 

46.8 

48.8 

51.0 

51.2 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

GB 

4500 

41.0 

42.1 

47.9 

49.9 

52.3 

52.6 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

GB 

4000 

44.0 

45.2 

51.0 

53.2 

55.8 

56.0 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

GB 

3500 

47.8 

49.1 

55.1 

57.3 

60.0 

60.2 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

GB 

3000 

54.4 

56.1 

62.3 

64.7 

67.6 

67.8 

68.6 

68.7 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

GB 

2500 

62.3 

64.1 

70.6 

72.9 

75.8 

76.0 

76.8 

76.9 

76-9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

GB 

2000 

66.0 

67.9 

74.7 

77.2 

80.3 

80.8 

81.6 

81.7 

81-7 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

GB 

1800 

67.3 

69.3 

76.2 

78.8 

81.9 

82.3 

83.1 

83.2 

63.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

GB 

1500 

70.4 

72.7 

80.1 

82.7 

86.3 

87.2 

88.3 

88.4 

88.4 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

GB 

1200 

71.7 

73.9 

82.2 

85.2 

89.0 

90.1 

91.2 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GB 

1000 

72.4 

74.8 

83.3 

86.4 

90.4 

91.7 

92.8 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GB 

900 

73.0 

75.3 

84.3 

87.4 

91.7 

92.9 

94.0 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

GB 

800 

73.3 

75.7 

85.2 

88.4 

93.0 

94.3 

95.6 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

700 

73.4 

75.8 

85.3 

88.6 

93.3 

94.9 

96.3 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GB 

600 

73.6 

75.9 

85.7 

88.9 

93.9 

95.4 

97.0 

97-2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97-3 

97.3 

97.3 

GB 

500 

73.8 

76.1 

86.4 

89.7 

94.9 

96.6 

98.4 

98.9 

99.0 

99-1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

400 

73.8 

76.1 

86.4 

89.7 

94.9 

96.7 

98.6 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

300 

73.8 

76.1 

86.4 

89.7 

94.9 

97.0 

99.0 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

200 

73.8 

76.1 

86.4 

89.7 

94.9 

97.0 

99.0 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

100 

73.8 

76.1 

86.4 

89.7 

95.0 

97.1 

99.1 

99.7 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

73.8 

76.1 

86.4 

89.7 

95.0 

97.1 

99.1 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOIML  NUmBR  OF 

OBSBRVKnORS 

900 
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OPBRATING  I.0CATI01I  'A* 
USAFETACr  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 
LST  TO  IfTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  15-17 


CEILING  VISIBILITY  IN  METERS 


IN 

FEET 

GB 

112 

GE 

90 

GE 

80 

GB 

60 

GB 

48 

GB 

40 

GB 

32 

GB 

24 

GE 

20 

GE 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GB 

04 

GE 

00 

NO  CEIL 

34.3 

35.1 

36.8 

36.8 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

6B  20000 

40.9 

41.8 

43.8 

43.8 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

GE  18000 

40.9 

41.8 

43.8 

43.8 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

as  16000 

40.9 

41.8 

43.8 

43.8 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

GB  14000 

41.0 

41.9 

43.9 

43.9 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

as  12000 

42.4 

43.3 

45.4 

45.6 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

CB  10000 

45.4 

46.4 

48.7 

48.8 

49.1 

49.1 

44.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

GB  9000 

46.3 

47.3 

49.7 

49.8 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

GB  8000 

48.6 

49.7 

52.4 

52.6 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

GB  7000 

49.7 

50.8 

53.7 

53.8 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

GB  6000 

50.8 

51.9 

54.8 

54.9 

55.4 

55.4 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

OB  5000 

55.0 

56.1 

59.2 

59.6 

60.6 

60.6 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

GB  4500 

56.8 

58.0 

61.2 

61.6 

62.9 

62.9 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

GB  4000 

62.2 

63.4 

67.0 

67.6 

68.9 

69.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

GB  3500 

66.9 

68.2 

72.1 

72.8 

74.1 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

GB  3000 

71.2 

72.6 

77.1 

78.0 

79.6 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

OB  2500 

74.7 

76.2 

81.4 

82.4 

84.1 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

GB  2000 

78.0 

79.6 

85.2 

86.4 

88.3 

88.6 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GB  1800 

78.7 

80.2 

85.9 

87-1 

89.1 

89.3 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GB  1500 

80.1 

81.7 

87.9 

89.2 

91.3 

91.7 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

OB  1200 

81.1 

82.8 

89.3 

90,7 

92.9 

93.2 

93.4 

93.7 

93.8 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GB  1000 

81.8 

83.4 

90.4 

91.9 

94.1 

94.4 

94.8 

95.1 

95.2 

95.3 

95-4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB  900 

81.9 

83.6 

90.6 

92.0 

94.6 

94.9 

95.3 

95.7 

95.8 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB  800 

82.1 

83.9 

90.9 

92,3 

95.0 

95.4 

95.9 

96.2 

96.3 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96,6 

96.6 

96.6 

as  700 

82.3 

84.1 

91.2 

92.1 

95.9 

96.3 

96.9 

97.2 

97.3 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB  600 

82.4 

84.2 

91.8 

93.2 

96.4 

96.9 

97.4 

97.8 

97.9 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB  500 

82.4 

84.2 

91.8 

93.2 

96.6 

97.1 

97.9 

98.3 

98.4 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OB  400 

82.4 

84.2 

91.8 

93.2 

96.8 

97.4 

98.3 

98.9 

99.0 

99.2 

99.3 

99-3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB  300 

82.4 

84.2 

91.8 

93.2 

96.8 

97.6 

98.4 

99-0 

99.1 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB  200 

82.4 

84.2 

91.9 

93.3 

96-9 

97.7 

98-8 

99.3 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  100 

82.4 

84.2 

91.9 

93.3 

96.9 

97.7 

98.8 

99,3 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  000 

82.4 

84.2 

91.9 

93.3 

96.9 

97.7 

98.8 

99.3 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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saaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


0PBRATI9Q  LOCATIOM  *A*  FERCBIfTAGE  PREgOENCY  OP  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBEAC,  ASHEVILLE  NC  PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SCMTIOR  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 

LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  61  -  MAR  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  18»20 


CEILING  VISIBILITY  IN  METERS 


IN  1 

FEET  1 

1  6B 
112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

GB 

48 

6E 

40 

GE 

32 

GE 

24 

GE 

20 

GB 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

m  CBIL 

37.6 

38.6 

41.0 

41.6 

41.8 

41.9 

42.0 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

6B  20000 

43.9 

45.0 

47.9 

48.4 

49.1 

49.2 

49.3 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

GB  18000 

43.9 

45.0 

47.9 

48.4 

49.1 

49.2 

49.3 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

as  16000 

44.2 

45.3 

48.2 

48.8 

49.4 

49.6 

49.7 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8 

49.6 

49.6 

49.8 

OB  14000 

44.6 

45.7 

48.6 

49.1 

49.8 

49.9 

50.0 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

GB  12000 

46.1 

47.2 

50.4 

51.0 

51.9 

52.0 

52.1 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

GB  10000 

49.0 

50.1 

53.4 

54.0 

55.0 

55.2 

55.7 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

GB  9000 

50.2 

51.3 

54.8 

55.4 

56.6 

56.8 

57.2 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57,3 

57.3 

GB  8000 

52.8 

53.9 

57.8 

58.6 

59.9 

60.1 

60.6 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

GB  7000 

53.8 

54.9 

58.8 

59.6 

60.9 

61.1 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

GB  6000 

54.3 

55.4 

59.3 

60.1 

61.6 

61.8 

62.2 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

GB  5000 

57.8 

58.9 

62.9 

63.8 

65.4 

65.8 

66.3 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

GB  4500 

59.8 

60.9 

65.0 

65.9 

67.6 

67.9 

68.4 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

08  4000 

65.1 

66.3 

70.8 

71.9 

73.7 

74.0 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

GB  3500 

67.2 

68.6 

73.4 

74.7 

76.4 

76.8 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GK  3000 

70.7 

72.0 

77.3 

78.6 

80.6 

80.9 

81.4 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GB  2500 

74.3 

75.7 

81.7 

83.1 

85.1 

85.4 

86.0 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GB  2000 

77.6 

79.0 

85.6 

87.0 

89.1 

89.4 

90.1 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GB  1800 

78.2 

79.8 

86.3 

87.8 

89.9 

90.2 

90.9 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

as  1500 

79.3 

80.9 

88.1 

89.6 

91.8 

92.1 

92.8 

93,1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GB  1200 

79.9 

81.4 

88.9 

90.6 

92.9 

93.2 

93.9 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GB  1000 

80.1 

81.7 

89.3 

91.1 

93.4 

93.9 

94.7 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GB  900 

80.4 

82.0 

89.8 

91.8 

94.3 

94.8 

95.6 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GB  800 

80.6 

82.1 

90.1 

92.1 

94.7 

95.1 

96.0 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GB  700 

80.6 

82.1 

90.1 

92.2 

95.1 

95.6 

96.7 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB  600 

81.1 

82.7 

91.0 

93.1 

96.0 

96.4 

97.6 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB  500 

81.1 

82.7 

91.4 

93.6 

96.4 

97.0 

98.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB  400 

81.1 

82.7 

91.4 

93.6 

96.4 

97-0 

98.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB  300 

81.1 

82.7 

91.4 

93.6 

96.4 

97.1 

98.3 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

as  200 

81.1 

82.7 

91.4 

93.7 

96.6 

97.2 

98.4 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB  100 

81.1 

82.7 

91.4 

93.7 

96.6 

97.2 

98.4 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

GB  000 

81.1 

82.7 

91.4 

93.7 

96.6 

97.2 

98.4 

99.4 

99.6 

99. B 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPERATIHG  LOCKTIOH  ’A' 
USAFEIAC,  ASBBVI1J.B  HC 


PKRCKNTAGE  FRBQUKHCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SmTIOM  HUMBER:  lOBlOO  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LOT 

TO  OTC: 

1 

MONTH: 

SEP 

HOURS: 

21-23 

CSILIM6 

VISIBILITY  IH 

METERS 

III  1 

1  GS 

GE 

GE 

GE 

CB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1  112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

no 

CEIL 

41.9 

42.4 

44.7 

45.4 

46.9 

47.3 

47.7 

48.1 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

46.3 

48.3 

48.3 

48.3 

GE 

20000 

47.2 

47.8 

50.6 

51-3 

53.6 

54.0 

54.7 

55,1 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

6E 

18000 

47.3 

47.9 

50.7 

51.4 

53.7 

54.1 

54.8 

55.2 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

6E 

16000 

47.3 

47.9 

50.7 

51.4 

53.7 

54.1 

54.8 

55.2 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

6E 

14000 

47.4 

48.0 

50.8 

51.6 

53.8 

54.2 

54.9 

55.3 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

GE 

12000 

48.1 

48.7 

51.6 

52.3 

54.6 

55.0 

55.7 

56.1 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

GE 

10000 

50.3 

50.9 

53.8 

54.6 

57.0 

57.6 

58.2 

58-7 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

6B 

9000 

52.0 

52.6 

55.4 

56.2 

58.7 

59.2 

59.9 

60.3 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

GE 

8000 

55.4 

56.1 

59.0 

59.9 

62.6 

63.3 

64.2 

64.7 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

6B 

7000 

55.4 

56.1 

59.0 

59.9 

62.6 

63.3 

64.2 

64.7 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

GE 

6000 

56.0 

56.7 

59.6 

60.4 

63.1 

63.9 

64.8 

65.2 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

GE 

5000 

59.2 

59.9 

62.9 

63.8 

66.4 

67.2 

68.1 

68.6 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

6B 

4500 

60.9 

61.7 

64.7 

65.7 

68.3 

69.2 

70.1 

70.6 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

OB 

4000 

66.3 

67.1 

70.1 

71.1 

73.8 

74.8 

75.7 

76.2 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

GE 

3500 

69.7 

70.4 

73.4 

74.6 

77.3 

78.3 

79.2 

79.8 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GE 

3000 

71.9 

72.7 

76.2 

77.4 

80.4 

81.4 

82.3 

82.9 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GE 

2500 

74.3 

75.1 

79.3 

80.6 

83.6 

84.6 

85.6 

86.1 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GE 

2000 

77.7 

78.7 

83.2 

84.4 

87.6 

88.6 

89.6 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GE 

1800 

78.3 

79.3 

83.9 

85.1 

88.2 

89.2 

90-2 

90.8 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GE 

1500 

80.3 

81.3 

86.3 

87.8 

91.2 

92.2 

93.2 

93.8 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GE 

1200 

80.7 

81.7 

86.8 

88.2 

91.8 

92.8 

93.9 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

GE 

1000 

80.9 

81.9 

87.2 

88.7 

92.6 

93.6 

94.7 

95.4 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

GE 

900 

81.1 

82.1 

87.4 

88.9 

92.8 

93.8 

94.9 

95.7 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

GE 

800 

81.4 

82.4 

87.9 

e  .3 

93.3 

94.3 

95.4 

96.*' 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

GE 

700 

81.7 

82.7 

88.1 

89.9 

94.0 

95.0 

96-1 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

9'».2 

97.3 

97.3 

97.3 

GE 

600 

81.7 

82.7 

88.6 

90.3 

94.4 

95.6 

97.0 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

GE 

500 

81.8 

82.8 

88.9 

90.7 

94.8 

95.9 

97.4 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

400 

81.8 

82  8 

89.1 

90.9 

95.0 

96.1 

97-8 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

6B 

100 

81.8 

82.8 

89.1 

90.9 

95.1 

96.2 

97.9 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

6B 

200 

81.8 

82.8 

89.1 

90.9 

95.1 

96.2 

97,9 

98.8 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

100 

81.8 

82.8 

89.1 

90-9 

95-1 

96.2 

97,9 

98.9 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

O^O 

81.8 

82.8 

89.1 

90.9 

95.1 

96.2 

97.9 

98.9 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

TCTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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opDUvriifo  ux:ATioif  *a* 

USAFBTAC,  ASHBVILLB  NC 

STMTIOR  HUMBKR:  106100  STATION  NAME:  B1TBUR6  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


CEILING 
IN  1 

FEET  1 

1  GB 
112 

6B 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GE  GE  GE  GE 

48  40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

GB 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO 

CBIL 

29.7 

30.3 

33.5 

34.6 

36.9 

37.7 

38.5 

39.2 

39.6 

40.0 

40.1 

40.3 

40.4 

40.5 

40.7 

41.4 

6B 

20000 

34.3 

34.9 

38.6 

39.8 

42.4 

43.2 

44.1 

44.8 

45.3 

45.7 

45.9 

46.1 

46.2 

46.3 

46.5 

47.3 

GE 

18000 

34.3 

35.0 

38.6 

39.8 

42.4 

43.3 

44.2 

44.9 

45.3 

45.8 

46.0 

46.1 

46.2 

46.3 

■•6.6 

47.3 

6B 

16000 

34.4 

35.0 

38.7 

39.8 

42.4 

43.3 

44.2 

44.9 

45.4 

45.8 

46.0 

46.2 

46.2 

46.4 

46.6 

47.4 

GB 

14000 

34.5 

35.2 

38.9 

40.0 

42.6 

43.5 

44.4 

45.1 

45.6 

46.1 

46.3 

46.5 

46.5 

46.7 

46.9 

47.7 

GB 

12000 

35.4 

36.0 

39.8 

41.0 

43.7 

44.6 

45.5 

46.2 

46.7 

47.2 

47.4 

47.6 

47.7 

47.8 

48.0 

48.9 

GB 

10000 

37.4 

38.1 

42.1 

43.3 

46.1 

47.1 

48.3 

49.0 

49.5 

50.0 

50.2 

50.4 

50.5 

50.6 

50.9 

51.7 

GB 

9000 

38.3 

39.0 

43.1 

44.3 

47.2 

48.2 

49.4 

50.1 

50.6 

51.1 

51.3 

51.5 

51.6 

51.7 

52.0 

52.8 

GB 

8000 

40.2 

40.9 

45.3 

46.6 

49.7 

50.7 

52.0 

52.8 

53.4 

53.9 

54.1 

54.3 

54.4 

54.5 

54.8 

55.6 

GB 

7000 

40.5 

41.3 

45.7 

47.0 

50.1 

51.1 

52.4 

53.3 

53.8 

54.3 

54.6 

54.8 

54.8 

55.0 

55.2 

56.0 

GB 

6000 

40.9 

41.7 

46.1 

47.5 

50.5 

51.6 

52.9 

53.7 

54.2 

54.8 

55.0 

55.2 

55.3 

55.4 

55.7 

56.5 

OR 

5000 

43.4 

44.1 

48.7 

50.1 

53.4 

54.6 

55.9 

56.8 

57.4 

57.9 

58.2 

58.4 

58.4 

58.6 

58.9 

59.7 

GS 

4500 

44.9 

45.7 

50.4 

51.8 

55.2 

56.4 

57.8 

58.7 

59.3 

59.8 

60.1 

60.3 

60.3 

60.5 

60.8 

61.6 

GS 

4000 

49.0 

49.9 

54.9 

56.5 

60.0 

61.3 

62.7 

63.6 

64.2 

64.8 

65.0 

65.2 

65.3 

65.5 

65.8 

66.6 

GB 

3500 

51.6 

52.5 

57.7 

59.4 

63.0 

64.3 

65.7 

66.6 

67.3 

67.8 

68.1 

68.3 

68.4 

68.6 

68.9 

69.8 

GB 

3000 

54.7 

55.7 

61.3 

63.0 

66.8 

68.1 

69.7 

70.7 

71.3 

71.9 

72.2 

72.4 

72.5 

72.7 

73.0 

73.9 

GB 

2500 

58.1 

59.2 

65.2 

67.0 

71.0 

72.3 

73.8 

74.9 

75.6 

76.1 

76.5 

76.6 

76.7 

77.0 

77.3 

78.2 

GB 

2000 

61.0 

62.1 

68.5 

70.4 

74.6 

76.0 

77.6 

78,7 

79.4 

80.1 

80.4 

80.6 

eo.7 

80.9 

81.2 

82.1 

GB 

1800 

61.9 

63.1 

69.6 

71.5 

75.7 

77.1 

78.7 

79.9 

60.6 

81.2 

81. 6 

81.8 

ei.9 

82.1 

82.4 

83.3 

GB 

1500 

64.2 

65.4 

72.5 

74.6 

79.0 

80.6 

82.3 

83.4 

84.2 

84.8 

85.1 

85.3 

85.4 

85.6 

86.0 

86.8 

GB 

1200 

65.8 

67.1 

74.6 

76.8 

81.3 

82.9 

84.7 

86.0 

86.7 

87.4 

87.7 

87.9 

88.0 

88.3 

88.6 

89.5 

GB 

1000 

66.9 

68.2 

76.2 

78.6 

03.3 

85-0 

86.8 

88.2 

88.9 

89.6 

89.9 

90.1 

90.2 

90.5 

90.8 

91.7 

G8 

900 

67.2 

68.6 

76.8 

79.2 

84.0 

85.7 

07.5 

88.9 

89.7 

90.4 

90.7 

90.9 

91.0 

91.2 

91.6 

92.4 

GB 

800 

67.5 

68.9 

77.4 

79.9 

84.8 

86.5 

88.5 

90.0 

90.8 

91.5 

91.8 

92.1 

92.1 

92.4 

92.7 

93.6 

GB 

700 

67.8 

69.1 

77.8 

30.4 

85.7 

87.4 

89.5 

91.0 

91.8 

92.6 

92.9 

93.2 

93.2 

93.5 

93.8 

94.7 

OB 

600 

68.0 

69.4 

78.3 

80.9 

86.3 

86.1 

90.2 

91.8 

92.7 

93.4 

93.8 

94.0 

94.1 

94.4 

94.7 

95.6 

GB 

500 

68.2 

69.6 

78.7 

81.3 

86.8 

88.8 

91.1 

92-7 

93-7 

94.5 

94.8 

95.1 

95.2 

95.4 

95.7 

96.6 

GB 

400 

68.2 

69.6 

78.7 

81.4 

87.0 

89.0 

91.4 

93.1 

94.1 

95.0 

95.4 

95.6 

95.7 

96.0 

96.3 

97.2 

GS 

300 

68.2 

69.6 

78.8 

81.5 

87.2 

09.3 

91.8 

93.5 

94.6 

95.6 

96.0 

96.3 

96.4 

96.7 

97.0 

97.9 

GB 

200 

68.3 

69.6 

78.9 

81.6 

87.3 

89.4 

92.0 

93-7 

94.9 

96.0 

96.4 

96.7 

96,9 

97.2 

97.7 

98.7 

GB 

100 

68.3 

69.6 

78.9 

81.6 

87.3 

89.4 

92.0 

93-9 

95.0 

96.2 

96.7 

97.0 

97.2 

97.6 

98.2 

99.9 

GB 

000 

68.3 

69.6 

78.9 

81.6 

87.3 

89.4 

92.0 

93.9 

95.0 

96.2 

96.7 

97.0 

97.2 

97.6 

98.2 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7199 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEXAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIATIGII  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  IfTC: 

-  1 

MONTH: 

OCT 

HOURS: 

00-02 

CEILING 

VISIBILITI  IN 

METERS 

IN 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

6E 

GE 

GE 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

HO 

CEIL 

25.3 

25.7 

28.8 

29.9 

33.7 

34.9 

35.7 

36.9 

37.8 

38.8 

39.1 

39.2 

39.5 

39.9 

40.5 

41.8 

GE 

20000 

28.0 

28.4 

31.5 

32.9 

36.8 

38,1 

39.2 

40.4 

41.4 

42.5 

42.9 

43.1 

43.4 

43.9 

44.5 

45.9 

6B 

18000 

28.0 

28.4 

31.6 

33.0 

36.9 

38.2 

39.3 

40.5 

41.6 

42.6 

43.1 

43.2 

43.5 

44.0 

44.6 

46.0 

GE 

16000 

28.0 

28.4 

31.6 

33.0 

36.9 

38.2 

39.3 

40.5 

41.6 

42.6 

43.1 

43.2 

43.5 

44.0 

44.6 

46.0 

GE 

14000 

28.0 

28.4 

31.6 

33.0 

36.9 

38.2 

39.3 

40.5 

41.6 

42.6 

43.1 

43.2 

43.5 

44.0 

44.6 

46.0 

GE 

12000 

28.1 

28.5 

31.8 

33.2 

37.0 

38.3 

39.4 

40.6 

41.7 

42.7 

43.2 

43.3 

43.6 

44.1 

44.7 

46.1 

GE 

10000 

29.2 

29.6 

33.0 

34.4 

38.5 

39.8 

40.9 

42.1 

43.2 

44.2 

44.7 

44.8 

45.1 

45.6 

46.2 

47.6 

6B 

9000 

29.9 

30.4 

33.8 

35.3 

39.4 

40.7 

41.8 

42.9 

44.0 

45.2 

45.6 

45.7 

46.1 

46.6 

47.1 

48.5 

GE 

8000 

30.5 

30.9 

34.3 

36.1 

40.5 

42.0 

43.2 

44.3 

45.5 

46.7 

47.1 

47.3 

47.6 

48.1 

48,7 

50.1 

GE 

7000 

30,6 

31.0 

34.4 

36.2 

40,6 

42.1 

43.3 

44.6 

45.9 

47.0 

47.5 

47.6 

47.9 

48.4 

49.0 

50.4 

6B 

6000 

30.6 

31.0 

34.4 

36.2 

40.6 

42.1 

43.3 

44.7 

46.1 

47.3 

47.7 

47.8 

48.1 

48.7 

49.2 

50.6 

GE 

5000 

31.2 

31.6 

35.1 

36.8 

41.2 

42.8 

44.1 

45.5 

46.9 

48.1 

48.5 

48.7 

49.0 

49.5 

50.1 

51.6 

GE 

4500 

31.5 

32.1 

35.5 

37.2 

41.8 

43.4 

44.7 

46.1 

47.6 

48.8 

49.2 

49.3 

49.6 

50.2 

50.7 

52.2 

GE 

4000 

35.1 

35.6 

39.6 

41.6 

46.7 

48.5 

50.1 

51.6 

53.1 

54.4 

54.8 

54.9 

55.2 

55.8 

56.3 

57.9 

GE 

3500 

37.1 

37.7 

42.2 

44.2 

49.9 

51.8 

53.4 

54.9 

56.4 

57.7 

58.1 

58.2 

58.6 

59.1 

59.6 

61.2 

GE 

3000 

39.4 

39.9 

45.2 

47.3 

53.0 

54.8 

56.6 

58.1 

59.6 

60.9 

61.4 

63  .5 

61.8 

62.3 

62.9 

64.5 

GE 

2500 

41.8 

42.3 

48.2 

50,4 

56.2 

58,0 

59.8 

61.4 

62.9 

64.2 

64.6 

64.7 

65.0 

65,6 

66.1 

67.7 

GE 

2000 

43.9 

44.5 

50-8 

53.2 

59.5 

61.4 

63.4 

64.9 

66.4 

67.7 

68.1 

68.2 

68.6 

69.1 

69.6 

71.3 

GE 

1800 

44.8 

45.3 

51,7 

54.0 

60.4 

62.2 

64.3 

65.8 

67,3 

68.6 

69.0 

69.1 

69.4 

70.0 

70.5 

72.1 

GE 

1500 

48.9 

49.5 

56-1 

58.6 

65.0 

66.8 

69.0 

70.5 

72.0 

73.3 

73.7 

73.8 

74.2 

74.7 

75.2 

76.9 

GE 

1200 

51.3 

52.0 

59.0 

61.6 

68.0 

70.0 

72.2 

74.0 

75.5 

76.9 

77.3 

77.4 

77.7 

78.3 

78.8 

80.4 

GE 

1000 

53.3 

53.9 

61.7 

64.5 

71.3 

73.2 

75.5 

77.3 

78.8 

80.2 

80.6 

80.7 

81.1 

81.6 

82.1 

83.7 

GE 

900 

53.5 

54.1 

62.1 

64.9 

71.8 

73.7 

76.0 

77.8 

79.3 

80.8 

81.3 

81.4 

81.7 

82.2 

62.8 

84.4 

GE 

800 

54.5 

55.1 

63,7 

66.6 

74.0 

76,1 

78.5 

80.3 

81.8 

83.3 

83.7 

84.0 

84.3 

84.8 

85.4 

87.0 

GE 

700 

55.1 

55.8 

64.5 

67.6 

75.2 

77.4 

79.9 

01./ 

83.4 

84.9 

85.6 

85.8 

86.1 

86.7 

87.2 

88.6 

GE 

600 

55.5 

56.2 

64.9 

68.2 

76.2 

78.4 

80.8 

82.9 

84.6 

86.1 

86.9 

87.1 

87.4 

87.9 

88.5 

90.1 

GE 

500 

55.7 

56.3 

65.4 

69.0 

77.4 

79.7 

82.1 

64.8 

86.5 

88.2 

88.9 

89.1 

89.5 

90.0 

90.5 

92.1 

GE 

400 

55.9 

56.6 

65.8 

69.4 

78.3 

80,5 

83.1 

85.9 

88.2 

89. B 

90.6 

90.9 

91.2 

91.7 

92.2 

93.9 

GE 

300 

55.9 

56.6 

65.8 

69.6 

79.0 

81.3 

84.0 

87.2 

89.5 

91.1 

91.9 

92.1 

92.5 

93.1 

93.0 

95.4 

GE 

200 

55.9 

56.6 

65.8 

69.8 

79.3 

81.6 

84.4 

87.6 

89.9 

91.5 

92.4 

92.6 

92.9 

93.0 

94.8 

96.6 

GE 

100 

55.9 

56.6 

65.8 

69.8 

79.3 

81.6 

84.4 

88.1 

90.4 

92.2 

93.1 

93.3 

93.6 

94.6 

95.9 

99.8 

GE 

000 

55.9 

56.6 

65.8 

6'’. 8 

79.3 

81.6 

84.4 

80.1 

90.4 

92.2 

93.1 

93.3 

93.6 

94.6 

95.9 

100.0 

TCrCAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  929 
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OPBRATIHQ  LOCATION  ”A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


PBRCENTAOB  FREQU.UCY  OF  OCCIHIREHCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
P:(ON  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

OCT 

HOURS: 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

METKRS 

IN  1 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CBIL 

17.2 

17.8 

19.9 

21.0 

24.7 

25.3 

26.5 

27.4 

28.3 

29.4 

29.6 

29.7 

30.2 

30.6 

30.9 

33.2 

GB 

20000 

18.8 

19.5 

21.9 

23.4 

27.3 

28.0 

29.2 

30.1 

31.0 

32.2 

32.4 

32.5 

33.0 

33.4 

33.7 

36.1 

6B 

18000 

18.8 

19.5 

22.0 

23.5 

27.4 

28.1 

29.3 

30.2 

31.1 

32.3 

32.5 

32.6 

33.2 

33.5 

33.8 

36.2 

GB 

16000 

18.8 

19.5 

22.0 

23.5 

27.4 

28.1 

29.3 

30.2 

31.1 

32.3 

32.5 

32.6 

33.2 

33.5 

33.8 

36.2 

GB 

14000 

18.8 

19.5 

22.0 

23.5 

27.4 

28.1 

29.3 

30.2 

31.1 

32.3 

32.5 

32.6 

33.2 

33.5 

33.8 

36.2 

GB 

12000 

19.6 

20.2 

22.7 

24.2 

28.2 

28.8 

30.0 

31.0 

31.9 

33.3 

33.5 

33.6 

34.1 

34.4 

34.8 

37.1 

GB 

10000 

20.3 

21.0 

23.7 

25.3 

29.7 

30.4 

31.5 

32.5 

33.4 

34.8 

35.0 

35.1 

35.6 

36.0 

36.3 

38.6 

GB 

9000 

20.9 

21.5 

24.4 

26.0 

30.7 

31.3 

32.5 

33.6 

34.4 

35.8 

36.1 

36.2 

36.7 

37.0 

37.4 

39.7 

GB 

8000 

22.3 

22.9 

25.9 

27.6 

32.7 

33.4 

34.9 

36.2 

37.5 

38.9 

39.1 

39.2 

39.7 

40.0 

40.4 

42.7 

GB 

7000 

22.4 

23.0 

26.2 

27.8 

32.9 

33.6 

35.1 

36.4 

37.7 

39.1 

39.3 

39.4 

39.9 

40.3 

40.6 

42.9 

GB 

6000 

22.4 

23.0 

26.2 

27.8 

32.9 

33.6 

35.1 

36.4 

37.7 

39.1 

39.3 

39.4 

39.9 

40.3 

40.6 

42.9 

GB 

5000 

22.9 

23.6 

26.8 

28.5 

33.7 

34.3 

36.0 

37.2 

38.5 

39.9 

40.2 

40.3 

40.8 

41.1 

41.4 

43.8 

GB 

4500 

23.9 

24.5 

28.0 

29.7 

34.9 

35.5 

37.1 

38.4 

39.7 

41.1 

41.3 

41.4 

42.0 

42.3 

42.6 

45.0 

GB 

4000 

26.6 

27.3 

31.4 

33.3 

38.6 

39.4 

41.3 

42.8 

44.1 

45.6 

46.0 

46.1 

46.6 

46.9 

47.3 

49.6 

GB 

3500 

28.0 

28.7 

32.9 

34.8 

40.4 

41.2 

43.2 

44.8 

46.1 

47.6 

47.9 

48.1 

48.8 

49.1 

49.4 

51.8 

GB 

3000 

30.1 

31.0 

35.4 

37.4 

43.1 

44.0 

46.0 

47.7 

49.0 

50.7 

51.0 

51.2 

51.9 

52.2 

52.7 

55.1 

GB 

2500 

32.1 

33.3 

38.5 

40.5 

46.3 

47.4 

49.3 

51.0 

52.3 

54.0 

54.4 

54.6 

55.2 

55.5 

56.1 

58.4 

GB 

2000 

35.2 

36.6 

42.5 

44.5 

50.4 

51.6 

53.5 

55.3 

56.7 

58.6 

58.9 

59.1 

59.7 

60.1 

60.6 

63.0 

GB 

1800 

36.1 

37.5 

43.4 

45.3 

51.3 

52.5 

54.6 

56.4 

57.8 

59.6 

60.0 

60.2 

60.8 

61.1 

61.7 

64.0 

GB 

1500 

39.0 

40.5 

46.9 

49.2 

55.9 

57.3 

59,3 

61-2 

62.6 

64.5 

64.8 

65.0 

65.7 

66.0 

66.5 

68.9 

GB 

1200 

40.5 

42.0 

48.9 

51.1 

57.9 

59.6 

61.9 

63.9 

65.3 

67.2 

67.5 

67.7 

68.4 

68.7 

69,2 

71.6 

GB 

1000 

42.1 

43.6 

51.2 

53.6 

60.9 

62.6 

64.9 

67.3 

68.7 

70.6 

70.9 

71.2 

71.8 

72.1 

72.7 

75.1 

GB 

900 

42.7 

44.2 

51.9 

54.3 

61.7 

63.4 

65.9 

68.2 

69.8 

71.7 

72.0 

72.2 

72.9 

73.2 

73.7 

76.2 

6E 

800 

43.6 

45.1 

53.1 

55.5 

63.3 

65.0 

67.5 

70,0 

71.5 

73.4 

73.7 

74.0 

74.6 

74.9 

75.5 

77.9 

GB 

700 

45.6 

47.3 

55.7 

58.2 

66.2 

68.0 

70.5 

73.3 

74.8 

76.9 

77.2 

77,4 

78.0 

78.4 

78.9 

81.4 

GB 

600 

46.4 

48.1 

56.6 

59.7 

68.2 

70.1 

72.7 

75.6 

77.2 

79.2 

79.8 

80.0 

80.6 

80.9 

81.5 

84.0 

GB 

500 1 

47.0 

48.8 

57.9 

61.2 

70.2 

72.2 

74.9 

78.1 

79.8 

81.9 

82.5 

82.7 

83.3 

83.6 

84.2 

86.7 

GB 

400 

47.0 

48.8 

58.0 

61.7 

71.3 

73.3 

76.1 

79.7 

81.5 

83.6 

84.3 

84.5 

85.1 

85.6 

66.1 

88.6 

GB 

300 ! 

47.0 

48.8 

58.0 

62.0 

72.1 

74.2 

77.1 

80.7 

82.7 

85.1 

85.9 

86.1 

86.8 

87.3 

87.8 

91.0 

GB 

200 

47.0 

48.8 

58.0 

62.0 

72.3 

74.4 

77.3 

81.2 

83.1 

85.8 

86.5 

86.8 

87.4 

87.9 

88.6 

93.4 

GB 

100 

47.0 

48.8 

58.1 

62.1 

72.4 

74.5 

77.4 

81.4 

83.5 

86.4 

87.3 

87.7 

88.4 

88.9 

90.1 

99.5 

GB 

000 

47.0 

48.8 

58.1 

62.1 

72.4 

74.5 

77.4 

81.4 

83.5 

86.5 

87.4 

87.8 

88.5 

89.0 

90.2 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  929 


D  -  2  -  83 


USAFBTAC/DS— 92/270  -  Page  262 


OFEFATllfG  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIATIOR  NUHBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  >  MAR  91 


LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

OCT 

HOURS: 

06-00 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IN 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1  112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

HO 

CEIL 

12.6 

12.9 

14.5 

15.5 

18.9 

20.2 

20.8 

21.5 

22.4 

23.2 

23.7 

24.0 

24.4 

24.6 

25.1 

27.8 

GB 

20000 

13.8 

14.1 

16.0 

17.2 

21.0 

22.7 

23.3 

24.1 

25.2 

26.3 

26.8 

27.1 

27.6 

27.8 

28.4 

31.7 

GE 

18000 

13.8 

14.1 

16.0 

17.2 

21.0 

22.7 

23.3 

24.1 

25.2 

26.3 

26.8 

27.1 

27.6 

27.8 

28.4 

31.7 

6E 

16000 

13.8 

14.1 

16.0 

17.2 

21.0 

22.7 

23.3 

24.1 

25.2 

26.3 

26.8 

27.1 

27.6 

27  .8 

28.4 

31.7 

GE 

14000 

13.8 

14.1 

16.1 

17.3 

21.1 

22.8 

23.4 

24.2 

25.3 

26.5 

26.9 

27.2 

27.7 

28.0 

28.5 

31.8 

GE 

12000 

13.9 

14.2 

16.2 

17.4 

21.3 

23.0 

23.8 

24.5 

25.7 

27.0 

27.4 

27.7 

28.3 

28.5 

29.0 

32.4 

GB 

10000 

14.7 

15.1 

17,2 

18.5 

22.4 

24.1 

24.8 

25.8 

27.2 

28.5 

28.9 

29.2 

29.8 

30.0 

30.5 

33.9 

GB 

9000 

15.3 

15.6 

17.7 

19.1 

23.1 

24.9 

25.7 

26.8 

28.2 

29.5 

29.9 

30.2 

30.8 

31.0 

31.5 

34.8 

GE 

8U00 

16.3 

16.7 

18.9 

20.5 

24.7 

26.6 

27.4 

28.8 

30.2 

31.6 

32.2 

32.5 

33.0 

33.2 

33.9 

37.3 

GE 

7000 

16.5 

16.8 

19.0 

20.6 

24.8 

26.7 

27.6 

29.1 

30.5 

31.9 

32.5 

32.8 

33.3 

33.5 

34.2 

37-6 

GB 

6000 

16.8 

17.1 

19.4 

21.0 

25.2 

27.1 

28.2 

29.7 

31.2 

32.6 

33.1 

33.4 

34.0 

34.2 

34.8 

38.3 

GB 

5000 

17.3 

17.6 

19.9 

21.5 

25.8 

27.7 

28.8 

30.4 

31.9 

33.4 

34.0 

34.3 

34.8 

35.1 

35.7 

39.1 

OB 

4500 

17.6 

18.0 

20.6 

22.3 

26.6 

28.7 

29.8 

31.5 

33.0 

34.5 

35.1 

35.4 

35.9 

36.1 

36.8 

40.3 

GB 

4000 

19.9 

20.2 

23.4 

25.2 

29.7 

32.0 

33.3 

35.1 

36.7 

38.3 

38.9 

39.2 

39.8 

40.0 

40.8 

44.3 

GB 

3500 

20.9 

21.3 

24.8 

26.7 

31.4 

33.8 

35.1 

36.8 

38.4 

40.0 

40.6 

41.0 

41.5 

41.7 

42.5 

46.0 

GB 

3000 

22.9 

23.4 

27.4 

29.4 

34.3 

36.9 

38.2 

39.9 

41.5 

43.1 

43.8 

44.1 

44.6 

44.8 

45.6 

49.2 

GB 

2500 

23.9 

24.4 

28.5 

30.6 

35.9 

38.5 

39.9 

41.7 

43.3 

44.9 

45.6 

45.9 

46.5 

46.7 

47.4 

51.1 

GB 

2000 

26.6 

27.1 

31.4 

33.7 

39.5 

42.2 

43.5 

45.4 

47.1 

48.7 

49.4 

49.8 

50.3 

50.5 

51.3 

55.1 

GB 

1800 

27-6 

28.2 

32.7 

34.9 

40.8 

43.4 

44.9 

46.8 

48.5 

50,1 

50.0 

51.2 

51.7 

51.9 

52.7 

56.5 

GB 

1500 

31.0 

31.6 

37,2 

39.6 

46.0 

48,7 

50.3 

52.2 

53.9 

55.6 

56.2 

56.7 

57.2 

57-5 

58.3 

62.0 

GB 

1200 

32.9 

33.5 

39.5 

42.3 

49.1 

51.8 

53.5 

55.5 

57.2 

58.9 

59.6 

60.0 

60.5 

60.9 

61.6 

65.5 

GB 

1000 

34.9 

35.6 

41.9 

44.8 

51.8 

54.6 

56.5 

58.5 

60.2 

61.9 

62.6 

63.0 

63.5 

63.9 

64.6 

68.5 

GB 

900 

35.6 

36.3 

43.0 

46.0 

53.1 

56.0 

57.8 

59.9 

61.6 

63.3 

64.0 

64.4 

64.9 

65,3 

66.0 

69.9 

GB 

800 

36.6 

37.3 

44.2 

47.2 

54.7 

57.6 

59.6 

61-7 

63.4 

65.3 

65.9 

66.3 

66.9 

67  .2 

68.0 

71.9 

GB 

700 

38.1 

38.8 

46.3 

49.8 

58.4 

61.5 

63.7 

65.9 

67.7 

69.6 

70.3 

70.9 

71.4 

71.7 

72.5 

76.5 

GB 

600 

38.2 

38.9 

47.0 

50.9 

60.4 

63.5 

66.1 

68.6 

70.9 

72.7 

73.4 

74.1 

74.6 

74.9 

75.7 

79.7 

GB 

500 

39.2 

40.1 

48.6 

52.9 

63.2 

66.6 

69.2 

72.2 

74.6 

76.5 

77.3 

78.0 

78.5 

78.8 

79.6 

83.5 

GB 

400 

39.5 

40.3 

49.1 

53.5 

64.2 

67.5 

70.5 

73.9 

76.5 

78.6 

79.6 

80.2 

80.9 

81.3 

82.0 

86.0 

GB 

300 

39.5 

40.3 

49.1 

53.8 

65.2 

68.7 

71.7 

75.5 

78.2 

80.4 

81.4 

82.0 

82.7 

83.3 

84.1 

88.3 

GB 

200 

39.5 

40.3 

49.4 

54.1 

65.5 

69,0 

72.0 

76.0 

78.8 

81.3 

82.6 

83.4 

84.3 

84.9 

86.5 

92.6 

GB 

100 

39.5 

40.3 

49.5 

54.3 

65.7 

69.2 

72,3 

76.2 

79.0 

81.8 

83.3 

84.4 

85.4 

86.3 

88.3 

99.6 

GB 

000 

39.5 

40.3 

49.5 

54.3 

65.7 

69.2 

72.3 

76.2 

79.0 

81.9 

83.4 

84.5 

85.5 

86.5 

88.4 

100.0 

TOTAL  NIMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  *A”  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

106100 

STATION  NAME:  BITBUR6  AB 

DL 

PERIOD 

OF  RECORD:  APR  81  - 

MAR  91 

LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

OCT 

HOURS: 

09-11 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CEIL 

10.3 

10.3 

13.9 

15.2 

17.7 

18.2 

18.9 

20.0 

20.2 

20.5 

20.8 

20.9 

21.1 

21.4 

21.5 

22.5 

GB 

20000 

11.5 

11.5 

16.1 

18.1 

21.0 

21-7 

22.5 

23.8 

24.0 

24.3 

24.5 

24.6 

24.8 

25.3 

25.4 

27.3 

6B 

18000 

11-5 

11-5 

16-1 

18.1 

21.0 

21.7 

22.5 

23.8 

24.0 

24.3 

24.5 

24.6 

24.8 

25.3 

25.4 

27.3 

OB 

16000 

11.5 

11.5 

16.1 

18.1 

21.0 

21.7 

22.5 

23.8 

24.0 

24.3 

24.5 

24.6 

24.8 

25.3 

25.4 

27.3 

GS 

14000 

11.6 

11.6 

16.2 

18.2 

21.1 

21.8 

22.7 

24.2 

24.4 

24.7 

24.9 

25.1 

25.3 

25.7 

25.8 

27.7 

CT 

12000 

11.9 

11.9 

16.8 

18-7 

21.7 

22.6 

23.4 

24.9 

25.2 

25.5 

25.7 

25.8 

26.0 

26.5 

26.6 

28.5 

GB 

10000 

13.2 

13.2 

18.4 

20.3 

23.7 

24.7 

25.6 

27.1 

27.4 

27.7 

28.0 

28.1 

28.3 

28.7 

28.8 

30.8 

GB 

9000 

14.0 

14.0 

19.2 

21.2 

24.9 

26.0 

27.0 

28.6 

28.9 

29.2 

29.5 

29.6 

29.8 

30.2 

30.3 

32.3 

GB 

8000 

14.9 

14.9 

20,4 

22.5 

26.5 

27.6 

28.6 

30.3 

30-6 

31.0 

31.2 

31.3 

31.5 

31.9 

32.0 

34.0 

GB 

7000 

15.3 

15.3 

20.8 

22.8 

26.8 

28.0 

28.9 

30.6 

31.0 

31.4 

31.6 

31.7 

31.9 

32.4 

32.5 

34.4 

GS 

6000 

15.4 

15.4 

20.9 

23.0 

27.1 

28.3 

29.4 

31.1 

31.4 

31.8 

32.0 

32.2 

32.4 

32.8 

32.9 

34.8 

GB 

SOOO 

16.1 

16.1 

21.6 

23.8 

28.0 

29.1 

30.2 

31.9 

32.3 

32.8 

33.0 

33.1 

33.3 

33.8 

33.9 

35.8 

GB 

4500 

16.7 

16.9 

22.7 

25.1 

29.4 

30.5 

31.6 

33.4 

33.8 

34.3 

34.5 

34.6 

34.8 

35.3 

35.5 

37.7 

GB 

4000 

17.8 

18.1 

24.4 

27.0 

31.7 

32.9 

34.0 

35.9 

36.2 

36.9 

37.1 

37.2 

37.4 

37.8 

38.1 

40.3 

GB 

3500 

19.0 

19.4 

25.7 

28.3 

33.2 

34.4 

35.5 

37.4 

37.7 

38.5 

38.7 

38.8 

39.0 

39.5 

39.7 

41.9 

GB 

3000 

21.6 

22.0 

28.8 

31.4 

36.7 

37.8 

39.1 

41.1 

41.4 

42.3 

42.5 

42.6 

42.8 

43.2 

43.5 

45.8 

GB 

2500 

23.4 

24.0 

30.9 

33.7 

39.4 

40.5 

41.8 

43.8 

44.1 

44.9 

45.2 

45.3 

45.5 

45.9 

46.2 

48.5 

GB 

2000 

26.0 

26.7 

34.4 

37.4 

43.5 

44.8 

46.1 

48.1 

48.4 

49.5 

49.7 

49.8 

50.0 

50.4 

50.8 

53.0 

GB 

1800 

26.6 

27.2 

35.1 

38.1 

44.2 

45.6 

46.9 

48.8 

49.1 

50-2 

50.4 

50.5 

50.8 

51.2 

51.5 

53.8 

OB 

1500 

31-1 

31.9 

40.3 

43.8 

50.4 

52.0 

53.3 

55.4 

55.7 

56.9 

57.1 

57.2 

57,5 

58.0 

58.3 

60.5 

GB 

1200 

33.9 

35.1 

43.9 

47-8 

55.1 

56.8 

58.3 

60.4 

60.8 

61.9 

62.2 

62.3 

62.6 

63.2 

63.5 

65.8 

GB 

1000 

35.4 

36.6 

45.7 

50.0 

57.4 

59.1 

60.9 

63.0 

63.3 

64.5 

64.7 

64.8 

65.2 

65.8 

66.2 

68.5 

GB 

900 

36.8 

38.0 

47.3 

51.7 

59.2 

61.3 

63-1 

65,3 

65.6 

66.8 

67.0 

67.1 

67.4 

68.1 

68.5 

70.8 

GB 

800 

37.7 

38.9 

49.1 

53-7 

61.7 

63.8 

66.1 

68.3 

68.6 

70.1 

70.3 

70.4 

70.8 

71.4 

71.8 

74.1 

GB 

700 

38.9 

40.1 

51.0 

55.7 

61.4 

66,8 

69.9 

72.5 

72.8 

74.3 

74.5 

74-6 

74.9 

75.6 

76.0 

78.3 

GB 

600 

39.1 

40.3 

51.9 

57.0 

66.3 

69.0 

72.8 

75.7 

76.1 

77.7 

78.0 

78.1 

78.4 

79.0 

79.5 

81.7 

GB 

500 

39.7 

40.9 

53.0 

58.1 

68.2 

70.9 

74.9 

78.8 

79.5 

81.2 

81.5 

81.6 

82.0 

82.7 

83.1 

85.4 

GB 

400 

39.7 

40.9 

53.0 

58.1 

68.6 

71.5 

75.8 

80.1 

81.1 

83.1 

83.5 

83.7 

84.1 

84.7 

85.3 

87.7 

GB 

300 

39.8 

41.0 

53.1 

58.3 

69.1 

72.3 

76.7 

81.5 

82.7 

85.8 

86.2 

86.7 

87.2 

88.0 

88.8 

91.7 

GB 

200 

39.8 

41.0 

53.1 

58.3 

69.1 

72.5 

77.0 

81.9 

83.1 

86.6 

87.1 

87.7 

88.5 

89.6 

90.8 

95.4 

GB 

100 

39.8 

41.0 

53.1 

58.3 

69.1 

72,5 

77.0 

81.9 

83.1 

87.0 

87,6 

88.6 

89.7 

91.1 

92.8 

99.7 

GB 

000 

39.8 

41.0 

53,1 

58.3 

69.1 

72.5 

77-0 

61.9 

83.1 

87.0 

87.6 

88.6 

89.7 

91.1 

92.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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OPBRATIIIS  LOCATION  ’A’  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASBBVILLB  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATICH  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  OL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  OCT  HOURS:  12-14 


CEILING  VISIBILITY  IN  METERS 


III 

FBSr 

6B 

112 

6E 

90 

GB 

80 

6B 

60 

GB 

48 

GB 

40 

GB 

32 

GB 

24 

GB 

20 

GB 

16 

6E 

12 

6E 

10 

GB 

08 

GB 

06 

GB 

04 

GB 

00 

no  CBIL 

16.3 

16.5 

21.7 

22.9 

24.8 

25.7 

26.0 

26.0 

26.0 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

26.2 

SB  20000 

19.9 

20.1 

26.2 

27.4 

29.4 

30.3 

30.6 

30.8 

30.8 

31.0 

31.0 

31.0 

31.0 

31.0 

31.1 

31.2 

5B  18000 

19.9 

20.1 

26.2 

27.4 

29.4 

30.3 

30.6 

30.8 

30.8 

31.0 

31.0 

31.0 

31.0 

31.0 

31.1 

31.2 

SR  16000 

19.9 

20.1 

26.2 

27.4 

29.4 

30.3 

30.6 

30.8 

30.8 

31.0 

31.0 

31.0 

31.0 

31.0 

31.1 

31.2 

tSB  14000 

20.1 

20.3 

26.6 

27.7 

29.8 

30.8 

31.1 

31.2 

31.2 

31.4 

31.4 

31.4 

31.4 

31.4 

31.5 

31.6 

BE  12000 

20.6 

20.9 

27.2 

28.4 

30.4 

31.4 

31.7 

31.8 

31.8 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

32.2 

32.3 

BE  10000 

21.3 

21.5 

28.2 

29.5 

31.7 

33.0 

33.3 

33.4 

33.4 

33.7 

33.7 

33.7 

33.7 

33.7 

33.8 

33.9 

BE  9000 

21.7 

21.9 

28.9 

30.2 

32.5 

33.8 

34.1 

34.4 

34.4 

34.7 

34.7 

34.7 

34.7 

34.7 

34.8 

34.9 

5B  8000 

23.7 

24.1 

31.3 

32.6 

34.8 

36.1 

36.6 

37.0 

37.0 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.4 

37.5 

SB  7000 

23.9 

24.3 

31.5 

32.8 

35.1 

36.3 

36.8 

37.2 

37.2 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.6 

37.7 

BE  6000 

24.2 

24.6 

31.8 

33.1 

35.4 

36.7 

37.1 

37.5 

37.5 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

38.0 

38.1 

BE  5000 

25.3 

25.7 

33.1 

34.4 

36.8 

38.1 

38.5 

38.9 

38.9 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.4 

39.5 

SB  4500 

26.3 

26.8 

34.3 

35.6 

38.0 

39.2 

39.7 

40.1 

40.1 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.5 

40.6 

BE  4000 

29.2 

29.8 

37.6 

39.0 

41.5 

42.8 

43.2 

43.7 

43.7 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.1 

44.2 

BE  3500 

32.3 

32.8 

40.6 

42.3 

44.7 

46.0 

46.5 

46.9 

46.9 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.3 

47.4 

BE  3000 

37.6 

38.3 

46.5 

48.3 

51.1 

52.4 

52.8 

53.3 

53.3 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.6 

53.9 

56  2500 

42.4 

43.2 

51.9 

54.0 

57.1 

58.5 

59.0 

59.7 

59.7 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.2 

60.3 

BE  2000 

47.0 

48.0 

56.9 

59.0 

62.4 

63.9 

64.4 

65.3 

65.3 

65.7 

65-7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.8 

65.9 

5B  1800 

48.1 

49.1 

58.2 

60.5 

64.1 

65.7 

66.2 

67,2 

67.2 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

68.0 

5K  1500 

51-6 

52.9 

62.7 

65.5 

69-7 

71.4 

72,2 

73.2 

73.2 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.8 

74.0 

5B  1200 

54.6 

56.0 

67.3 

70.6 

75.3 

77.1 

77.8 

78.9 

78.9 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79-5 

79.7 

5B  1000 

56.7 

58.1 

69.9 

74.1 

78,8 

80,9 

81.8 

82.9 

82.9 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.5 

83.8 

BE  900 

57.2 

58.6 

70.4 

74  7 

79.7 

81.7 

82.7 

83.9 

83.9 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.5 

84.7 

BE  800 

57-8 

59.2 

71.5 

75.9 

81.2 

83.9 

84.9 

86.2 

86.2 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.9 

87.1 

BE  700 

58.5 

59.9 

72.8 

77.4 

83.0 

86.0 

87.4 

88.9 

89.1 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

90.0 

BE  600 

58.8 

60.2 

73.2 

77.8 

84.0 

87.3 

88.7 

90.2 

90.4 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

91.5 

BE  500 

58.9 

60.3 

73.8 

78.5 

85.2 

89.0 

91.0 

92.7 

93.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

94.3 

BE  400 

58.9 

60.3 

73.8 

78.6 

85.5 

89.6 

91.7 

93.8 

94.3 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

95.9 

5B  300 

58.9 

60.3 

73.8 

78.6 

85,6 

89.9 

92.4 

94.9 

95.6 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.6 

97.7 

98.0 

BE  200 

58.9 

60.3 

73.8 

78.6 

85.6 

89.9 

92.4 

94.9 

95.6 

98.0 

98.1 

98.3 

98.3 

98.6 

98.7 

99.1 

BE  100 

58.9 

60.3 

73.8 

78.6 

85.6 

89.9 

92.4 

94.9 

95.6 

98.1 

98.2 

98.4 

98.4 

98.8 

98.9 

100.0 

BE  000 

58.9 

60.3 

73.8 

78.6 

85.6 

89.9 

92.4 

94.9 

95.6 

98.1 

98.2 

98.4 

98.4 

98.8 

98.9 

100.0 
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OPERKTIHG  LOCATICH  "A" 
USAFEIAC,  ASHBVILLB  tK 


PBRCBHTAGB  FREgUEBCY  OF  OCCURREHCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 


STEKTIOII  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  SI  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC: 

- 1 

MOHTH: 

OCT 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IH 

METERS 

IH 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

m 

CBIL 

24.3 

24.7 

29.1 

29.1 

30.1 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

GB 

20000 

31.5 

32.2 

37.3 

37.5 

38.9 

39.0 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

GB 

18000 

31.6 

32.3 

37.4 

37.6 

39.0 

39.1 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

GE 

16000 

31.6 

32.3 

37.4 

37.6 

39.0 

39.1 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

6B 

14000 

31.6 

32.3 

37.4 

37.6 

39.0 

39.1 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

<aB 

12000 

32.9 

33.8 

39.4 

39.6 

41.1 

41.2 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

GB 

10000 

34.3 

35.4 

41.1 

41.5 

43.4 

43.5 

43.7 

43.7 

43.7 

43.7 

43.7 

43.7 

43.7 

43.7 

43.7 

43.7 

GB 

9000 

35.3 

36.3 

42,0 

42.5 

44.4 

44.5 

44.6 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

GB 

8000 

37.1 

38.3 

44.9 

45.4 

47.6 

47.7 

47.8 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

GB 

7000 

37.5 

38.7 

45.4 

45.8 

48.1 

48.2 

48.3 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

GB 

6000 

37.5 

38,7 

45.4 

45.8 

48.1 

48.2 

48.3 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

GB 

5000 

40.8 

42.0 

49.0 

49.5 

51.9 

52.0 

52.3 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

GB 

4500 

41.6 

43.1 

50.1 

50.5 

53.0 

53.1 

53.3 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

GB 

4000 

45.2 

46.8 

54.0 

54.5 

57.0 

57.1 

57.4 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

GB 

3500 

48.5 

50.2 

57.5 

58.1 

60.6 

60.8 

61.1 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

GB 

3000 

53.7 

55.5 

63.1 

63.8 

66.7 

66.6 

67.1 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

GE 

2500 

57.0 

59.4 

67.2 

68.2 

71.5 

71.6 

71.9 

72.4 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

m 

2000 

59.8 

62.2 

70.4 

71.4 

75.2 

75.7 

76.0 

76,5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

68 

1800 

60.4 

62.8 

71.2 

72.3 

76.1 

76.9 

77.2 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

GB 

1500 

62.9 

65.4 

74.3 

75.7 

80.1 

81.3 

81.7 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GB 

1200 

64.5 

67.0 

76.8 

78.3 

83.3 

84.7 

85.3 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

GB 

1000 

65.8 

68.4 

78.6 

80.2 

85.6 

87.1 

87.6 

88.2 

88.2 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GB 

900 

66.2 

68.8 

79.1 

80.8 

86.1 

87.6 

88.2 

88-7 

88.7 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GB 

800 

66.7 

69.4 

80.2 

81.8 

87.5 

89.1 

89.7 

90.4 

90.4 

90.6 

90.6 

90,6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GB 

700 

67.1 

69.9 

81.6 

83.9 

90.0 

91.6 

92.2 

92.9 

92.9 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

68 

600 

67.2 

70.0 

81.9 

84.2 

90.3 

91.9 

92.5 

93.5 

93.7 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

GB 

500 

67.4 

70,2 

82.2 

84.5 

90.9 

92.5 

93.4 

94.8 

95.1 

95.7 

95.7 

95.8 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

400 

67.4 

70.2 

82.2 

84.5 

91.0 

92.8 

93.9 

95.7 

96.0 

96.8 

96.8 

96.9 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

300 

67.6 

70.4 

82.4 

84.7 

91.2 

93.1 

94.4 

96.5 

96.9 

97.7 

97.8 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

200 

67.6 

70.4 

82.5 

84.8 

91.3 

93.2 

94.6 

96.9 

97.6 

99.1 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

GB 

100 

67.6 

70.4 

82.5 

84.8 

91.3 

93.2 

94.6 

96.9 

97.6 

99.1 

99.4 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

GB 

000 

67.6 

70.4 

82.5 

84.8 

91.3 

93.2 

94.6 

96.9 

97.6 

99.1 

99.4 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEXAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUHBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 
LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  OCT  HOURS:  18-20 


CBILING 

IH 

FBBT 

GB 

112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

GB 

48 

VISIBILITlf  IS  METERS 

GB  GE  GB 

40  32  24 

GB 

20 

GE 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO 

CEIL 

29.2 

29.3 

33.4 

34.3 

36.1 

36.3 

36.6 

36.7 

36.6 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

GB 

20000 

33.6 

33.9 

39.3 

40.5 

43.1 

43.4 

43.8 

43.9 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

GE 

18000 

33.6 

33.9 

39.3 

40.5 

43.1 

43.6 

44.0 

44.1 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

6B 

16000 

33.6 

33.9 

39.3 

40.5 

43.1 

43.6 

44.0 

44.1 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

GB 

14000 

33.7 

34.0 

39.4 

40.6 

43.2 

43.7 

44.1 

44.2 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

GB 

12000 

34.6 

34.9 

40.6 

42.0 

44.7 

45.2 

45.6 

45.7 

45.9 

45.9 

45.9 

45.9 

45.9 

45.9 

45  9 

45.9 

GB 

10000 

36.4 

36.7 

42.4 

43.8 

46.9 

47.6 

48.0 

48.1 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

GB 

9000 

37.2 

37.6 

43.6 

45.0 

48.1 

48.8 

49.2 

49.3 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

GB 

8000 

39.2 

39.6 

46.0 

47.4 

51.0 

51.7 

52.1 

52.2 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

GB 

7000 

39.7 

40.2 

46.5 

47.9 

51.6 

52.2 

52.6 

52.7 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

GB 

6000 

39.9 

40.4 

46.7 

48.1 

51.8 

52.4 

52.9 

53.0 

53.1 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

GB 

5000 

42.7 

43.2 

49.9 

51.7 

55.4 

56.1 

56.5 

56.8 

56.9 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

GB 

4500 

44.5 

45.0 

51.8 

53.6 

57.4 

58.0 

58.4 

58.8 

58.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

GB 

4000 

47.3 

47.9 

54.8 

56.9 

60.8 

61.5 

61.9 

62.4 

62.5 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

GB 

3500 

49.6 

50.3 

57.2 

59.3 

63.2 

63.9 

64.5 

65.0 

65.1 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

GB 

3000 

52.1 

52.9 

60.2 

62.3 

66.3 

67.1 

67.6 

68.1 

68.2 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

GB 

2500 

56.9 

57.9 

66.0 

68.5 

73.5 

74.3 

74.8 

75.3 

75.5 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

OB 

2000 

59.5 

60.6 

69.2 

72.0 

77.2 

78,1 

78.7 

79.2 

79.3 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

cy 

1800 

60.8 

61.9 

70.5 

73.3 

78.5 

79.4 

80.0 

80.5 

80.6 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

OB 

1500 

63.5 

64.8 

73.7 

76.6 

81.9 

82.9 

83.4 

84.0 

84.1 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GB 

1200 

65.1 

66.4 

75.6 

78.6 

84.0 

84.9 

85.6 

86.1 

86.2 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86,5 

GB 

1000 

66.4 

67.7 

77.8 

81.2 

87.3 

88.3 

89-2 

90.0 

90.1 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90,4 

GB 

900 

66.4 

67.7 

78.0 

81.4 

87.6 

88,7 

89-7 

90.6 

90.7 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GE 

800 

66.7 

68.0 

78,9 

82.2 

88.9 

90.0 

91.0 

92.1 

92.2 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GB 

700 

67.2 

68.5 

79.5 

82.9 

89.7 

90.7 

91-8 

93.1 

93.2 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

OB 

600 

67.2 

68.5 

79.5 

83.0 

89.8 

90,9 

91-9 

93.2 

93.6 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GB 

500 

67.6 

68.9 

80.0 

83.4 

90.6 

91.7 

93.2 

94.8 

95.3 

95.7 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

400 

67.6 

68.9 

80.0 

83.4 

90.9 

92.0 

93.6 

95.5 

95.9 

96.3 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

300 

67.6 

68.9 

80.1 

83.5 

91.4 

92.6 

94.2 

96.2 

97.0 

97.6 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

200 

67.6 

68.9 

80.1 

83.5 

91.4 

92.6 

94.2 

96.3 

97.3 

98.0 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

99.0 

GE 

100 

67.6 

68.9 

80.1 

83.5 

91.4 

92.6 

94.2 

96.3 

97.3 

98.0 

98.8 

99.1 

99.2 

99.5 

99.6 

100.0 

GB 

000 

67.6 

68.9 

80.1 

83.5 

91.4 

92.6 

94.2 

96.3 

97.3 

98.0 

98.8 

99.1 

99.2 

99.5 

99.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  929 
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OPBRKTIHG  lACATIOIf  *A' 
USAFBXMC,  ASBEVIUB  HC 


PERCENTAGE  FREQOENClf  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  aOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

OCT 

HOURS: 

21-23 

CEILIHG 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

6E 

GE 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

06 

06 

04 

00 

m 

CBII. 

29.6 

30.3 

34.0 

34.6 

37.3 

38.2 

39.1 

39.6 

40.0 

40.3 

40.4 

40.5 

40.5 

40.9 

41.0 

41.3 

GB 

20000 

33.3 

34.2 

38.4 

39.7 

43.2 

44.2 

45.4 

45.8 

46.2 

46.7 

46.8 

46.9 

46.9 

47.3 

47,5 

47.8 

GB 

18000 

33.3 

34.2 

38.6 

39.9 

43.5 

44.6 

45.8 

46.2 

46.7 

47.1 

47.2 

47.3 

47.3 

47.7 

48.0 

48.3 

GB 

16000 

33.3 

34.2 

38.6 

39.9 

43.5 

44.6 

45.8 

46.2 

46.7 

47.1 

47.2 

47.3 

47.3 

47.7 

48.0 

48.3 

GE 

14000 

33.3 

34.2 

38.6 

39.9 

43.5 

44.6 

45.8 

46.2 

46.7 

47.1 

47.2 

47.3 

47.3 

47.7 

48.0 

48.3 

GB 

12000 

34.0 

34.8 

39.2 

40.5 

44.3 

45.4 

46.6 

47.0 

47.4 

47.8 

48.0 

48.1 

48.1 

48.5 

48.7 

49.0 

GB 

10000 

35.6 

36.6 

41.0 

42.3 

46.1 

47.2 

48.4 

49.0 

49.5 

49.9 

50.0 

50.1 

50.1 

50.5 

50.8 

51.1 

GS 

9000 

36.1 

37.1 

41.5 

42.8 

46.7 

47.7 

48.9 

49.6 

50.0 

50.4 

50.5 

50.6 

50.6 

51.1 

51.3 

51.6 

GB 

8000 

37.3 

38.3 

42.7 

44.1 

48.5 

49.6 

50.9 

51.5 

51.9 

52.4 

52.5 

52.6 

52.6 

53.0 

53.2 

53.5 

GB 

7000 

37.5 

38.5 

42.9 

44.3 

48.7 

49.8 

51.1 

51.7 

52.2 

52.6 

52.7 

52.8 

52.8 

53.2 

53.4 

53.8 

GB 

6000 

37.8 

38.8 

43.2 

44.6 

49.0 

50.1 

51.4 

52.0 

52.5 

53.0 

53.1 

53.2 

53.2 

53.7 

53.9 

54.2 

cat 

5000 

39.2 

40.2 

44.6 

46.0 

50.8 

51.8 

53.1 

53.8 

54.2 

54.8 

54.9 

55.1 

55.1 

55.5 

55.7 

56.0 

GB 

4500 

41.1 

42.2 

46.6 

48.0 

53.1 

54.3 

55.6 

56.2 

56.7 

57.3 

57.4 

57.5 

57.5 

58.0 

58. 2 

58.5 

GB 

4000 

45.4 

46.5 

51.2 

52.6 

58.0 

59.4 

60.8 

61.5 

61.9 

62.6 

62.7 

62.8 

62.8 

63.2 

63.4 

63.8 

GB 

3500 

47.7 

48.8 

53.8 

55.2 

60.5 

61.9 

63.4 

64.2 

64.6 

65.3 

65.4 

65.5 

65.5 

65.9 

66.1 

66.5 

GB 

3000 

49.8 

50.9 

55.9 

57.3 

63.0 

64.5 

66.1 

66.9 

67.3 

68.0 

68.1 

68.2 

68.2 

68.6 

68.8 

69.1 

GB 

2500 

52.7 

53.8 

59.2 

61.1 

66.9 

68.4 

70.0 

70.8 

71.2 

71.8 

71.9 

72.0 

72.0 

72,5 

72.7 

73.0 

GB 

2000 

54.9 

56.0 

61.8 

63.7 

69.5 

71.0 

72.7 

73.4 

73.9 

74.5 

74.6 

74.7 

74.7 

75.2 

75.4 

75.7 

GB 

1800 

55.7 

56.8 

62.7 

64.5 

70.3 

71.8 

73.5 

74.3 

74.7 

75.4 

75.5 

75.6 

75.6 

76.0 

76.2 

76.6 

GB 

1500 

59.0 

60.2 

66.7 

68.5 

74.4 

75.9 

77.6 

78.4 

78.8 

79.5 

79.6 

79.7 

79.7 

80.1 

80.3 

80.6 

GB 

1200 

60.6 

61.8 

68.6 

70.5 

76.9 

78.5 

80.2 

81.1 

81.5 

82.2 

82.3 

82.4 

82.4 

82.8 

83.0 

63.3 

QK 

1000 

63.1 

64.3 

72.0 

74.0 

80.8 

82.4 

84.1 

84.9 

85.4 

86.0 

86.1 

86.2 

86.2 

86.7 

86.9 

87.2 

GS 

900 

63.4 

64.6 

72.7 

74.6 

81.5 

83.1 

84.8 

85.9 

86.3 

87.0 

87.1 

87.2 

87.2 

87.6 

87.8 

88.2 

GB 

800 

63.5 

64.7 

73.4 

75.5 

82.7 

84.5 

86.2 

87.4 

88.0 

88.6 

88.7 

88.8 

88.8 

89.2 

89.5 

89.6 

GB 

700 

64.2 

65.4 

74.5 

76.6 

84.0 

85.8 

87.5 

88.7 

89.2 

89.9 

90.0 

90.1 

90.1 

90.5 

90.8 

91.1 

GB 

600 

64.3 

65.5 

74.6 

76.7 

84.1 

85.9 

87.6 

88.8 

89.6 

90.2 

90.3 

90.4 

90.4 

90.9 

91.1 

91-4 

GB 

500 

64.3 

65.5 

75.2 

77.5 

85.8 

87.6 

89.7 

90,9 

91-6 

92.4 

92.5 

92.6 

92.6 

93.0 

93.2 

93.5 

GB 

400 

64.3 

65.5 

75-2 

77.5 

86.2 

88.2 

90.2 

91.4 

92.4 

93.3 

93.5 

93.7 

93.7 

94.1 

94.3 

94.6 

GB 

300 

64.3 

65.6 

75.5 

78.2 

87.2 

89.1 

91.2 

92.8 

94.0 

95.4 

95.6 

95.7 

95.8 

96.2 

96.5 

96.8 

GB 

200 

64.3 

65.6 

75.5 

78.2 

87.2 

89.2 

91.3 

93.0 

94.3 

96.0 

96.5 

96.6 

96.7 

97.2 

97.5 

97.8 

GB 

100 

64.3 

65.6 

75.5 

78.2 

87.2 

89.2 

91,3 

93.0 

94.4 

96.6 

97.0 

97.1 

97.2 

98.0 

98.7 

99.9 

GB 

OOO 

64.3 

65.6 

75.5 

78.2 

87.2 

89.2 

91.3 

93.0 

94.4 

96.6 

97.0 

97.1 

97.2 

98.0 

98.7 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


D  -  2  -  89 


USAFETAC/DS--92/270 


Page  268 


S9SSS  SSSSS  SSSS9  9999S  9S999  S999S 

PQ0IOQQ9PV  PBPQQQOQn  OQwwnw  ncnnPQm  nnDQCQOB  OQDQnCQm 


OPBRATING  LOCATIOII  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAH  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


CEILING  VISIBILITY  IN  METERS 


IN  1 

FEET  1 

GB 

1  112 

GB 

90 

GB 

80 

GE 

60 

GB 

48 

GB 

40 

GE 

32 

GB 

24 

GE 

20 

GE 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO  CEIL 

20.6 

20.9 

24.4 

25.3 

27.9 

26.6 

29.2 

29.8 

30.2 

30.7 

30.8 

30.9 

31.1 

31.3 

31.5 

32.5 

SB  20000 

23.8 

24.2 

28.3 

29.6 

32.6 

33.4 

34.1 

34.7 

35.2 

35.8 

35.9 

36.0 

36.2 

36.5 

36.7 

37.9 

SE  18000 

23.8 

24.2 

28.4 

29.6 

32.7 

33.5 

34.3 

34.9 

35.3 

35.9 

36.1 

36.2 

36.4 

36.6 

36.8 

38.0 

SB  16000 

23.8 

24.2 

28.4 

29.6 

32.7 

33.5 

34.3 

34,9 

35.3 

35.9 

36.1 

36.2 

36.4 

36.6 

36.8 

38.0 

SB  14000 

23.9 

24.3 

28.5 

29.7 

32.8 

33.6 

34.4 

35.0 

35.5 

36.0 

36.2 

36.3 

36.5 

36.7 

37.0 

38.1 

5E  12000 

24.4 

24.9 

29.2 

30.5 

33.6 

34.5 

35.2 

35.9 

36.3 

36.9 

37.1 

37.2 

37.4 

37.6 

37.9 

39.1 

5B  10000 

25.6 

26.1 

30.6 

31.9 

35.3 

36.3 

37.0 

37.7 

38.2 

38.8 

39.0 

39.1 

39.3 

39.5 

39.8 

41.0 

SB  9000 

26.3 

26.8 

31.4 

32.8 

36.2 

37.2 

38.0 

38.7 

39.3 

39.9 

40.1 

40.2 

40.4 

40.6 

40.8 

42.0 

SB  8000 

27.7 

28.2 

33.1 

34.5 

38.3 

39.3 

40.2 

41.0 

41.6 

42.3 

42.4 

42.5 

42.7 

43.0 

43.2 

44.4 

SB  7000 

27.9 

28.5 

33.3 

34.8 

38.6 

39.6 

40.5 

41.3 

42.0 

42.6 

42.8 

42.9 

43.1 

43.3 

43.6 

44.8 

SB  6000 

28.1 

28.6 

33.5 

34.9 

38.8 

39.8 

40.7 

41.6 

42.2 

42.9 

43.1 

43.2 

43.4 

43.6 

43.9 

45.1 

SB  5000 

29.4 

30.0 

35.0 

36.5 

40.4 

41.5 

42.4 

43.4 

44.0 

44.7 

44.9 

45.0 

45.2 

45.4 

45.7 

46.9 

SB  4500 

30.4 

31.1 

36.2 

37.7 

41.8 

42.9 

43.8 

44.7 

45.4 

46.1 

46.3 

46.4 

46.6 

46.8 

47.1 

48.4 

SB  4000 

33.3 

34.0 

39.6 

41.3 

45.5 

46.7 

47.7 

48.8 

49.5 

50.2 

50.5 

50.6 

50.8 

51.0 

51.3 

52.5 

SB  3500 

35.4 

36.1 

41.8 

43.6 

48.0 

49.2 

50.3 

51.4 

52.1 

52.9 

53.1 

53.2 

53.4 

53.6 

53.9 

55.2 

SB  3000 

38.4 

39.2 

45.3 

47.1 

51.8 

53.0 

54.2 

55.3 

56.0 

56.8 

57.0 

57.1 

57.3 

57.6 

57.9 

59.2 

SB  2500 

41.3 

42.3 

48.8 

50.9 

55.8 

57.1 

58.3 

59.5 

60.2 

61.0 

61.2 

61.3 

61.6 

61.8 

62.1 

63.4 

SE  2000 

44.1 

45.2 

52.2 

54.3 

59.6 

61.1 

62.3 

63.5 

64.2 

65.1 

65.3 

65.4 

65.7 

65.9 

66.2 

67.5 

SB  1800 

45.0 

46.1 

53.2 

55.4 

60.7 

62.2 

63.5 

64.7 

65.4 

66.3 

66.5 

66.6 

66.8 

67.1 

67.4 

68.7 

SB  1500 

48.4 

49.6 

57.2 

59.7 

65.4 

67.0 

68.4 

69.6 

70.3 

71.3 

71.5 

71.6 

71.8 

72.1 

72.4 

73-7 

SB  1200 

50.4 

51.7 

59.9 

62.6 

68.7 

70.4 

71.9 

73.2 

73.9 

74.9 

75.1 

75.2 

75.4 

75,7 

76.0 

77.3 

SB  1000 

52.2 

53.5 

62.4 

65.3 

71,7 

73.5 

75.1 

76.5 

77.2 

78.2 

78.4 

78.5 

78.8 

79.0 

79.4 

80.7 

SB  900 

52.7 

54.1 

63.1 

66.0 

72.6 

74.5 

76.0 

77,5 

78.2 

79.3 

79.5 

79.6 

79.8 

80.1 

80.4 

81.8 

SB  800 

53.4 

54.7 

64.3 

67.3 

74.3 

76.3 

77.9 

79.6 

80.3 

81.3 

81.6 

81.7 

81.9 

82.2 

82.5 

83.9 

SB  700 

54.3 

55.7 

65-7 

69.0 

76.4 

70.5 

80.4 

82.1 

82.9 

84.0 

84.3 

64.4 

84.6 

84.9 

85.2 

86.6 

SB  600 

54.6 

56.0 

66.2 

69.7 

77.4 

79.6 

81.6 

83.6 

84.5 

85.7 

86.0 

86.1 

86.4 

86.6 

87.0 

80.3 

OB  500 

55.0 

56.4 

67.0 

70.6 

78.9 

81.3 

83.6 

85.9 

86.9 

88.2 

88.5 

88.7 

69.0 

89.3 

89.6 

90.9 

GE  400 

55.0 

56.4 

67.1 

70.8 

79.5 

81.9 

84.4 

87.0 

88.2 

89.6 

90.1 

90.3 

90.5 

90.9 

91.2 

92.6 

SB  300 

55.1 

56.5 

67.2 

71.1 

80.1 

82.6 

85.2 

88.2 

89.6 

91.3 

91.8 

92.0 

92.3 

92.7 

93.1 

94.7 

SB  200 

55.1 

56.5 

67.3 

71.2 

80.2 

82.8 

85.4 

88.5 

90.0 

92.0 

92.6 

92.9 

93.3 

93.8 

94.4 

96.7 

SB  100 

55.1 

56.5 

67.3 

71.2 

80.3 

82.8 

85.4 

88.6 

90.1 

92.4 

93.1 

93.5 

94.0 

94.6 

95.5 

99.8 

SB  000 

55.1 

56.5 

67.3 

71.2 

80.3 

02.8 

85.4 

88.6 

90.1 

92.4 

93.1 

93.5 

94.0 

94.7 

95.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7437 
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OPBRATIHG  lOCKTIOIf  ’A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

106100 

STATION  NAME:  BITBURG  AB 

DL 

PERIOD 

OF  RECORD:  APR  81  - 

MAR  91 

LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

NOV 

HOURS: 

00-02 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IN  1 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1  112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CBIL 

21.5 

21.6 

23.1 

24.1 

26.3 

27.2 

27.5 

27.9 

28.4 

28.8 

28.8 

28.9 

29.2 

29.2 

29.2 

30.8 

GB 

20000 

22.2 

22.3 

23.9 

25.1 

27.7 

28.7 

29.1 

29.5 

29.9 

30.4 

30.4 

30.6 

30.8 

30.8 

30.8 

32.6 

6B 

18000 

22.2 

22.3 

23.9 

25.1 

27.7 

28.7 

29.1 

29.5 

29.9 

30.4 

30.4 

30.6 

30.8 

30.8 

30.8 

32.6 

GB 

16000 

22.2 

22.3 

23.9 

25.1 

27.7 

28.7 

29.1 

29.5 

29.9 

30.4 

30.4 

30.6 

30.8 

30.8 

30.8 

32.6 

GB 

14000 

22.2 

22.3 

23.9 

25.3 

27.8 

28.8 

29.2 

29.6 

30.1 

30.5 

30.5 

30.7 

30.9 

30.9 

30.9 

32.7 

CS 

12000 

22.2 

22.3 

23.9 

25.3 

27.9 

28.9 

29.3 

29.7 

30.2 

30.6 

30.6 

30.8 

31.1 

31.1 

31.1 

32.8 

GB 

10000 

22.5 

22.6 

24.4 

25.8 

28.6 

29.6 

29.9 

30.4 

30.8 

31.5 

31.5 

31.7 

32.0 

32.0 

32.0 

33.7 

GB 

9000 

22.6 

22.7 

24.7 

26.3 

29.3 

30.4 

30.7 

31.2 

31.6 

32.3 

32.3 

32.5 

32.7 

32.7 

32.7 

34.5 

CS 

8000 

23.2 

23.4 

26.0 

27.6 

30.8 

32.0 

32.3 

32.7 

33.2 

33.9 

33.9 

34.1 

34.3 

34.3 

34.3 

36.1 

GB 

7000 

24.0 

24.1 

26.8 

28.4 

31.6 

32.7 

33.1 

33.5 

34.0 

34.6 

34.6 

34.9 

35.1 

35.1 

35.1 

36.9 

GB 

6000 

24.0 

24.1 

26.8 

28.4 

31.6 

32.7 

33.1 

33.5 

34.0 

34.6 

34.6 

34.9 

35.1 

35.1 

35.1 

36.9 

GB 

5000 

24.8 

24.9 

27.6 

29.2 

32.4 

33.5 

33.9 

34.3 

34.7 

35.4 

35.4 

35.6 

35.9 

35.9 

35.9 

37.7 

GB 

4500 

25.4 

25.5 

28.2 

29.7 

33.0 

34.1 

34.4 

35.0 

35.4 

36.3 

36.3 

36.5 

36.8 

36.8 

36.8 

38.5 

GB 

4000 

27.9 

28.0 

30.9 

32.6 

35.9 

37.0 

37.3 

37.9 

38.3 

39.2 

39.2 

39.4 

39.7 

39.7 

39.7 

41.5 

OR 

3500 

30.4 

30.6 

33.5 

35.3 

38.5 

39.7 

40.1 

40.7 

41.1 

42.0 

42.0 

42.2 

42.5 

42.5 

42.5 

44.2 

GB 

3000 

32.7 

33.0 

36.3 

38.3 

41.8 

43.0 

43.7 

44.6 

45.0 

45.9 

45.9 

46.1 

46.4 

46.4 

46.4 

48.2 

GB 

2500 

35.8 

36.0 

39.4 

41.7 

45.1 

46.4 

47.0 

48.0 

48.5 

49.4 

49.4 

49.6 

49.8 

49.8 

49.8 

51.6 

GB 

2000 

40.0 

40.2 

44.0 

46.5 

50.1 

51.3 

52.0 

53.3 

53.7 

54.6 

54.6 

54.9 

55.1 

55.1 

55.1 

56.9 

GB 

1800 

40.4 

40.7 

44.5 

47.0 

50-6 

51.8 

52.5 

53.9 

54.3 

55.2 

55.2 

55.4 

55.6 

55.6 

55.6 

57.4 

GB 

2500 

45.5 

45.7 

50.2 

53.1 

57.0 

58.3 

59.0 

60.4 

61.0 

61,9 

61.9 

62.1 

62.3 

62.3 

62.3 

64.1 

GB 

1200 

47.7 

47.9 

52.7 

56.0 

60.1 

61.5 

62.1 

63-7 

64.2 

65.1 

65.1 

65.4 

65.6 

65.6 

65.6 

67.4 

GB 

1000 

50.6 

50.8 

56.0 

59.4 

64.  t 

65.5 

66.1 

68.2 

68.7 

69.6 

69.6 

69.8 

70.1 

70.1 

70.1 

72.1 

GB 

900 

51.1 

51.3 

56.9 

60.4 

65.7 

67.3 

68.0 

70.3 

70.8 

71.7 

71.7 

72.0 

72.2 

72.2 

72.2 

74.2 

GB 

800 

52.7 

53.0 

58.9 

62.5 

68.0 

69.6 

70.5 

73,2 

73.7 

74.6 

74.6 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

77.1 

GB 

700 

54.4 

54.6 

60.8 

64.8 

71.2 

72.8 

74.0 

76,8 

77.3 

78.2 

78.2 

78.4 

70.7 

78.7 

78.7 

80.7 

GB 

600 

54.9 

55.1 

61.5 

65.8 

72.6 

74-4 

75.8 

78.5 

79.2 

80.1 

80.1 

80.3 

80.6 

80.6 

80.6 

82.6 

GB 

500 

55.2 

55.4 

62.3 

66.8 

74.1 

76.1 

77.4 

80.7 

81.8 

82.7 

82.7 

82.9 

83.1 

83.1 

83.1 

85.1 

GB 

400 

55.5 

55.8 

62.8 

67.4 

75.1 

77.1 

78.4 

82.1 

83.6 

84.6 

84.6 

84.8 

85.0 

85.1 

85.1 

87.2 

GB 

300 

55.5 

55.8 

62.9 

67.6 

75.8 

77.9 

79.3 

83.1 

84.9 

86.0 

86.0 

86.3 

86.5 

86.7 

86.7 

89.2 

GB 

200 

55.5 

55.8 

62.9 

67.7 

76.0 

78.2 

79.9 

83.9 

86.3 

87.8 

87.8 

88.2 

88.4 

88.9 

89.2 

93.6 

GB 

100 

55.5 

55.8 

62.9 

67.7 

76,0 

78.2 

79.9 

84.0 

86.7 

88.5 

88.8 

89.6 

90.1 

91.3 

92.3 

99.6 

GB 

000 

55.5 

55.8 

62.9 

67.7 

76.0 

78.2 

79.9 

84.0 

86.7 

88.5 

88.8 

89.6 

90.1 

91.3 

92.3 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  895 
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OPKRATIIIG  UKKTIOH  ‘A* 
USAPBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  HUMBER:  106100  STATION  NAME;  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST  TO  irrc: 

-  1 

MONTH: 

NOV 

HOURS: 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IN 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1  112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CSIL 

15.2 

15.4 

17.2 

18. S 

21.5 

22.2 

23.1 

23.8 

24.5 

25.1 

25.3 

25.4 

25.4 

25.7 

25.9 

27.7 

OB 

20000 

15.5 

15.8 

17.5 

18.9 

22.1 

22.9 

23.8 

24.5 

25.1 

25.8 

25.9 

26.0 

26.0 

26.4 

26.6 

28.5 

OB 

18000 

15.5 

15.8 

17.5 

18.9 

22.1 

22.9 

23.8 

24.5 

25.1 

25.8 

25.9 

26.0 

26.0 

26.4 

26.6 

28.5 

GB 

16000 

15.5 

15.8 

17.7 

19.0 

22.2 

23.0 

23.9 

24.6 

25.3 

25.9 

26.0 

26.1 

26.1 

26.5 

26.7 

28.6 

OB 

14000 

15.5 

15.8 

17.7 

19.0 

22.2 

23.0 

23.9 

24.6 

25.3 

25.9 

26.0 

26.1 

26.1 

26.5 

26.7 

28.6 

OB 

12000 

15.5 

15.8 

17.7 

19.0 

22.2 

23.0 

23.9 

24.6 

25.3 

25.9 

26.0 

26.1 

26.1 

26.5 

26.7 

28.6 

GB 

10000 

16.3 

16.5 

18.5 

19.9 

23.2 

24.1 

25.0 

25.7 

26.4 

27.0 

27.2 

27.3 

27.3 

27.6 

27.8 

29.7 

OB 

9000 

16.5 

16.8 

18.9 

20.2 

23.6 

24.5 

25.4 

26.0 

26.7 

27.4 

27.5 

27.6 

27.6 

27.9 

28.2 

30.1 

GB 

BOOO 

17.4 

17,7 

20.3 

21.9 

25.3 

26.1 

27.0 

27.7 

28. 4 

29.1 

29.2 

29.3 

29.3 

29.6 

29.8 

31.7 

GB 

7000 

17.7 

17.9 

20.6 

22.1 

25.6 

26.5 

27.4 

28.0 

28.7 

29.4 

29.5 

29.6 

29.6 

29.9 

30.2 

32.1 

GB 

6000 

17.7 

17.9 

20.6 

22.1 

25.6 

26.5 

27.4 

28.0 

28.7 

29.4 

29.5 

29.6 

29.6 

29.9 

30.2 

32.1 

GB 

5000 

18.4 

18.7 

21.5 

23.0 

26.7 

27.6 

28.5 

29.2 

29.8 

30.5 

30.6 

30.7 

30.7 

31.1 

31.3 

33.2 

GB 

4500 

19.3 

19.7 

22.6 

24.1 

27.8 

28.7 

29.8 

30.5 

31.2 

32.2 

32.3 

32.4 

32.4 

32.7 

33.0 

34.9 

GB 

4000 

21.7 

22.0 

25.0 

26.6 

30.4 

31.3 

32.5 

33.2 

33.9 

34.9 

35.0 

35.1 

35.1 

35.4 

35.6 

37.5 

GB 

3500 

23.1 

23.5 

26.7 

28.4 

32.3 

33.4 

34.6 

35.3 

36.0 

37.0 

37.1 

37.2 

37.2 

37.5 

37.8 

39.7 

GB 

3000 

25.4 

25.7 

29.4 

31.3 

35.4 

36.5 

37.8 

38.5 

39.3 

40.3 

40.4 

40.6 

40.6 

40.9 

41.1 

43.0 

OB 

2500 

28.2 

28.6 

32.4 

34.3 

38.4 

39.6 

40.9 

42.1 

43.0 

44.0 

44.1 

44.2 

44.2 

44.6 

44.8 

46.7 

GB 

2000 

32.4 

32.8 

37.1 

39.0 

43.4 

44.6 

45.9 

47.2 

48.2 

49.2 

49.3 

49.4 

49.4 

49,7 

49.9 

51.8 

GB 

1800 

34.4 

34.9 

39.2 

41.3 

45,7 

46.9 

48.3 

49.5 

50.5 

51.5 

51.6 

51.7 

51.7 

52.1 

52.3 

54.2 

GB 

1500 

37.1 

37.8 

43.0 

45.3 

49.9 

51.3 

52.6 

53.9 

55.0 

56.0 

56.1 

56.2 

56.2 

56,5 

56.8 

58.7 

GB 

1200 

40.3 

41.0 

46.4 

48.7 

53.7 

55.1 

56.4 

57.8 

58.9 

59.9 

60.0 

60.1 

60.1 

60.4 

60.7 

62.6 

GB 

1000 

42.9 

43.6 

49.3 

51.7 

57.4 

58.9 

60.4 

61.8 

62.9 

63.9 

64.0 

64.1 

64.1 

64.5 

64.7 

66.6 

GB 

900 

43.8 

44.5 

50.7 

53.5 

59.3 

60.8 

62.3 

63.9 

65.0 

66.0 

66.1 

66.3 

66.3 

66.6 

66.8 

68.7 

GB 

800 

45.0 

45.7 

52.4 

55.3 

61.5 

63.0 

64.8 

66.5 

67.6 

68.6 

68.7 

68.8 

68.8 

69,2 

69.4 

71.3 

GB 

700 

45.7 

46.4 

53.6 

56.5 

63.2 

65.0 

67.0 

68.9 

70.2 

71.2 

71.3 

71.4 

71.4 

71.7 

72.0 

73.9 

GB 

600 

46.7 

47.4 

55.5 

58.5 

65.6 

67.5 

69.8 

72.0 

73.2 

74.2 

74.3 

74.4 

74.4 

74.7 

75.0 

76.9 

GB 

500 

46.7 

47.4 

56.3 

59.6 

66.9 

69.2 

71.7 

73.9 

75.3 

76.3 

76.4 

76.5 

76.5 

76.9 

77.1 

79.0 

GB 

400 

47.2 

47.9 

57.3 

61.1 

69.1 

71.3 

74.3 

76.8 

78.7 

79.9 

80.0 

80.1 

80.2 

80.8 

81.0 

82.9 

OB 

300 

47.3 

48.0 

57.5 

61.7 

70.3 

72.5 

75.9 

78.5 

80.8 

83.0 

83.1 

83.4 

83.5 

84.2 

84.5 

86.9 

OB 

200 

47.3 

48.0 

57.5 

61.7 

70.7 

73.1 

76.9 

79.7 

82.3 

85.0 

85.5 

85.7 

85.8 

86.6 

86.9 

90.9 

OB 

100 

47-3 

48.0 

57.5 

61.7 

70.7 

73.3 

77.2 

80.0 

83.4 

86.6 

87.6 

88.2 

88.5 

89.8 

90.9 

99.1 

GB 

000 

47.3 

48.0 

57.5 

61.7 

70.7 

73.3 

77-2 

80.0 

83.4 

86.6 

87.6 

88.2 

88.5 

89.8 

90.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  895 
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CPBRATIHG  LOCATIOW  "A"  PERCENTAGE  FREgOEHCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBXAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  106100  STATION  HAKE:  BITBURG  AB  DL 

LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  NOV  HOURS:  06-08 


CEILING 

IN 

FEET 

1  GB 

1 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

GB 

48 

VISIBILITY  IH 

GB  GB 

40  32 

METERS 

GB 

24 

GB 

20 

GB 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GB 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

no 

CEIL 

14.1 

14.2 

16.2 

17.4 

19.4 

20.0 

20.7 

21.1 

21.8 

22.1 

22.2 

22.5 

22.6 

22.9 

23.1 

24.2 

GE 

20000 

14.5 

14.6 

16.6 

18.0 

20.2 

20.8 

21.5 

21.9 

22.6 

23.0 

23.1 

23.4 

23.5 

23.9 

24.1 

25.6 

CB 

18000 

14.5 

14.6 

16.6 

18.0 

20.2 

20.8 

21.5 

21.9 

22.6 

23.0 

23.1 

23.4 

23.5 

23.9 

24.1 

25.6 

GB 

16000 

14.6 

14.7 

16.8 

18.1 

20.3 

20.9 

21.6 

22.0 

22.7 

23.1 

23.2 

23.5 

23.6 

24.0 

24.2 

25.7 

GB 

14000 

14.6 

14.7 

16.8 

18.1 

20.3 

20.9 

21.6 

22.0 

22.7 

23.1 

23.2 

23.5 

23.6 

24.0 

24.2 

25.7 

GS 

12000 

14.7 

14.9 

16.9 

18.2 

20.4 

21.1 

21.8 

22.2 

22.9 

23.4 

23.5 

23.7 

23.8 

24.2 

24.5 

25.9 

GB 

10000 

16.0 

16.2 

18.4 

19.9 

22.1 

23.0 

23.7 

24.1 

24.8 

25.3 

25.4 

25.6 

25,7 

26.1 

26.4 

27.8 

GB 

9000 

16.2 

16.4 

18.8 

20.2 

22.5 

23.4 

24.0 

24.5 

25.1 

25.6 

25.7 

25.9 

26.0 

26.5 

26.7 

28.2 

GB 

8000 

17.3 

17.5 

20.7 

22.1 

24.9 

26.1 

26.8 

27.4 

28.0 

28.5 

28.6 

28.8 

28.9 

29.4 

29.7 

31.2 

GB 

7000 

17.4 

17.8 

21.0 

22.5 

25.3 

26.5 

27.2 

27.7 

28.4 

28.8 

28.9 

29.2 

29.3 

29.7 

30.1 

31.5 

GB 

6000 

17.4 

17.8 

21.0 

22.5 

25.3 

26.7 

27.5 

28.0 

28.7 

29.2 

29.3 

29.5 

29.6 

30.1 

30.4 

31.8 

GB 

5000 

18.5 

18.9 

22.2 

23.8 

26.7 

28.2 

28.9 

29.5 

30.2 

30.6 

30.7 

30.9 

31.1 

31.5 

31.8 

33.5 

GB 

4500 

19.4 

19.8 

33.6 

25.1 

28.2 

29.6 

30.4 

31.1 

31.7 

32.2 

32.3 

32.5 

32.6 

33.1 

33.4 

35.1 

OB 

4000 

23.2 

22.6 

26.6 

28.2 

31.4 

32.8 

33.6 

34.3 

35.0 

35.4 

35.5 

35.8 

35.9 

36.3 

36.6 

38.4 

GB 

3500 

23.6 

24.0 

28.4 

30.1 

33.7 

35.3 

36.1 

36.8 

37.4 

38.1 

38.2 

38.4 

38.5 

39.0 

39.3 

41.2 

OB 

3000 

25.8 

26.4 

30.9 

32.6 

36.5 

38.2 

39.0 

39.7 

40.4 

41.1 

41.2 

41.5 

41.6 

42.0 

42.3 

44.4 

GB 

2500 

28.2 

28,7 

33.5 

35.2 

39.3 

41.1 

41.9 

42.6 

43.4 

44.0 

44.1 

44.4 

44.5 

44.9 

45.3 

47.3 

GB 

2000 

31.1 

31.7 

37.0 

38.7 

43.5 

45.3 

46.0 

46.9 

47.9 

48.7 

48.8 

49.1 

49.2 

49.6 

49.9 

52.0 

GB 

1800 

32.0 

32.6 

38.0 

39.7 

44.6 

46.4 

47.2 

48.0 

49.1 

49.8 

49.9 

50.2 

50.3 

50.7 

51.1 

53.1 

GB 

1500 

35.5 

36.3 

42.1 

44.5 

49.9 

51.7 

52,5 

53.5 

54.9 

55.6 

55.8 

56.0 

56.1 

56.5 

56.9 

58.9 

OB 

1200 

37.7 

38.7 

44.8 

47.4 

53.2 

55.1 

55,9 

56.9 

58.2 

59.0 

59.1 

59.3 

59.4 

59.9 

60.2 

62.2 

6E 

1000 

39.6 

40.6 

47.0 

49,7 

55.8 

57.8 

58.5 

59.7 

61.0 

61.6 

61.9 

62.1 

62,2 

62.7 

63.0 

65.0 

GB 

900 

40.3 

41.3 

48.3 

51.1 

57.3 

59.3 

60.2 

61.5 

62.8 

63.7 

63.8 

64.0 

64.1 

64.6 

64.9 

66.9 

GB 

800 

41.3 

42.3 

49.8 

52.8 

59.1 

61.1 

62.0 

63.4 

64.7 

65.7 

65.8 

66.0 

66.1 

66.6 

66.9 

68.9 

GB 

700 

41.9 

42.9 

51.3 

54.2 

61.0 

63.0 

63.9 

65.5 

67.2 

68.2 

68.3 

68.5 

68.6 

69.1 

69.4 

71.4 

GB 

GOO 

42.6 

43.6 

52.1 

55.3 

62.6 

64.7 

65.8 

67.8 

69.6 

70.6 

70.7 

70.9 

71.1 

71.5 

71.8 

73.9 

GB 

500 

43.1 

44.1 

53.1 

56.4 

64.0 

66.3 

67.4 

69.9 

72.3 

73.3 

73.4 

73.6 

73.7 

74.3 

74.6 

76.6 

GB 

400 

43.4 

44.4 

53.6 

57.2 

65.8 

68.2 

69.3 

72.2 

75.3 

76.4 

76.9 

77.1 

77.2 

77.8 

78.1 

80.1 

GB 

300 

43.6 

44.6 

54.0 

57.7 

66.7 

69.4 

70.8 

74.1 

77-7 

80.0 

80.7 

81.0 

81.2 

82.1 

82.6 

85.7 

GB 

200 

43.8 

44.8 

54.2 

58.0 

67.2 

69.9 

71,4 

75.3 

79.0 

82.0 

82.8 

83.2 

83.7 

84.6 

85.3 

89.7 

GS 

100 

43.8 

44.8 

54.2 

58.0 

67.2 

70.1 

71.5 

75.8 

79.7 

83.1 

84.4 

85.1 

86.0 

86.9 

88.4 

98.0 

GS 

000 

43.8 

44.8 

54.3 

58.0 

67.2 

70.1 

71.5 

75.8 

79.7 

83.1 

84.5 

85.3 

86.1 

87.0 

88.8 

100.0 

TOrraL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  895 
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OPERATING 

IiOCATION  "A" 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF 

OCCURRENCE  OF  CEILING 

VERSUS 

VISIBILITY 

USAFBTAC^ 

ASHEVILLE  HC 

FRCH  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  106100 

STATION  NAME:  BITBURG  Afi  DL 

PERIOD 

OF  RECORD: 

APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1 

MONTH! 

NOV 

HOURS: 

:  09-11 

CBILINS  VISIBILITY  IN  METERS 


IN 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

:  12 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

HO  CEIL 

12.9 

13.2 

15.3 

16.9 

19.0 

19.2 

20.1 

20.8 

21.0 

21.4 

21.6 

21.6 

21.6 

21.8 

21.8 

22.6 

OB  20000 

14.3 

14.8 

17.1 

18.7 

21.1 

21.7 

22.6 

23.3 

23.6 

24.2 

24.3 

24.3 

24.3 

24.7 

24.7 

25.7 

GB  18000 

14.3 

14.8 

17.1 

18.7 

21.1 

21.7 

22.6 

23.3 

23.6 

24.2 

24.3 

24.3 

24.3 

24.7 

24.7 

25.7 

GB  16000 

14.4 

14.9 

17.2 

18.6 

21.2 

21.8 

22.7 

23.4 

23.7 

24.3 

24.4 

24.4 

24.4 

24.8 

24.8 

25.8 

GE  14000 

14.4 

14.9 

17.2 

18.8 

21.4 

22.0 

22.9 

23.7 

23.9 

24.6 

24.7 

24.7 

24.7 

25.0 

25.0 

26.0 

GB  12000 

14.8 

15.2 

17.7 

19.2 

21.9 

22.6 

23.4 

24.3 

24.6 

25.2 

25.3 

25.3 

25.3 

25.7 

25.7 

26.7 

GB  10000 

15.7 

16.1 

18,9 

20.6 

23.2 

23.9 

24.8 

25.7 

25.9 

26.6 

26.7 

26.7 

26.7 

27.0 

27,0 

28.3 

GB  9000 

16.2 

16,7 

19.4 

21.1 

23.9 

24.6 

25.4 

26.3 

26.6 

27,2 

27.3 

27.3 

27.3 

27.7 

27.7 

29.0 

GB  8000 

17.8 

18.2 

21.2 

23.  i 

26.1 

27.0 

27.9 

29.0 

29.2 

29.9 

30.0 

30.0 

30.0 

30.3 

30.3 

31.7 

GB  7000 

18.1 

18.8 

21.8 

23.7 

26.8 

27-7 

28.6 

29.7 

29.9 

30.6 

30.7 

30.7 

30.7 

31.0 

31.0 

32.3 

GB  6000 

18.2 

18.9 

22.0 

23.9 

27.2 

28.1 

29.0 

30.1 

30.3 

31.0 

31.1 

31.1 

31.1 

31.4 

31.4 

32.8 

GB  5000 

19.4 

20.1 

23.3 

25.3 

28.7 

29.8 

30.7 

31.8 

32.0 

32.7 

32.8 

32.8 

32.8 

33.1 

33.1 

34.6 

GB  4500 

19.7 

20.3 

24.1 

26.4 

29.8 

30.9 

31.9 

33.1 

33.3 

34.0 

34.1 

34.1 

34.1 

34.4 

34.4 

35.9 

OB  4000 

22.3 

23.0 

26.9 

29.9 

33.3 

34.4 

35.4 

36.7 

36.9 

37.6 

37.7 

37.7 

37.8 

38.1 

38.1 

39.6 

GB  3500 

24.0 

24.7 

29.2 

32.3 

36.0 

37.1 

38.3 

39.7 

39.9 

40.6 

40.9 

40.9 

41.0 

41.3 

41.4 

42.9 

OB  3000 

25.4 

26.3 

31,3 

34.6 

38.6 

39.7 

40.9 

42.3 

42.6 

43.2 

43.7 

43.7 

43.8 

44.1 

44.2 

45.7 

GB  2500 

27.2 

28.2 

33,3 

36.7 

40.8 

41.9 

43.1 

44.8 

45.0 

45.7 

46.1 

46.1 

46.2 

46.6 

46.7 

43.1 

GB  2000 

30.1 

31.1 

36.3 

39.7 

43.9 

45.1 

46.3 

48.3 

49.0 

49.8 

50.2 

50.2 

50.4 

50.8 

50.9 

52.3 

GB  1800 

31.4 

32.4 

37,9 

41.2 

45.8 

47.0 

48.2 

50.3 

51.0 

51.8 

52.2 

52.2 

52.4 

52.8 

52.9 

54.3 

GB  1500 

36.3 

37.3 

42,8 

46.4 

51.8 

53.0 

54.3 

56.4 

57.2 

58.0 

58.4 

58.4 

58.8 

59.1 

59.2 

60.8 

GB  1200 

39.1 

40.1 

45.9 

49.8 

55.3 

56.6 

58.0 

60.4 

61.3 

62.2 

62.7 

62.7 

63.0 

63.3 

63.4 

65.0 

GB  1000 

40.8 

42.0 

48.4 

52.3 

38.3 

59.6 

61.1 

63.7 

64.6 

65.6 

66.1 

66.1 

66.4 

66.8 

67.0 

68.6 

GB  900 

41. » 

42.8 

49.2 

53.1 

59.6 

60.9 

62.7 

65.3 

66.3 

67.3 

67.9 

67.9 

68.2 

68.6 

68.8 

70.3 

GB  800 

42.2 

43.6 

50.4 

54.6 

61.4 

63.0 

64.6 

67.4 

68.6 

69.7 

70.3 

70.3 

70.7 

71.0 

71.2 

72.8 

GE  700 

42.3 

43.7 

50.8 

55.0 

62.4 

64.1 

66.1 

68.9 

70.2 

71.6 

72.2 

72.2 

72.6 

72.9 

73.1 

74.7 

OB  600 

42.6 

43.9 

51.3 

55.6 

63.4 

65.4 

67.9 

71.0 

72.4 

74.0 

74.7 

74.7 

75.0 

75.3 

75.6 

77.1 

GB  500 

43.0 

44.3 

52.1 

56.4 

64.8 

67.0 

70.0 

73.7 

75.2 

77.1 

77.8 

77.8 

78.1 

78.6 

78.8 

80.3 

GB  400 

43.1 

44.4 

52.3 

56.8 

65.6 

67.8 

71.2 

75.3 

78.1 

80.2 

80.9 

80.9 

81,2 

81.7 

81.9 

83.4 

OB  300 

43.1 

44.4 

52.6 

57.0 

66.0 

68.2 

72.0 

76.7 

79.8 

82.1 

83.1 

83.3 

83.9 

84.6 

85.0 

87.2 

OB  200 

43.1 

44.4 

52.6 

57.0 

66.0 

68.3 

72.3 

77.4 

81.2 

84.1 

85.3 

85.6 

86.4 

87.2 

87.9 

93.3 

OB  100 

43.1 

44.4 

52.6 

57.0 

66.0 

68.3 

72.4 

77.8 

B1.6 

84.4 

85.9 

86.2 

87.3 

88.7 

89.7 

99.4 

GE  000 

43.1 

44.4 

52.6 

57.0 

66.0 

68.3 

72.4 

77.8 

bl.C 

84.4 

85.9 

86.3 

87.4 

88.8 

89.8 

100. C 

TOnAL  injHBBR  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPBRATHIG  LOCATION  'A*  PERCENTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  OL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

NOV 

HOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

METEBS 

in  1 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CBIL 

16.1 

16.1 

19.2 

19.5 

20.7 

21.4 

21.4 

21.7 

21.7 

22.0 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.5 

GE 

20000 

18.6 

18.9 

22.4 

22.7 

24.1 

24.8 

24.8 

25.4 

25.4 

25.7 

25.8 

25.8 

25.8 

25.9 

25.9 

26.3 

GE 

18000 

18.6 

18.9 

22.4 

22.7 

24.1 

24.6 

24.8 

25.4 

25.4 

25.7 

25.8 

25.8 

25.8 

25.9 

25.9 

26.3 

GE 

16000 

18.6 

18.9 

22.4 

22.7 

24.1 

24.8 

24.8 

25.4 

25.4 

25.7 

25.8 

25. B 

25.8 

25.9 

25.9 

26.3 

6B 

14000 

18.6 

18.9 

22.4 

22.7 

24.1 

24.6 

24.8 

25.4 

25.4 

25.7 

25.8 

25.8 

25.8 

25.9 

25.9 

26.3 

GE 

12000 

19.0 

19.4 

22.8 

23.2 

24.9 

25.6 

25.7 

26.3 

26.3 

26.6 

26.7 

26.7 

26.7 

26.8 

26.8 

27.1 

6B 

10000 

20.1 

20.5 

23.9 

24.4 

26.1 

26.8 

26.9 

27.5 

27.6 

27.9 

28.0 

28.0 

28.0 

28.1 

28. 1 

28.6 

GE 

9000 

20.6 

20.9 

24.4 

24.9 

26.9 

27.6 

27.7 

28.3 

28.4 

28.7 

26.8 

28.8 

28.8 

28.9 

28.9 

29.4 

GE 

8000 

22.1 

22-5 

26.3 

27.3 

29.5 

30.1 

30.4 

30.9 

31.0 

31.5 

31.6 

31.6 

31.6 

31.7 

31.7 

32.1 

GE 

7000 

22.7 

23.0 

26.8 

27.8 

30.0 

30.7 

31.0 

31.6 

31.7 

32.1 

32.3 

32.3 

32.3 

32.4 

32.4 

32.8 

GE 

6000 

22.7 

23.0 

26.8 

27.8 

30.0 

30.7 

31.0 

31.6 

31.7 

32.1 

32.3 

32.3 

32.3 

32.4 

32.4 

32.8 

GE 

5000 

23.6 

24.0 

28.0 

29.0 

31.4 

32.4 

32.7 

33.3 

33.4 

33.8 

33.9 

33.9 

33.9 

34.0 

34.0 

34.5 

GE 

4500 

24.7 

25.1 

29.1 

30.1 

32.5 

33.5 

33.8 

34.4 

34.5 

34.9 

35.0 

35.0 

35.0 

35.2 

35.2 

35.6 

OB 

4000 

27.8 

28.4 

32.7 

33.7 

36.3 

37.3 

37.8 

38.4 

38.5 

38.9 

39.0 

39.0 

39.0 

39.2 

39.2 

39.6 

GB 

3500 

30.3 

30.8 

35.3 

36.4 

39.4 

40.4 

41.0 

41.7 

42.0 

42.5 

42.6 

42.6 

42.6 

42.7 

42.7 

43.2 

GE 

3000 

33.5 

34.0 

38.9 

40.3 

43.6 

44.6 

45.3 

46.1 

46.4 

46.8 

46.9 

46.9 

46.9 

47.1 

47.1 

47.5 

GB 

2500 

37.0 

37.6 

42.5 

43.9 

47.4 

48.5 

49.2 

49.9 

50.3 

50.7 

50.8 

50.8 

50.8 

50.9 

50.9 

51.4 

OB 

2000 

41.4 

42.0 

47.5 

49.3 

53.1 

54.5 

55.2 

56.3 

56.6 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.3 

57.3 

Z1.7 

GB 

1800 

43.8 

44.5 

49.9 

51.9 

55.8 

57.3 

58,0 

59.1 

59.4 

59.8 

60.0 

60.0 

60.0 

60.1 

60.1 

60.5 

GB 

1500 

49.1 

49.8 

56.1 

58.4 

62.6 

64.1 

64.8 

66,0 

66.5 

67.0 

67.1 

67.1 

67,1 

67.2 

67.2 

67.6 

GB 

1200 

51.2 

52.2 

59.1 

61.6 

66.4 

67,9 

68.7 

70.2 

70.7 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

71.9 

GB 

1000 

52.9 

53.9 

61.4 

64.0 

69.2 

70.9 

71.7 

73.2 

73.9 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

75.2 

GB 

900 

53.5 

54.5 

62.0 

64.7 

70.0 

72.0 

73.0 

74.5 

75.2 

75.8 

76,0 

76.0 

76.0 

76.1 

76.1 

76.5 

GB 

800 

54.2 

55.4 

63.0 

66.0 

71.6 

73.6 

74-7 

76,3 

77.1 

77.6 

77.9 

77.9 

77.9 

78.0 

78.0 

78.4 

GB 

700 

54.7 

56.0 

63.8 

67.4 

73.6 

75.9 

77.0 

78.8 

79.8 

80.3 

80.5 

80.5 

80.5 

80.6 

80.6 

81.1 

GB 

600 

54.8 

56.1 

64.4 

68.1 

74.7 

77.3 

78.8 

81.1 

82.3 

83.1 

83.3 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

83.9 

GB 

500 

54.9 

56.2 

64.8 

68.5 

76.2 

79.1 

81.0 

83.9 

85-3 

86.5 

87.0 

87.0 

87,0 

87.2 

07.2 

87.7 

GB 

400 

55.1 

56.3 

65.1 

68.7 

76.8 

79.8 

82.0 

05.8 

87,5 

88.9 

89.7 

89.8 

89.  B 

90.0 

90.0 

90.5 

GB 

300 

55.1 

56.3 

65.1 

68.7 

76.9 

79.9 

82.2 

86.3 

88.5 

90.2 

91.1 

91.4 

91.9 

92.2 

92.4 

93.5 

GB 

200 

55.1 

56.3 

65.1 

68.7 

76.9 

79.9 

82.3 

86.4 

89.1 

91.2 

92.5 

93.1 

93.5 

94.1 

94.5 

96.8 

GB 

100 

55.1 

56.3 

65.1 

60.7 

76.9 

79.9 

82.3 

86.4 

89.1 

91.2 

92.5 

93.4 

94.0 

94.8 

95.3 

99.9 

GB 

000 

55.1 

56.3 

65.1 

68.7 

76.9 

79.9 

82.3 

86.4 

89.1 

91.2 

92.5 

93.4 

94.0 

94.8 

95.3 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  899 
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OPBRATIlfG  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  A3HSVILLE  NC 


PERCENTAGE  FRBQGENCy  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOJRLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

NOV 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IN 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CEIL 

20.0 

20.1 

23.4 

23.9 

25.5 

25.9 

26.0 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.5 

GE 

20000 

22.0 

22.1 

25.5 

26.3 

28.1 

28.6 

28.7 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

20.9 

28.9 

28.9 

29.1 

GE 

18000 

22.0 

22.1 

25.5 

26.3 

28.1 

28.6 

28.7 

28.9 

28.9 

20.9 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

29.1 

GB 

16000 

22.0 

22.1 

25.5 

26.3 

28.1 

28.6 

28.7 

28.9 

28.9 

20.9 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

28,9 

29.1 

GE 

14000 

22.1 

22.2 

25.6 

26.4 

28.3 

28.7 

28.8 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.3 

GB 

12000 

22.2 

22.4 

25.8 

26-7 

28.6 

29.0 

29.1 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

29.6 

GB 

lOoOO 

24.0 

24.1 

28.1 

29.3 

31.3 

31.7 

31.8 

32.4 

32.4 

32.4 

32.4 

32.4 

32.4 

32.4 

32.4 

32.6 

GB 

9000 

24.7 

24.8 

28.8 

29.9 

31.9 

32.4 

32.5 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.3 

GE 

6000 

27.0 

27.4 

31.8 

33.0 

35.5 

35.9 

36.0 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.8 

GB 

7000 

27.5 

27.9 

32.4 

33.6 

36.2 

36.6 

36.7 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.5 

GE 

6000 

27.5 

27.9 

32.4 

33.6 

36.2 

36.6 

36.7 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.5 

GE 

5000 

28.1 

28.6 

33.1 

34.6 

37.4 

37.9 

38.0 

38.6 

38.6 

38.6 

38.6 

38.6 

38.6 

38.6 

38.6 

38.0 

GB 

4600 

29.5 

30.0 

34.7 

36.2 

39.3 

39,8 

39.9 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.7 

GB 

4000 

32.8 

33.6 

38.4 

39.9 

43.2 

43.7 

43.9 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.7 

GB 

3500 

36.4 

37.3 

42.7 

44.3 

47.5 

48.1 

48.3 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.0 

48.8 

48.8 

49.1 

GB 

3000 

40.0 

40.9 

47.2 

48,7 

52.2 

52.8 

53.2 

53.7 

53.7 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.9 

53.9 

54.2 

GB 

2500 

44.9 

45.9 

52.4 

53.9 

57.8 

58.5 

59.0 

59.5 

59.5 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.7 

59.7 

60.0 

GB 

2000 

48.9 

49.9 

57.3 

59.1 

63.6 

64.4 

65.0 

65.5 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.9 

65.9 

66.1 

GE 

1800 

50.2 

51.2 

59.0 

60.7 

65.5 

66.3 

66.9 

67.5 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.9 

67.9 

68.1 

GB 

1500 

53.2 

54.6 

62.8 

65.3 

70.9 

71.6 

72.3 

73.1 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.5 

73.5 

73.7 

GB 

1200 

54.9 

56.5 

65.4 

67.9 

73.7 

74.6 

75.6 

76.5 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

77.0 

77.0 

77.2 

GB 

1000 

56.2 

57.8 

67.4 

69-9 

76.1 

77.3 

78.3 

79.3 

79.6 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

80.1 

GB 

900 

56.7 

58.4 

68.0 

70.4 

77,0 

78.4 

79.8 

80.9 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.6 

GB 

800 

57.4 

59.1 

69.1 

71.5 

78,5 

80.1 

81.6 

82.8 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.4 

03.4 

83.6 

GE 

700 

57.7 

59.4 

69.7 

72.3 

79,6 

81.2 

83.0 

84.2 

84.6 

84.8 

84.8 

84  .8 

84.8 

84.9 

84.9 

85.1 

GE 

600 

58.0 

59.6 

70,2 

72.7 

80.5 

82.4 

84.5 

86.0 

86.5 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

87.1 

GE 

500 

58.2 

59.8 

70.6 

73.3 

81.9 

83.9 

86.5 

88.1 

88,9 

09.4 

89.5 

89.7 

89.7 

89.8 

89.9 

90.1 

GB 

400 

58.2 

59.8 

70.7 

73.4 

82.3 

84.4 

87.1 

80.7 

89.8 

90.5 

90.9 

91.0 

91.0 

91.1 

91.2 

91.4 

GB 

300 

58.2 

59.8 

70.7 

73.4 

82.5 

84.8 

87.5 

89.4 

91,0 

92.1 

92.4 

92.7 

92.8 

92.9 

93.1 

93.5 

GE 

200 

58.2 

59.8 

70.7 

73.4 

82.5 

84.8 

87.5 

89.4 

91.1 

92.7 

93.3 

93.5 

93.9 

94.4 

95.2 

96.3 

GB 

100 

58.2 

59. -3 

70.7 

73.4 

82.5 

84.8 

87.5 

89.4 

91.1 

92.7 

93.8 

94.1 

94.7 

95.4 

96.8 

99.6 

GB 

000 

58.2 

59.8 

70,7 

73.4 

82.5 

84.6 

87.5 

89.4 

91.1 

92.7 

93.8 

94.1 

94.7 

95.4 

96.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  oe  OBSERVATIONS  899 


D  -  2  -  96 


USAFETAC/DS--92/270  -  P^qp  27S 


OPERATlIfG  lOCATIOIf  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CBIIiING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFECAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

NOV 

HOURS: 

18-20 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IN 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CEIL 

24.0 

24.6 

26.2 

27.0 

27.8 

28.2 

28.5 

28.7 

28.9 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.1 

29.2 

29.4 

GB 

20000 

25.7 

26.2 

28.5 

29.6 

30.4 

30.9 

31.1 

31.4 

31.6 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

31.8 

31.9 

32.0 

GE 

leooo 

25.7 

26.2 

28.5 

29.6 

30.4 

30.9 

31.1 

31.4 

31.6 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

31.8 

31.9 

32.0 

16000 

25.7 

26.2 

28.5 

29.6 

30.4 

30.9 

31.1 

31.4 

31.6 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

31.8 

31.9 

32.0 

6B 

14000 

25.9 

26.5 

28.7 

29.8 

30.6 

31.1 

31.4 

31.6 

31.8 

31.9 

31.9 

31.9 

31.9 

32.0 

32.1 

32.3 

GB 

12000 

25.9 

26.5 

28.8 

29.9 

30.9 

31.5 

31.7 

31.9 

32.1 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.4 

32.5 

32.6 

GB 

10000 

26.6 

27.1 

29.5 

30.6 

31.6 

32.3 

32.5 

32.7 

32.9 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.1 

33.3 

33.4 

GB 

9000 

26.9 

27.5 

30.0 

31.1 

32.5 

33.1 

33.4 

33.9 

34.2 

34.3 

34.3 

34.3 

34.3 

34.4 

34.5 

34.6 

GB 

BOOO 

29.1 

29.7 

33.1 

34.4 

36.3 

36.9 

37.3 

37.8 

36.1 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

38.3 

38.4 

38.5 

GB 

7000 

29.8 

30.5 

33.9 

35.2 

37.1 

37.7 

38.1 

38.6 

38.8 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.1 

39.2 

39.3 

GB 

6000 

30.0 

30.7 

34.2 

35.4 

37.3 

37.9 

38.3 

38.8 

39.1 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.3 

39.4 

39.5 

GB 

5000 

31.7 

32.4 

35.8 

37.4 

39.3 

40.0 

40.3 

40.8 

41.1 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.3 

41.4 

41.5 

GE 

4500 

32.4 

33.0 

*;'.5 

38.2 

40.7 

41.4 

41.9 

42.4 

42.6 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.9 

43.0 

43.1 

GB 

4000 

35.5 

36.6 

40.1 

42.0 

44.8 

45.4 

45.9 

46.4 

46.7 

46.8 

46.8 

46.8 

46.6 

46.9 

47.0 

47.1 

GB 

3500 

37.8 

39.1 

42.7 

44.6 

47.5 

48.2 

48.7 

49.2 

49.4 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.7 

49.8 

49.9 

GB 

3000 

41.1 

42.3 

46.2 

48.2 

51.1 

51.9 

52.3 

53.0 

53.2 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.7 

53.8 

53.9 

GB 

2500 

44.9 

46.2 

50.2 

52.2 

55.7 

56.5 

57.1 

57,8 

58.0 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.5 

58.6 

58.7 

GB 

2000 

48.7 

50.0 

54.7 

56-9 

61.0 

61.8 

62.5 

63.3 

63.6 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.1 

64.2 

64.3 

GB 

1800 

50.7 

52.0 

56.9 

59.4 

63.6 

64.4 

65.2 

66.0 

66.3 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.7 

66.9 

67.0 

GB 

1500 

54.7 

56.0 

62.1 

64.7 

69.4 

70-2 

71.0 

71.9 

72.2 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.7 

72.8 

72.9 

GB 

1200 

56.9 

58.3 

64.6 

67.5 

72-8 

73.7 

74.6 

75.4 

75.8 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.2 

76.3 

76.5 

GB 

1000 

58.1 

59.5 

66.5 

69.8 

75.1 

76.0 

77.0 

77,9 

78.2 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.7 

78.8 

78.9 

GE 

900 

58.4 

59.7 

67.3 

70.5 

76.0 

76.9 

78-0 

78.9 

79.2 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.7 

79.8 

79.9 

GB 

800 

59.5 

60.9 

68.9 

72.1 

77.7 

78.6 

80.0 

81.1 

81.5 

81.8 

81.8 

61.8 

81.8 

81.9 

82.0 

82.1 

GB 

700 

60.0 

61.5 

69.8 

73.1 

79.7 

80.7 

82.3 

83.6 

83.9 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.5 

84. 6 

84.7 

GB 

600 

60.2 

61.6 

70.0 

73.7 

80.2 

81.5 

83.0 

84.5 

84.8 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.6 

85.7 

85.8 

GB 

500 

60.8 

62.3 

71.3 

75.1 

82.4 

83.6 

85.3 

86.7 

87,2 

88.1 

88.3 

88.3 

88.4 

88.5 

88.6 

88.7 

GB 

400 

61.0 

62.5 

71.9 

75.9 

83.1 

84.6 

86.4 

87,9 

89.0 

90.3 

90.5 

90.6 

90.7 

90.8 

91.0 

91.1 

GB 

300| 

61.0 

62.5 

71.9 

76.0 

83.5 

84.9 

87.1 

89.1 

90.2 

91.7 

92.0 

92.1 

92.2 

92.3 

92.4 

92.6 

GB 

200 

61.0 

62.5 

71.9 

76.0 

83.6 

85.0 

87.2 

89.2 

90.4 

92.9 

93.6 

94.0 

94.1 

94.5 

94.8 

96.4 

GB 

100 

61.0 

62.5 

71.9 

76.0 

83.6 

85.0 

87.2 

89.2 

90,5 

93.2 

94.2 

94.5 

94.8 

95.3 

96.0 

99.2 

GB 

000 

61.0 

62.5 

71.9 

76.0 

83.6 

85.0 

87.2 

89.2 

90.5 

93.2 

94.2 

94.5 

94.8 

95.3 

96.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  896 
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OFEmTlHG  LCKAIIOH  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST  TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

NOV 

HOURS: 

21-23 

CBILIRG 

VISIBILITY  IN 

METERS 

III  1 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET  { 

1  112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CEIL 

23.7 

24.5 

26.3 

26.8 

28.6 

29.2 

29.6 

29.9 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

30.6 

30.8 

31.2 

31.6 

6B 

20000 

24.8 

25.6 

27.7 

28.4 

30.4 

31.1 

31.5 

31.8 

32.1 

32.1 

32.1 

32.1 

32.5 

32.7 

33.1 

33.7 

6B 

leooo 

24.8 

25.6 

27.7 

28.4 

30.4 

31.1 

31.5 

31.8 

32.1 

32.1 

32.1 

32.1 

32.5 

32.7 

33,1 

33.7 

GB 

16000 

24.8 

25.6 

27.7 

28.4 

30.4 

31.1 

31.5 

31.8 

32.1 

32.1 

32.1 

32.1 

32.5 

32.7 

33.1 

33.7 

6B 

14000 

25.0 

25.8 

28.0 

28.7 

30.7 

31.4 

31.8 

32.2 

32.4 

32.4 

32.4 

32.4 

32.8 

33.1 

33.4 

34.1 

GB 

12000 

25.0 

25.8 

28.0 

28.7 

30.7 

31.4 

31.8 

32.2 

32.4 

32.4 

32.4 

32.4 

32.8 

33.1 

33.4 

34.1 

GB 

10000 

25.3 

26.1 

28.4 

29.1 

31.1 

31.7 

32.2 

32.5 

32.7 

32.7 

32.7 

32.7 

33.2 

33.4 

33.7 

34.4 

GB 

9000 

25.7 

26.7 

29.2 

29.8 

32.1 

32.7 

33.2 

33.6 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

34.3 

34.5 

34.9 

35.5 

GB 

6000 

27.2 

28.2 

31.2 

31.8 

34.4 

35.1 

35.5 

36.0 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.6 

36.9 

37.2 

37.9 

GB 

7000 

27.8 

28.8 

31.8 

32.5 

35.1 

35.8 

36.2 

36.6 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

37.3 

37.5 

37.9 

38.5 

GB 

6000 

27.9 

28.9 

32.0 

32.6 

35.2 

35.9 

36.3 

36.8 

37.0 

37  .0 

37.0 

37.0 

37.4 

37.7 

38.0 

38.7 

GB 

5000 

29.4 

30.4 

33.4 

34.1 

36.8 

37.4 

37.9 

38.3 

38.5 

38.5 

38.5 

38.5 

39.0 

39.2 

39.6 

40.2 

GB 

4500 

30.3 

31.3 

34.3 

35.0 

37.7 

38.3 

38.8 

39.2 

39.4 

39.7 

39.7 

39.7 

40.1 

40.3 

40.7 

41.5 

GB 

4000 

33.2 

34.2 

37.2 

37.9 

40.7 

41.3 

41.8 

42.2 

42.5 

42.7 

42.7 

42.7 

43.1 

43.4 

43.7 

44.5 

GB 

3500 

36.0 

37.0 

40.4 

41.1 

43.9 

44.6 

45.1 

45.7 

45.9 

46.1 

46.1 

46.1 

46.6 

46.8 

47.2 

47.9 

GB 

3000 

39.3 

40.3 

44.0 

45.0 

48.3 

48.9 

49.5 

50.1 

50.3 

50.5 

50.5 

50,5 

50.9 

51.2 

51.5 

52.3 

GB 

2500 

41.5 

42.6 

46.4 

47.4 

50.7 

51.4 

52.0 

52.6 

52.8 

53.1 

53.1 

53.1 

53.5 

53.7 

54-1 

54.9 

GB 

2000 

45.3 

46.4 

50.5 

51.5 

54.9 

55.5 

56.2 

56-9 

57.1 

57.7 

57.7 

57.7 

58.1 

58.3 

58. 7 

59.4 

GB 

1800 

45.9 

47.0 

51.4 

52.4 

55.9 

56,5 

57.2 

57.9 

58.1 

58.7 

58.7 

58.7 

59.1 

59.3 

59.7 

60.4 

GB 

1500 

51.2 

52,5 

57.4 

58.8 

62.6 

63.7 

64.4 

65.3 

65.6 

66.1 

66.1 

66.1 

66.6 

66.8 

67.2 

67.9 

GB 

1200 

52.5 

53.9 

59.0 

60.4 

64.6 

65.9 

66.6 

67.5 

67.8 

68.4 

68.4 

68.4 

68.8 

69.1 

69.4 

70.2 

GB 

1000 

54.2 

55.5 

61.5 

63.6 

68.8 

70.1 

70.9 

71.8 

72.3 

72.8 

72.8 

72.8 

73.3 

73.5 

73.9 

74.6 

GB 

900 

54.6 

56.0 

61-9 

64.1 

69.6 

70.9 

71.8 

72.8 

73.3 

73.9 

73.9 

73.9 

74.3 

74.5 

74.9 

75.6 

GB 

800 

56.1 

57.4 

63.5 

65.9 

71.6 

73.3 

74,2 

75.5 

76.0 

76.6 

76.6 

76.6 

77.1 

77.3 

77.7 

78.4 

GB 

700 

58.3 

59.7 

66.6 

69.5 

76-1 

77.8 

78.8 

80.4 

80.9 

81.6 

81.6 

81.6 

82.0 

82.2 

82.6 

83.4 

GB 

600 

58.7 

60.0 

67.0 

70.1 

76.8 

78.4 

79.7 

81-3 

81.8 

82.7 

82.7 

82.7 

83.1 

83.4 

83.7 

84.5 

GB 

500 

59.4 

60.8 

67.9 

71.1 

78.1 

80.1 

81.6 

83.2 

83.8 

84.8 

84.9 

84.9 

85.4 

85.6 

85.9 

86.7 

GB 

400 

59.7 

61.0 

68.7 

71.8 

79-1 

81.3 

83.1 

85.4 

86.6 

87.7 

88.0 

88.0 

88.5 

88.7 

89.1 

89.8 

GB 

300 

59.8 

61.1 

68.8 

72.0 

79.4 

81.7 

83.6 

86.3 

87.8 

89.5 

89.8 

89.8 

90.3 

90.5 

90.9 

91.7 

GB 

200 

59.8 

61.1 

68.8 

72,0 

79.6 

81.9 

84.1 

87.0 

88.7 

90.7 

91.4 

91.4 

92.0 

92.4 

92.8 

95.1 

GB 

100 

59.8 

61.1 

68.8 

72.1 

79.7 

82.0 

84.2 

87.2 

88.9 

91.7 

92.6 

92.8 

93.5 

94.2 

95.0 

99.4 

GB 

000 

59.8 

61.1 

68.8 

72.1 

79.7 

82.0 

84.2 

87.2 

88.9 

91.7 

92.6 

92.8 

93.5 

94.2 

95.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  895 
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OPERATIRG  LOCATION  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBIAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

GE 

112 

GB 

90 

GE 

80 

GB 

60 

GB 

48 

VISIBILITY  IN 

GB  GB 

40  32 

heters 

GE 

24 

GE 

20 

GE 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GB 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO 

CEIL 

18.4 

18.7 

20.9 

21.8 

23.6 

24.2 

24.6 

25.0 

25.3 

25.6 

25.7 

25.7 

25.8 

26.0 

26.1 

26.9 

GE 

20000 

19.7 

20.0 

22.4 

23.4 

25.5 

26.2 

26.6 

27.1 

27.4 

27.7 

27.8 

27.9 

27.9 

28.1 

28.3 

29.2 

GB 

18000 

19.7 

20.0 

22.4 

23.4 

25.5 

26.2 

26.6 

27.1 

27.4 

27.7 

27.8 

27.9 

27.9 

28.1 

28.3 

29.2 

6B 

16000 

19.7 

20.1 

22.4 

23.5 

25.6 

26.2 

26.7 

27.1 

27.4 

27.8 

27.8 

27.9 

28.0 

28.2 

28.3 

29.2 

GB 

14000 

19.8 

20.1 

22.5 

23.6 

25.7 

26.3 

26.8 

27.3 

27.6 

27.9 

27.9 

28.0 

28.1 

28.3 

28.4 

29.4 

GE 

12000 

19.9 

20.3 

22.7 

23.8 

26.0 

26.6 

27,1 

27.6 

27.9 

28.2 

28.3 

28.3 

28.4 

28.6 

28.7 

29.7 

GB 

10000 

20.8 

21.2 

23.8 

24.9 

27.2 

27.9 

28.4 

28.9 

29.2 

29.6 

29.6 

29.7 

29.8 

30.0 

30.1 

31.1 

GB 

9000 

21.2 

21.6 

24.3 

25.5 

27.8 

28.6 

29.0 

29.6 

29.9 

30.3 

30.3 

30.4 

30.5 

30.7 

30.8 

31.8 

GB 

8000 

22.7 

23.1 

26.3 

27.7 

30.3 

31.2 

31.7 

32.3 

32.6 

33.0 

33.0 

33.1 

33.2 

33.4 

33.5 

34.5 

GB 

7000 

23.1 

23.6 

26.9 

28.2 

30.9 

31.8 

32.3 

32.9 

33.2 

33.6 

33.6 

33.7 

33.8 

34.0 

34.1 

35.1 

GB 

6000 

23.2 

23.7 

27.0 

28.3 

31.0 

31.9 

32.4 

33.0 

33.3 

33.7 

33.8 

33.8 

33.9 

34.1 

34.3 

35.3 

GB 

5000 

24.3 

24.7 

28.1 

29.6 

32.4 

33.3 

33.9 

34.5 

34.8 

35.2 

35.2 

35.3 

35.4 

35.6 

35.7 

36.7 

GB 

4500 

25.1 

25.6 

29.1 

30.6 

33.6 

34.5 

35.1 

35.8 

36.1 

36.6 

36.6 

36.7 

36.8 

37.0 

37.1 

38.2 

GB 

4000 

27.9 

28.5 

32.2 

33.8 

37.0 

37.9 

38.5 

39.2 

39.5 

40.0 

40.0 

40.1 

40.2 

40.4 

40.5 

41.6 

(SB 

3500 

30.2 

30.9 

34.9 

36.6 

39.9 

40.8 

41.5 

42.2 

42.6 

43.1 

43.2 

43.2 

43.4 

43.5 

43.7 

44.8 

GB 

3000 

32.9 

33.6 

38.0 

39.9 

43.4 

44.5 

45.2 

46.0 

46.4 

46.9 

47.0 

47.1 

47.2 

47.4 

47.5 

48.6 

GB 

2500 

35.9 

36.7 

41.3 

43.2 

46.9 

48.0 

48.8 

49.7 

50.1 

50.6 

50.7 

50.8 

50.9 

51.1 

51.2 

52.3 

GB 

2000 

39.7 

40.5 

45.6 

47.6 

51.7 

52.8 

53.6 

54.7 

55.2 

55.8 

55.9 

56.0 

56.1 

56.3 

56.5 

57.6 

GB 

1800 

41.1 

41.9 

47.1 

49.2 

53.4 

54.6 

55.4 

56.5 

57.0 

57.7 

57.8 

57.8 

57.9 

58.2 

58.3 

59.4 

GB 

1500 

45.3 

46.3 

52.1 

54.6 

59.3 

60.5 

61.4 

62.6 

63.2 

63.  B 

63.9 

64.0 

64.1 

64.3 

64.5 

65.6 

GS 

1200 

47.5 

48.6 

54.7 

57.4 

62.5 

63.8 

64.7 

66.1 

66.7 

67-4 

67.5 

67.5 

67.7 

67.9 

68.0 

69.1 

GB 

1000 

49.4 

50.5 

57.2 

60.1 

65.6 

67.0 

68.0 

69.4 

70.2 

70. R 

70.9 

71.0 

71.1 

71.4 

71.5 

72.6 

GB 

900 

50.0 

51.1 

58.0 

61.0 

66.8 

68. 3 

69-5 

71.0 

71.7 

72.4 

72.5 

72.6 

72.7 

73.0 

73.1 

74.2 

GB 

800 

51.1 

52.2 

59.5 

62.6 

68.7 

70.3 

71.6 

73.3 

74.0 

74.8 

74.9 

75.0 

75.1 

75.3 

75.5 

76.6 

GB 

700 

51.9 

53.0 

60.8 

64.1 

70.9 

72.6 

74.0 

75.9 

76.8 

77.5 

77.7 

77.7 

77.9 

78.1 

78.2 

79.4 

GB 

600 

52.3 

53.4 

61.5 

65.0 

72.1 

74.0 

75.7 

77-8 

78-7 

79.6 

79.0 

79.8 

80,0 

00.2 

80.3 

81.5 

GB 

500 

52.7 

53.8 

62.3 

65.9 

73,5 

75.6 

77.6 

80.0 

81.2 

82.3 

82.5 

82.6 

82.7 

83.0 

83.2 

84.3 

GB 

400 

52.9 

54.0 

62.8 

66.5 

74.6 

76.8 

79.0 

81.8 

83.6 

84.8 

85.2 

85.3 

85.5 

85.8 

85.9 

67.1 

GB 

300 

52.9 

54.1 

62.9 

66.8 

75.1 

77.4 

79.8 

82,9 

85.1 

86.8 

87.3 

87.5 

87.8 

88.2 

88.5 

90.1 

GB 

200 

53.0 

54.1 

63.0 

66.8 

75.3 

77,6 

80,2 

83.6 

86.0 

88.3 

89.0 

89.3 

89.7 

90.4 

90.8 

94.0 

GB 

100 

53.0 

54.1 

63.0 

66.8 

75.3 

77.7 

80.3 

83.7 

86.4 

88.9 

90.0 

90.5 

91.1 

92.1 

93.0 

99.3 

GB 

000 

53.0 

54.1 

63.0 

66.8 

75.3 

77.7 

80.3 

83.7 

86. 4 

88.9 

90.0 

90.5 

91.1 

92.1 

93.1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  C»SBRVATIONS  7174 
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QQflna  SSSSS  SSS9S  SSSQS  SSSSS  SSSSS 

ponoQOQOQ  DV0QOQOQOV  ncQPQwin  mMnnoQ  Rnnnn  OQnnnoQ 


OPBRATIHG  LOCATION  "A*  PKRCBIfrAGE  FREQUBRCI  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  hSBKVlLLB  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 

LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  00-02 


CEILING  VISIBILITY  IN  METERS 


IN  1 

FEET  1 

GB 

1  112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

GB 

48 

GB 

40 

GE 

32 

GE 

24 

GE 

20 

GB 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

HO  CEIL 

15.9 

16.2 

18.1 

18.5 

19.8 

20.1 

20.4 

20.5 

20.6 

20.8 

20.8 

20.8 

20.8 

20.9 

21.0 

21.2 

6B  20000 

17.5 

17.8 

19.7 

20.2 

21.5 

21.9 

22.3 

22.4 

22.5 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.7 

22.8 

23.0 

6B  18000 

17.5 

17.8 

19.7 

20.2 

21.5 

21.9 

22.3 

22.4 

22.5 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.7 

22.8 

23.0 

GE  16000 

17.5 

17.8 

19.7 

20.2 

21.5 

21.9 

22.3 

22.4 

22.5 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.7 

22.8 

23.0 

GB  14000 

17.5 

17.8 

19.7 

20.2 

21.5 

21.9 

22.3 

22.4 

22.5 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.7 

22.8 

23.0 

GB  12000 

17.5 

17.8 

19.7 

20.2 

21.5 

21.9 

22.3 

22.4 

22.5 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.7 

22.8 

23.0 

GB  10000 

18.0 

18.3 

20.1 

20.6 

21.9 

22.4 

22.7 

22.8 

22.9 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.1 

23.2 

23-4 

GB  9000 

18.9 

19.2 

21.1 

21.6 

22.9 

23.3 

23.7 

23.8 

23.9 

24.0 

24.0 

24.0 

24.0 

24.1 

24.2 

24.4 

GB  8000 

19.7 

20.0 

22.5 

23.2 

24.7 

25.2 

25.5 

25.6 

25.7 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.9 

26.0 

26.2 

GB  7000 

19.8 

20.1 

22.6 

23.4 

24.9 

25.4 

25.7 

25.8 

25.9 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.1 

26.2 

26.5 

GB  6000 

20.0 

20.3 

22.8 

23.8 

25.4 

25.8 

26.1 

26.2 

26.3 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.6 

26.7 

26.9 

GB  5000 

20.5 

20.9 

23.7 

24.6 

26.2 

26.7 

27.1 

27.2 

27.3 

27.4 

27.4 

27.4 

27.4 

27.5 

27.6 

27.8 

GB  4500 

21.7 

22.0 

24.9 

25.9 

27.5 

28.0 

28.4 

28.5 

28.6 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.8 

28.9 

29.1 

GB  4000 

22.8 

23.2 

26.6 

27.5 

29.4 

29.8 

30.2 

30.3 

30.4 

30.5 

30.5 

30.5 

30.5 

30.6 

30.8 

31.0 

GB  3500 

23.4 

23.9 

27.2 

28.2 

30.3 

30.8 

31.2 

31.3 

31.4 

31.5 

31.5 

31.5 

31.5 

31.6 

31.7 

31.9 

GB  3000 

26.3 

26.8 

30.2 

31.2 

33.5 

34.0 

34.4 

34.5 

34.6 

34.7 

34.7 

34.7 

34.7 

34.8 

34.9 

35.2 

GB  2500 

29.9 

30.3 

34.4 

35.4 

38.2 

38.6 

39.0 

39.1 

39.2 

39.4 

39.4 

39.4 

39.4 

39.5 

39.6 

39.8 

GB  2000 

35.1 

35.7 

40.2 

41.3 

44.3 

44.8 

45.3 

45.4 

45.5 

45,6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.7 

45.8 

46.0 

GB  1800 

36.5 

37.1 

41.6 

42.9 

45.9 

46.5 

47.0 

47.1 

47.3 

47,4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.5 

47.6 

47.8 

GB  1500 

40.5 

41.2 

46.7 

48.1 

51.3 

51.9 

52.7 

52.8 

53.2 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.4 

53.5 

53.9 

OB  1200 

44.1 

44.7 

50.4 

52.0 

55.6 

56.2 

57.0 

57.1 

57.5 

57.6 

57.6 

57.7 

57.7 

57.8 

58.0 

58.3 

GB  1000 

45.9 

46.9 

53.0 

54.8 

58.7 

59.4 

60.1 

60.2 

60.8 

60,9 

60.9 

61.0 

61.0 

61.1 

61.2 

61.5 

GB  900 

46.8 

47.7 

54.0 

55.9 

59.9 

60.5 

61.3 

61.4 

61.9 

62.0 

62.0 

62.2 

62.2 

62.3 

62.4 

62.7 

GB  800 

48.6 

49.6 

56.8 

58.7 

63.2 

64.1 

64.8 

64.9 

65.5 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

65.8 

65.9 

66.2 

OB  700 

49.4 

50.3 

58.0 

60.1 

65-6 

66.6 

67.4 

68.0 

68.5 

68. 6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.8 

68.9 

69.2 

GB  600 

49.8 

50.8 

59.0 

61.8 

68.0 

69.0 

69.9 

70.4 

71.0 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

71.3 

71.4 

71.7 

GB  500 

50.3 

51.3 

60.3 

63.4 

70.6 

71.8 

73-3 

74.1 

74.9 

75.1 

75.1 

75.2 

75.2 

75.3 

75.4 

75.7 

GB  400 

50.6 

51.6 

60.9 

64.3 

71.9 

73.8 

75.5 

76.6 

77.6 

77.8 

77.8 

78.1 

78.2 

78.4 

78.5 

78.8 

GB  300 

50.8 

51.7 

61.4 

65.5 

73.9 

76.0 

78.3 

79.8 

81.0 

81.7 

81.7 

82.2 

82.6 

82.8 

82.9 

83.5 

GB  200 

50.8 

51.7 

61.4 

65.5 

74.3 

76.7 

79.1 

81.0 

82.4 

83.7 

84.1 

85.3 

86.2 

87.1 

87.6 

89.8 

GE  100 

50.9 

51.8 

61.5 

65.6 

74.5 

77.0 

79.6 

81.5 

83.0 

85.3 

86.9 

88.4 

89.7 

91.2 

92.7 

98.9 

GB  000 

50.9 

51.8 

61.5 

65.6 

74.5 

77.0 

79.6 

81,5 

83.0 

85.3 

86.9 

88.4 

89.8 

91.3 

92.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPBRATIHG  LOCATIOM  "A* 
USAPETAC,  ASHBVILLB  NC 


PBRCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 


8TAX10II  HUMBER:  X06100  STATION  NAME:  BITBUR6  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

DEC 

HOURS: 

03-05 

CBILlHe 

VISIBILITY  IH 

METERS 

IH 

1  GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEBT 

1  112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

06 

06 

04 

00 

NO 

CBIL 

14.2 

14.3 

15.6 

16.3 

17.0 

17.6 

18.1 

18.2 

18.2 

18.5 

18.5 

18.5 

18.5 

18.9 

19.1 

19.2 

6B 

20000 

14.9 

15.1 

16.3 

17.1 

18.0 

18.6 

19.0 

19.1 

19.1 

19.5 

19.5 

19.5 

19.5 

19.9 

20.1 

20.2 

GB 

18000 

14.9 

15.1 

16.3 

17.1 

18.0 

18.6 

19.0 

19.1 

19.1 

19.5 

19.5 

19.5 

19.5 

19.9 

20.1 

20.2 

GB 

16000 

14.9 

15.1 

16.3 

17.1 

18.0 

18.6 

19.0 

19.1 

19.1 

19.5 

19.5 

19.5 

19.5 

19.9 

20.1 

20.2 

GB 

14000 

14.9 

15.1 

16.3 

17.1 

18.0 

18.6 

19.0 

19.1 

19.1 

19.5 

19.5 

19.6 

19.5 

19-9 

20.1 

20.2 

GB 

12000 

14.9 

15.1 

16.6 

17.4 

18.3 

18.9 

19.4 

19.5 

19.5 

19.8 

19.8 

19.8 

19.8 

20.2 

20.4 

20.5 

GB 

10000 

15.1 

15.2 

16.7 

17.5 

18.5 

19.1 

19.6 

19.7 

19.7 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.4 

20.6 

20.8 

GB 

9000 

15.2 

15.3 

16.8 

17.6 

18.6 

19.2 

19.7 

19.8 

19.8 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.5 

20.8 

20.9 

GB 

8000 

16.2 

16.3 

18.1 

19.1 

20.1 

20.8 

21.2 

21.3 

21.3 

21.6 

21.6 

21.6 

21.6 

22.0 

22.3 

22.4 

GB 

7000 

16.3 

16.5 

18.2 

19.2 

20.2 

20.9 

21.3 

21.4 

21.4 

21.7 

21.7 

21.7 

21.7 

22.2 

22.4 

22.5 

GB 

6000 

16.6 

16.7 

18.4 

19.8 

20.8 

21.4 

21.8 

21.9 

21.9 

22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

22.7 

22.9 

23.0 

GB 

5000 

17.2 

17.3 

19.1 

20.5 

21.9 

22.6 

23.0 

23.1 

23.1 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.9 

24.1 

24.2 

GB 

4500 

18.4 

18.6 

20.4 

21.9 

23.3 

24.0 

24.4 

24.5 

24.5 

24.8 

24.8 

24.8 

24.8 

25.3 

25.5 

25.6 

GB 

4000 

19.6 

19.9 

22.2 

23.7 

25.2 

25.8 

26.2 

26-3 

26.3 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

27.1 

27.3 

27.4 

GB 

3500 

21.2 

21.5 

24.0 

25.5 

27.3 

28.0 

28.4 

28.5 

28.6 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

29.4 

29.6 

29.7 

GB 

3000 

23.7 

24.0 

26.6 

28.1 

30.0 

30.6 

31.1 

31.2 

31.3 

31.6 

31.6 

31.6 

31.6 

32.2 

32.4 

32.5 

GB 

2500 

26.3 

26.8 

29.6 

31.1 

33.2 

33.9 

34.3 

34.4 

34.6 

34.9 

35.1 

35.1 

35.1 

35.6 

35.8 

35.9 

GB 

2000 

31.5 

31.9 

35.3 

36.8 

39.0 

39.8 

40.2 

40.4 

40.6 

41.0 

41.1 

41.1 

41.1 

41.6 

41.8 

41.9 

GB 

1800 

32.9 

33.3 

36.8 

38.5 

40-9 

41.6 

42.0 

42.4 

42.6 

43.0 

43.2 

43.2 

43.2 

43.8 

44.0 

44.1 

GB 

1500 

37.0 

37.4 

41.3 

43.4 

46.0 

46.8 

47.3 

47.6 

48.1 

48.6 

48.8 

48.8 

46.8 

49.4 

49.6 

49.7 

GB 

1200 

39.9 

40.5 

44.7 

47.1 

50,0 

50.8 

51.3 

51.6 

52-2 

52.7 

52.9 

52.9 

52.9 

53.4 

53.7 

53.9 

GB 

1000 

42.3 

43.0 

47.5 

50.0 

53.0 

53,8 

54.5 

54.8 

55.5 

56.0 

56.2 

56.2 

56.2 

56.8 

57.0 

57.2 

GB 

900 

42.9 

43-7 

48.5 

51.1 

54.2 

54.9 

55.8 

56.1 

56.8 

57.3 

57.5 

57.5 

57.5 

58.1 

58.3 

58.5 

GB 

800 

44.6 

45.5 

51.1 

53.9 

57.3 

58.3 

59.1 

59.6 

60.2 

60.8 

61.0 

61.0 

61.0 

61.5 

61.7 

61.9 

GB 

700 

45.9 

46.8 

53.4 

56.5 

60.6 

61.6 

62.5 

63.0 

63.7 

64.2 

64.4 

64.4 

64.5 

65.1 

65.3 

65.5 

as 

600 

46.6 

47.5 

54.8 

58.6 

63.1 

64.1 

65,2 

66.0 

66.8 

67.4 

67.6 

67.6 

67.7 

68.3 

68.5 

68.7 

GB 

500 

47.1 

48.1 

56.0 

60.3 

66.8 

68.2 

69.7 

70.6 

71.7 

72.4 

72.6 

72.6 

72.7 

73.3 

73.5 

73.8 

GB 

400 

47.1 

48.1 

56.1 

60.8 

68.5 

70.0 

71.9 

73.3 

74.6 

75.5 

75.8 

75.9 

76.0 

76.7 

76.9 

77.1 

GB 

300 

47.1 

48.1 

56.3 

61.3 

69.8 

72.0 

74.6 

76.6 

78-2 

79.7 

80.0 

80.1 

80.2 

81.1 

81.3 

81.5 

GB 

200 

47.1 

48.1 

56.3 

61.3 

70.1 

72.4 

75.1 

77-7 

79.7 

82.4 

83.4 

83.9 

84.2 

85.3 

86.0 

87.4 

GB 

100 

47.1 

48.1 

56.3 

61.3 

70.1 

72.5 

75.2 

78.0 

80.0 

83.9 

85.9 

86.6 

87.4 

90.2 

92.7 

98.9 

GB 

000 

47.1 

48.1 

56.3 

61.3 

70.1 

72,5 

J.2 

78.0 

80.0 

83.9 

85.9 

86.6 

87.4 

90.2 

92.7 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSBRVATlOfIS  930 
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OPERATING  UKATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFSTAC,  ASHEVILLE  NC  FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STAnON  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  OTC: 

-  1 

MONTH: 

DEC 

HOURS: 

06-08 

CEILING 

VISIBILITY  IH 

METERS 

IN  1 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FBRT  1 

112 

90 

80 

60 

46 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CEIL 

12.0 

12.3 

13.0 

13.7 

15.2 

15.6 

16.1 

16.2 

16.3 

16.3 

16.3 

16.3 

16.3 

16.8 

16.8 

16.9 

GE 

20000 

13.4 

13. B 

14.5 

15.2 

16.8 

17.2 

17.8 

18.0 

18.1 

18.1 

18.1 

18.1 

18.1 

18.5 

18.5 

10.6 

GB 

leooo 

13.4 

13.8 

14.5 

15.2 

16.8 

17.2 

17.8 

18.0 

18.1 

18.1 

18.1 

IB.l 

18.1 

18.5 

18.5 

18.6 

GE 

16000 

13.4 

13.8 

14.5 

15.2 

16.8 

17.2 

17.8 

18.0 

18.1 

18.1 

18.1 

18.1 

18.1 

18.5 

18.5 

18.6 

GE 

14000 

13.5 

13.9 

14.6 

15.3 

16.9 

17.3 

18.0 

18.1 

18.2 

18.2 

18.2 

18.2 

18.2 

18.6 

18.6 

18.7 

GB 

12000 

13.8 

14.1 

14.8 

15.5 

17.1 

17.5 

18.2 

18.3 

18.4 

18.4 

18.4 

18.4 

18.4 

18.8 

18.8 

18.9 

GB 

10000 

14.0 

14.3 

15.3 

15.9 

17.5 

18.0 

18.6 

18.7 

18.8 

18.8 

18.6 

18. B 

18.8 

19.2 

19.2 

19.4 

GB 

1000 

14.1 

14.4 

15.4 

16.0 

17.6 

18.1 

18.7 

18.8 

18.9 

18.9 

18.9 

18.9 

18.9 

19.4 

19.4 

19.5 

GB 

8000 

15.3 

15.6 

16.7 

17.3 

19.1 

19.6 

20.2 

20,3 

20.4 

20.4 

20.4 

20.4 

20.4 

20.9 

20.9 

21.0 

OB 

7000 

15.3 

15.6 

16.8 

17.4 

19.2 

19.7 

20.3 

20.4 

20.5 

20.5 

20.5 

20.5 

20.5 

21.0 

21.0 

21.1 

GB 

6000 

15.7 

16.0 

17.2 

18.1 

19.9 

20.3 

21.0 

21.1 

21.2 

21.2 

21.2 

21.2 

21.2 

21.6 

21.6 

21.7 

GB 

5000 

16.2 

16.6 

18.0 

18.9 

20.8 

21.2 

21.8 

21.9 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

22.5 

22.5 

22.6 

GB 

4S00 

17.8 

18.3 

19.7 

20.6 

22.5 

22.9 

23.7 

23.9 

24.0 

24.0 

24.0 

24.0 

24.0 

24.4 

24.4 

24.5 

OB 

4000 

19.6 

20.1 

21.8 

23.0 

25.1 

25.5 

26.2 

26.5 

26.6 

26.6 

26.6 

26.6 

26.6 

27.0 

27.0 

27.1 

GB 

3500 

21.2 

21.7 

23.4 

24.6 

26.8 

27.3 

28.1 

28.3 

28.4 

28.4 

28.4 

28.4 

28.4 

28.8 

28.8 

28.9 

GS 

3000 

23.0 

23.5 

25.4 

26.8 

28.9 

29.5 

30.2 

30.4 

30.5 

30.6 

30.6 

30.6 

30.6 

31.2 

31.2 

31.3 

GE 

2500 

26.1 

26.8 

28.6 

30.3 

32.5 

33.1 

33.9 

34.1 

34.2 

34.3 

34.3 

34.3 

34.3 

34.8 

34.8 

34.9 

OB 

2000 

30.3 

31.1 

34.3 

36.1 

38.5 

39.2 

40.1 

40.3 

40.4 

40.5 

40.6 

40.6 

40.6 

41.2 

41.2 

41.3 

GB 

1800 

31.3 

32.0 

35.3 

37.1 

39-6 

40.5 

41.4 

41.6 

41.7 

41.8 

41.9 

4i.9 

41.9 

42.5 

42.5 

42.6 

GB 

1500 

36.3 

37.2 

40.6 

42.6 

45.4 

46.5 

47.3 

47.7 

47.8 

48.0 

48.1 

48.1 

48.1 

48.6 

48.6 

48.7 

OB 

1200 

38.1 

38.9 

42.4 

44.9 

47.8 

48.9 

49.9 

50.3 

50.4 

50.5 

50.8 

50.8 

50.8 

51.3 

51.3 

51.4 

GB 

1000 

40.0 

40.9 

45.3 

48.1 

51.5 

52.6 

53.5 

54.3 

54.4 

54.5 

54.7 

54.7 

54.7 

55.3 

55.3 

55.4 

GE 

900 

41.8 

42.7 

47.4 

50.2 

53.9 

54.9 

55.9 

56.7 

56.8 

57.0 

57.2 

57.2 

57.2 

57.7 

57.7 

57.8 

GB 

BOO 

43.1 

44.1 

50.0 

53.1 

57,2 

58.5 

59.5 

60.2 

60.3 

60.5 

60.8 

60.8 

60.8 

61.4 

61.4 

61.5 

GB 

700 

44.5 

45.5 

52.0 

55.3 

59.7 

61.0 

61.9 

62.7 

62.8 

63.0 

63.2 

63.2 

63.2 

63.9 

63.9 

64.0 

GE 

600 

45.2 

46.1 

53.2 

56.8 

61.8 

63.3 

64.6 

65.4 

65.5 

65.9 

65.1 

66.1 

66.1 

66.8 

66.8 

66.9 

GB 

500 

46.0 

47.0 

54.4 

58.9 

64.7 

66.8 

68.4 

69.5 

69.6 

70.3 

70.5 

70.5 

70.6 

71.3 

71.3 

71.4 

GB 

400 

46.1 

47.1 

54.8 

59.7 

65.8 

68,0 

70.2 

71-5 

71.7 

72.5 

72.7 

72.7 

72. B 

73.4 

73.5 

73.8 

GB 

300 

46.2 

47.2 

55.5 

60.3 

67.5 

70.1 

73.0 

74.6 

75.4 

76.7 

77.0 

77.1 

77.2 

78.0 

78.4 

78.6 

GB 

200 

46.6 

47.5 

56.0 

61.1 

69.0 

71.9 

75.3 

77.6 

79.5 

81.9 

82.7 

83.0 

83.3 

84.6 

85.3 

86.6 

GB 

100 

46.6 

47.5 

56.0 

61.2 

69.1 

72.0 

75,4 

78.2 

80.2 

83.7 

04.7 

85.5 

86.5 

80.8 

92.2 

98.5 

GB 

000 

46.6 

47.5 

56-0 

61.2 

69.1 

72.0 

75.4 

78.2 

80.2 

83.7 

84.7 

85.5 

86.6 

89.0 

92.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERKrillG  LOCATIOH  -A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBIAC,  ASHEVILLE  IK  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UTCs 

-  1 

MONTH: 

DEC 

HOURS: 

09-11 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

METERS 

HI  1 

1  GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1  112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CBIl. 

9.6 

9.7 

10.9 

11.3 

12.5 

12.8 

12.9 

13.0 

13.0 

13.0 

13.1 

13.1 

13.1 

13.2 

13.4 

14.1 

GS 

20000 

11.4 

11.5 

13.1 

13,9 

15.4 

15.8 

15.9 

16.0 

16.0 

16.1 

16.2 

16.2 

16.2 

16.3 

16.6 

17.3 

GS 

18000 

11.4 

11.5 

13.1 

13.9 

15.4 

15.8 

15.9 

16.0 

16.0 

16.1 

16.2 

16.2 

16.2 

16.3 

16.6 

17,3 

GE 

16000 

11.4 

11.5 

13.1 

13.9 

15.4 

15.8 

15.9 

16.0 

16.0 

16.1 

16.2 

16.2 

16.2 

16.3 

15.6 

17.3 

GB 

14000 

11.6 

11.7 

13.3 

14.1 

15.6 

16.0 

16.1 

16.2 

16.2 

16.3 

16.5 

16.5 

16.5 

16.6 

16.8 

17.5 

GS 

12000 

11.8 

11.9 

13.8 

14.5 

16.0 

16.5 

16.6 

16.7 

16.7 

16.8 

16.9 

16.9 

16.9 

17.0 

17.2 

18.0 

GB 

10000 

12.4 

12.5 

14.4 

15.4 

16.9 

17.3 

17.4 

17.5 

17.5 

17.6 

17.7 

i;.7 

17.7 

17.8 

18.1 

18.8 

GB 

9000 

13.0 

13.1 

15,5 

16.5 

18.0 

18.4 

18.5 

18.6 

18.6 

18.7 

18.8 

18.8 

18.8 

18.9 

19.1 

19.9 

GB 

8000 

13.9 

14.0 

16.9 

18.1 

19.7 

20.2 

20.3 

20.4 

20.6 

20.8 

20.9 

20.9 

20.9 

21.0 

21.2 

21.9 

GB 

7000 

14.4 

14.5 

17.4 

18.6 

20.2 

20.8 

20.9 

21.0 

21.2 

21.3 

21.4 

21.4 

21.4 

21.5 

21.7 

22.5 

GB 

6000 

14.4 

14.5 

17.4 

18.6 

20.3 

20.9 

21.0 

21.1 

21.3 

21.4 

21.5 

21.5 

21.5 

21.6 

21.8 

22.6 

GB 

5000 

14.9 

15.1 

18.1 

19.2 

21.2 

21.7 

21.8 

21.9 

22.2 

22.3 

22.4 

22.4 

22.4 

22.5 

22.7 

23.4 

GB 

4500 

15.5 

15.6 

18.7 

19.9 

21.9 

22.7 

22.8 

22.9 

23.1 

23.2 

23.3 

23.3 

23.3 

23.4 

23.7 

24.4 

GB 

4000 

17.5 

17.6 

20.8 

22.2 

24.5 

25.3 

25.5 

25.6 

25.8 

25.9 

26.0 

26.0 

26.0 

26.1 

26.3 

27.1 

GB 

3500 

18.1 

18.2 

21.3 

22.7 

25.1 

25.8 

26.0 

26.2 

26.5 

26.6 

26.7 

26.7 

26.7 

26.8 

27.0 

27.7 

GB 

3000 

20.2 

20.3 

23.5 

24.9 

27.5 

28.3 

28.5 

28.7 

28.9 

29.0 

29.1 

29.1 

29.1 

29.2 

29.5 

30.2 

GB 

2500 

23.0 

23.2 

27.0 

28.6 

31.4 

32.4 

32.7 

33.1 

33.3 

33.5 

33.7 

33.7 

33.7 

33.8 

34.0 

34.7 

GB 

2000 

26.0 

26.3 

31.1 

33.0 

36.0 

37.4 

38.1 

38.6 

38.9 

39.1 

39.2 

39.2 

39.2 

39.4 

39.6 

40.3 

GB 

1800 

26.3 

26.7 

31,4 

33.3 

36.5 

38.0 

38.7 

39.2 

39.6 

39-8 

39.9 

39.9 

39,9 

40.0 

40.2 

41.0 

GB 

1500 

30.2 

30.6 

35.8 

38.0 

41.9 

43.4 

44.4 

44.9 

45.3 

45.5 

45.6 

45.6 

45.6 

45.7 

45.9 

46.7 

GB 

1200 

33.7 

34.3 

40.3 

42.7 

47.1 

48.8 

50.3 

51.1 

51.5 

51.7 

51.8 

51.8 

51.8 

51.9 

52.2 

52.9 

GB 

1000 

36.3 

37.0 

44.4 

47.0 

51.5 

53.7 

55,4 

56.5 

56.9 

57.3 

57.4 

57.4 

57.4 

57.5 

57.7 

58.5 

GB 

900 

36.9 

37.6 

45.3 

47.8 

52.6 

54.7 

56.5 

57.6 

58.1 

58.5 

58.6 

58.6 

58.6 

58.7 

58.9 

59.7 

GB 

800 

37.5 

38.3 

46.6 

49.2 

54.2 

56.5 

58.3 

59.7 

60.1 

60.6 

60.8 

60.8 

60.8 

60.9 

61.1 

61.8 

GB 

700 

38.2 

38.9 

47.3 

50.2 

55.4 

57.8 

59.8 

61.5 

62.0 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

63.0 

63.2 

64.0 

GB 

600 

38.4 

39.1 

47.8 

51.0 

56.6 

59.4 

61.8 

63.7 

64.2 

64.9 

65.2 

65.2 

65.2 

65.4 

65.6 

66.3 

GB 

500 

38.7 

39.5 

49.0 

52.6 

58.6 

61.6 

64.7 

67,4 

68.0 

69.2 

69.8 

69.8 

69.8 

70.0 

70.2 

71.0 

GB 

400 

38.8 

39.6 

49.5 

53.3 

59.7 

63.0 

67.0 

69.9 

70.8 

72.4 

73.0 

73,0 

73.1 

73.3 

73.5 

74.3 

GB 

300 

38.8 

39.6 

49.9 

53.9 

60.3 

63.9 

68.7 

72.6 

73.0 

76.2 

77,0 

77.0 

77.4 

77.8 

78.3 

79.4 

GB 

200 

38.8 

39.6 

49.9 

53.9 

60.5 

64.2 

69.0 

73.8 

75.6 

78.9 

80.3 

80,8 

81.5 

82.7 

83.4 

86.x 

GB 

100 

38.8 

39.6 

49.9 

53.9 

60.5 

64.2 

69.0 

73.8 

75.6 

79.0 

80.8 

82.2 

83.8 

86.6 

88.3 

98.8 

GB 

000 

38.8 

39.6 

49.9 

53.9 

60.5 

64.2 

69.0 

73.8 

75.6 

79,0 

80.8 

82,2 

83.8 

86.6 

88.5 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OFKRATING  LOCATION  "A*  PERCEtTFAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  Afi  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UrC: 

-  1 

MONTH: 

DEC 

HOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IN 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FKBT 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CBIL 

9.2 

9.4 

11.6 

12.6 

13.3 

13.4 

13.5 

13.5 

13.5 

13.5 

13.5 

13.5 

13.5 

13.5 

13.5 

13.7 

6E 

20000 

11.8 

11.9 

14.0 

15.9 

16.9 

17.1 

17.2 

17.2 

17.2 

17.3 

17.3 

17.3 

17.3 

17.3 

17.5 

17.8 

GE 

18000 

11.8 

11.9 

14.8 

15.9 

16.9 

17.1 

17.2 

17.2 

17.2 

17.3 

17.3 

17.3 

17.3 

17.3 

17.5 

17.8 

6E 

16000 

11.8 

11.9 

14.8 

15.9 

16.9 

17.1 

17.2 

17.2 

17.2 

17.3 

17.3 

17.3 

17.3 

17.3 

17.5 

17.8 

GE 

14000 

11.8 

11.9 

14.8 

15.9 

16.9 

17.1 

17.2 

17.2 

17.2 

17.3 

17.3 

17.3 

17.3 

17.3 

17.5 

17.8 

GE 

12000 

12.4 

12.5 

15.6 

16.7 

17.6 

17.8 

18.0 

18.0 

18.0 

18.1 

18.1 

18.1 

18.1 

18.1 

18.3 

18.6 

GE 

10000 

13.0 

13.1 

16.6 

17.8 

18.8 

19.0 

19.1 

19.1 

19.1 

19.2 

19.2 

19.2 

19.2 

19.2 

19.5 

19.8 

GE 

9000 

13.1 

13.2 

16.8 

18.1 

19.0 

19,2 

19.4 

19.4 

19.4 

19.5 

19.5 

19.5 

19.5 

19.5 

19.7 

20.0 

GE 

6000 

14.0 

14.1 

17.6 

18.9 

20.3 

20.6 

20.8 

21.1 

21.1 

21.2 

21.2 

21.2 

21.2 

21.2 

21.5 

21.8 

GE 

7000 

14.2 

14.3 

18.1 

19.4 

20.8 

21.1 

21.2 

21.5 

21.5 

21.6 

21.6 

21.6 

21.6 

21.6 

21.9 

22.3 

GE 

6000 

14.3 

14.4 

18.2 

19.5 

21.0 

21.3 

21.4 

21.7 

21.7 

21.8 

21.8 

21.8 

21.8 

21.8 

22.2 

22.5 

GB 

5000 

14.8 

14.9 

18.8 

20.1 

21.6 

21.9 

22.2 

22.5 

22.5 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.9 

23.2 

SB 

4500 

14.9 

15.1 

18.9 

20.2 

21.9 

22.3 

22.5 

22.8 

22.8 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

23.2 

23.5 

CB 

4000 

17.1 

17.2 

21.5 

23.1 

24.9 

25.3 

25.5 

25.8 

25.8 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

26.2 

26.6 

GB 

3500 

18.0 

18.2 

22.7 

24.4 

26.2 

26.6 

26.8 

27.1 

27.1 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.5 

27.8 

GB 

3000 

20.5 

21.0 

25.7 

27.4 

29.2 

29.6 

29.8 

30.2 

30.2 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.6 

31.0 

GB 

2500 

23.5 

24.1 

29.7 

31.4 

33.2 

34.0 

34.2 

34.6 

34.6 

34.7 

34.7 

34.7 

34.7 

34.7 

35.1 

35.4 

OB 

2000 

28.4 

29.0 

35.1 

37.1 

39.7 

40.8 

41.1 

41.5 

41.7 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.4 

42.7 

GB 

1800 

29.1 

29.9 

36.1 

38.2 

40.8 

42.0 

42.4 

42.8 

43.0 

43,3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.7 

44.0 

GB 

1500 

33.9 

34.6 

41.5 

43.7 

47.1 

48.4 

48.7 

49.2 

49.5 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8 

50.1 

50.4 

GB 

1200 

37.7 

38.6 

46.8 

48.9 

52.6 

54.1 

54.5 

55.3 

55.5 

55.8 

55.8 

55.9 

55.9 

55.9 

56.2 

56.6 

GB 

1000 

40.1 

41.1 

49.9 

52.4 

56.7 

58.4 

59.1 

60.1 

60.3 

60.8 

60.8 

60.9 

60.9 

60.9 

61.2 

61.5 

GB 

900 

40.4 

41.4 

50.5 

53.2 

57.7 

59.9 

60-9 

61.8 

62.0 

62.5 

62.5 

62.6 

62.6 

62.6 

62.9 

63.2 

GB 

800 

42.0 

43.2 

52.6 

55.4 

60.1 

62.5 

63.8 

64.8 

65.2 

65.6 

65.8 

66.0 

66.0 

66.0 

66.3 

66.7 

GB 

700 

42.6 

43.8 

53.4 

56.6 

62.3 

64.7 

66.2 

67.3 

67.7 

68.3 

68.5 

68.7 

68.7 

68.7 

69.0 

69.4 

OB 

600 

42.9 

44.1 

53.9 

57.0 

63,0 

65.6 

67-1 

68.2 

68.8 

69.5 

69.8 

70.0 

70.0 

70.0 

70.3 

70,6 

GB 

500 

43.7 

44.9 

55.3 

58.6 

65.5 

68.2 

70.5 

72.6 

73.5 

74.4 

74.7 

75.3 

75.5 

75.6 

76.0 

76.3 

GB 

400 

43.9 

45.2 

55.7 

59.2 

67.0 

70.2 

73.0 

75.7 

77.0 

78.6 

79.0 

79.6 

79.8 

79.9 

80.3 

80.6 

GB 

300 

43.9 

45.2 

56.0 

59.8 

67.6 

71.2 

74.3 

78.1 

79.7 

82.4 

83.0 

83.5 

83.8 

84.0 

84.7 

85.8 

GB 

200 

43.9 

45.2 

56.0 

59.8 

67.6 

71.2 

74.3 

78.2 

80,2 

83.8 

85.6 

86.7 

87.3 

87.7 

88.6 

91.5 

GB 

100 

43.9 

45.2 

56.0 

59.8 

67.6 

71.2 

74.3 

78.2 

80.3 

84.4 

86.2 

87.5 

88.5 

89.0 

90.6 

99.2 

GB 

000 

43.9 

45.2 

56.0 

59.8 

67.6 

71.2 

74.3 

78.2 

80.3 

84.4 

66.2 

87.5 

88.5 

89.0 

90.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFSTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQaENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATICWS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  Afi  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

DEC 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IN  1 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CEIL 

11.1 

11.6 

12.9 

13.8 

14.5 

14.5 

14.6 

14.6 

14.6 

14.6 

14.6 

14.7 

14.7 

14.7 

14.7 

14.7 

GB 

20000 

13.5 

14.1 

15.6 

16.5 

17.5 

17.5 

17.8 

17.8 

17.9 

17.9 

17.9 

18.0 

18.0 

18.0 

18.0 

18.0 

GE 

18000 

13.5 

14.1 

15.6 

16.5 

17.5 

17.5 

17.8 

17.8 

17.9 

17.9 

17.9 

18.0 

18.0 

18.0 

18.0 

18.0 

IS 

16000 

13.5 

14.1 

15.6 

16.5 

17.5 

17.5 

17.8 

17.8 

17.9 

17.9 

17.9 

18.0 

18.0 

18.0 

18.0 

18.0 

6B 

14000 

13.5 

14.1 

15.6 

16.5 

17.5 

17.5 

17.8 

17.8 

17.9 

17.9 

17.9 

18.0 

18.0 

IB.O 

18.0 

18.0 

GE 

12000 

14.1 

14.7 

16.5 

17.4 

18.5 

18.5 

18.7 

18.7 

18.8 

18.8 

18.8 

18.9 

18.9 

18.9 

18.9 

18.9 

GB 

10000 

15.9 

16.6 

18.3 

19.3 

20.3 

20.3 

20.6 

20.6 

20.7 

20.8 

20. B 

20.9 

20.9 

20.9 

20.9 

20.9 

GB 

9000 

16.0 

16.7 

18.4 

19.9 

21.0 

21.0 

21.2 

21.2 

21.5 

21.6 

21.6 

21.7 

21.7 

21.7 

21.7 

21.7 

GB 

8000 

17.8 

18.4 

20.3 

22.0 

23.6 

23.6 

23.8 

23.9 

24.2 

24.3 

24.3 

24.4 

24.4 

24.4 

24.4 

24.4 

GB 

7000 

17.8 

18.4 

20.3 

22.0 

23.6 

23.6 

23.8 

23.9 

24.2 

24.3 

24.3 

24.4 

24.4 

24.4 

24.4 

24.4 

GB 

6000 

18.0 

18.6 

20.6 

22.2 

23.9 

23.9 

24.1 

24.3 

24.7 

24.8 

24.8 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9 

CB 

5000 

18.9 

19.6 

21.5 

23.1 

24.9 

25.1 

25.4 

25.6 

25.9 

26.0 

26.0 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

GB 

4500 

19.5 

20.1 

22.2 

23.9 

25.7 

25.9 

26.3 

26.8 

27.1 

27.2 

27.2 

27.3 

27.3 

27.3 

27.3 

27.3 

GB 

4000 

21.7 

22.5 

25.0 

26.9 

28.8 

29.1 

29.4 

29.9 

30.2 

30.4 

30.4 

30.5 

30.5 

30.5 

30.5 

30.5 

OB 

3500 

23.6 

24.3 

26.9 

29.0 

31.0 

31.2 

31.5 

32.1 

32.4 

32.5 

32.5 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

OB 

3000 

25.4 

26.3 

29.3 

31.4 

33.5 

33.7 

34.0 

34.6 

34.9 

35.0 

35.0 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

GB 

2500 

30.4 

31.3 

34.8 

36.9 

39.1 

39.5 

39.9 

40.9 

41.2 

41.3 

41.3 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

GB 

2000 

35.1 

36.2 

40.2 

42.7 

44.9 

45.5 

46.1 

47.1 

47.5 

47.6 

47.6 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

GB 

1800 

36.0 

37.0 

41.4 

44.3 

46.8 

47,6 

48.1 

49.2 

49.5 

49.6 

49.6 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

OB 

1500 

40.0 

41.1 

46.8 

50.6 

53.6 

54.5 

55.2 

56.3 

56.6 

56.8 

56.8 

57,1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

IS 

1200 

42.3 

43.5 

50.4 

54.3 

57.6 

58.6 

59.6 

60.7 

61.0 

61.2 

61.2 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

GB 

1000 

44.2 

45.4 

53.4 

57.5 

61.2 

62.4 

63.5 

64.6 

65.0 

65.3 

65.3 

65.6 

65,6 

65.6 

65.6 

65.6 

GB 

900 

44.8 

46.0 

54.4 

58.8 

62.8 

64.2 

65.2 

66-3 

66.7 

67.3 

67.3 

67,5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

GB 

800 

45.9 

47.0 

55.8 

60.6 

65.0 

66.4 

67.8 

68.9 

69.4 

70.3 

70.3 

70.5 

70.6 

70.7 

70,8 

70.8 

GB 

700 

45.9 

47.0 

56.5 

61.7 

66.4 

67.9 

69.3 

70.5 

71-0 

71.9 

71.9 

72.1 

72.2 

72.3 

72.4 

72.4 

GB 

600 

46.1 

47.3 

56.7 

62.0 

67.0 

68.7 

70.6 

72.2 

72.8 

73.6 

73.6 

74,0 

74.1 

74.2 

74.3 

74.3 

GB 

500 

46.3 

47.5 

57.3 

62.8 

68.2 

70.6 

73.2 

75.2 

76.2 

77.4 

77.5 

77.8 

77.9 

78.0 

78.4 

78.4 

GE 

400 

46.5 

47.7 

57.6 

63.2 

68.9 

71.7 

74.4 

77.2 

78.4 

80.3 

80.5 

80.8 

80.9 

81.1 

81.5 

81.6 

GB 

300 

46.5 

47.7 

57.7 

63.4 

69.3 

72.2 

75.5 

79.2 

80.7 

83.1 

83.4 

83.7 

83.9 

84.0 

84.5 

84.9 

GB 

200 

46.5 

47.7 

57.7 

63.4 

69.3 

72.4 

75.9 

80.2 

81.7 

85.0 

85.8 

86.4 

86.9 

87.3 

88.3 

90.0 

GB 

100 

46.5 

47.7 

57.7 

63.4 

69.3 

72.4 

75.9 

80.2 

81.8 

86.0 

87.0 

87.9 

88.6 

89.7 

91.5 

99.5 

GB 

000 

46.5 

47.7 

57.7 

63.4 

69.3 

72.4 

75.9 

80.2 

81.8 

86.0 

87.0 

87.9 

88.6 

89.7 

91.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  929 
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OraRATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

106100 

STATION  NAME:  BITBURG  AB 

OL 

PERIOD 

OF  RECORD:  APR  81  - 

MAR  91 

LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

DEC 

HOURS: 

18-20 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

HO 

CEIL 

14.5 

14.9 

16.2 

17.0 

17.3 

17.7 

17.7 

18.3 

18.3 

16.4 

18.4 

18.4 

18.4 

18.4 

18.4 

18.4 

GB 

20000 

16.1 

16.6 

18.1 

18.8 

19.1 

19.8 

19.8 

20.3 

20.3 

20.6 

20.6 

20.6 

20.6 

20.6 

20.6 

20.6 

6E 

18000 

16.1 

16.6 

18.1 

18.8 

19.1 

19.8 

19.8 

20.3 

20.3 

20.6 

20.6 

20.6 

20.6 

20.6 

20.6 

20.6 

GB 

16000 

16.1 

16.6 

18.1 

18.8 

19.1 

19.8 

19.8 

20.3 

20.3 

20.6 

20.6 

20.6 

20.6 

20.6 

20.6 

20.6 

GB 

14000 

16.1 

16.6 

18.1 

18.8 

19.1 

19.8 

19.8 

20.3 

20.3 

20.6 

20.6 

20.6 

20.6 

20.6 

20.6 

20.6 

GB 

12000 

16.2 

16.7 

18.2 

18.9 

19.2 

19.9 

19.9 

20.4 

20.4 

20.8 

20.8 

20.8 

20.8 

20.8 

20.8 

20.8 

GB 

10000 

17.8 

18.3 

19.8 

20.5 

20.9 

21.5 

21.5 

22.0 

22.0 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

GB 

9000 

19.1 

19.6 

21.3 

22.4 

22.7 

23.3 

23.3 

23.9 

24.1 

24.4 

24.4 

24.4 

24.4 

24.4 

24.4 

24.4 

GB 

6000 

20.2 

20.6 

22.4 

23.4 

24.1 

24.8 

24.8 

25.4 

25.7 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

GB 

7000 

20.3 

20.8 

22.5 

23.5 

24.2 

24.9 

25.1 

25.6 

25.9 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

GB 

6000 

20.4 

20.9 

22.6 

23.7 

24.3 

25.1 

25.2 

25.7 

26.0 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

GB 

5000 

22.0 

22.5 

24.2 

25.3 

25.9 

26.7 

26.8 

27.3 

27.6 

28.0 

28.0 

28.0 

28.0 

28.0 

28.0 

28.0 

OE 

4500 

22.8 

23.4 

25.2 

26.2 

27.1 

27.8 

28.0 

28.5 

28. 8 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

GB 

4000 

26.1 

27.0 

28.9 

30.0 

31.2 

31.9 

32.0 

32.7 

33.0 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

GB 

3500 

27.8 

28.7 

30.6 

31.7 

32.9 

33.7 

33.8 

34.4 

34.7 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

GB 

3000 

31.0 

31.8 

34.1 

35.4 

36.6 

37.5 

37.6 

38.3 

38.6 

38.9 

38.9 

38.9 

38.9 

38.9 

38.9 

38.9 

GB 

2500 

33.9 

34.8 

37.1 

38.8 

40.4 

41.4 

41.6 

42.3 

42.6 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

GB 

2000 

38.3 

39.5 

42.0 

44.3 

46.0 

47.0 

47.4 

48.2 

48.5 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

GB 

1800 

40.0 

41.2 

43.9 

46.2 

48.0 

48.9 

49.4 

50.1 

50.4 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

GB 

1500 

45.9 

47.3 

50.6 

53.3 

55.3 

56.3 

56.9 

57.6 

58.0 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

GB 

1200 

48.1 

49.6 

53.4 

56.3 

58.4 

59.5 

60.1 

61.1 

61.5 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

GB 

1000 

50.1 

51.6 

56.0 

58.9 

61.0 

62.0 

62.8 

64.0 

64.7 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

GB 

900 

51.1 

52.6 

57.4 

60.3 

62.4 

63.4 

64.2 

65.4 

66.1 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

GB 

800 

52.0 

53.5 

59.1 

62.4 

65.2 

66.2 

67.2 

68.5 

69.4 

70.0 

70.0 

70.0 

70,0 

70.0 

70.0 

70.0 

GB 

700 

53.1 

54.6 

61.3 

64.7 

68.5 

69.8 

71.1 

72.6 

73.4 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

GB 

600 

53.3 

54.8 

61.7 

65.6 

69.5 

70.8 

72.0 

74.2 

75.1 

76.0 

76.0 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

GB 

500 

53.7 

55.2 

62.2 

66.2 

71.5 

73,1 

74,6 

76.9 

78.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.5 

OE 

400 

54.1 

55.6 

62.8 

67.1 

73.0 

74.6 

76.3 

79.0 

80.3 

82.0 

82.0 

82.0 

82.2 

82.2 

82.2 

82.4 

GB 

300 

54.1 

55.6 

62.8 

67.1 

73.2 

75.1 

76.8 

80.3 

81.8 

83.6 

83.8 

83.9 

84.0 

84.1 

84.1 

84.6 

GB 

200 

54.1 

55.6 

62.9 

67.2 

73.4 

75.4 

77.1 

81.1 

82.8 

86.2 

86.8 

87.1 

87.2 

87.6 

87.7 

89.2 

GB 

100 

54.1 

55.6 

62.9 

67.2 

73.5 

75.6 

77.4 

81.4 

83.4 

87. B 

88.8 

89.5 

90.3 

91.1 

92.2 

98.7 

GB 

000 

54.1 

55.6 

62.9 

67.2 

73.5 

75.6 

77.4 

81.4 

83.4 

87.8 

88. 8 

89.5 

90.3 

91.1 

92.2 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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OPERATIRG  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  PRDH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

DEC 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IN  1 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FBET  1 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CBIL 

15.2 

15.5 

17.3 

17.4 

18.5 

18.8 

18.8 

19.1 

19.1 

19.1 

19.1 

19.1 

19.1 

19.1 

19.1 

19.1 

6B 

20000 

16.5 

16.8 

18.7 

18.8 

20.0 

20.4 

20.4 

20.8 

20.6 

20.9 

20.9 

20.9 

20.9 

20.9 

20.9 

21.0 

GB 

18000 

16.5 

16.8 

18.7 

18.8 

20.0 

20.4 

20.4 

20.8 

20.8 

20.9 

20.9 

20.9 

20.9 

20.9 

20.9 

21.0 

GS 

16000 

16.5 

16.8 

18-7 

18.8 

20.0 

20.4 

20.4 

20.8 

20.8 

20.9 

20.9 

20.9 

20.9 

20.9 

20.9 

21.0 

6B 

14000 

16.5 

16.8 

18.7 

18.8 

20.0 

20.4 

20.4 

20.8 

20.8 

20.9 

20.9 

20.9 

20.9 

20.9 

20.9 

21.0 

OR 

12000 

16.8 

17.1 

19.0 

19.1 

20.3 

20.8 

20.8 

21.1 

21.1 

21.2 

21.2 

21.2 

21.2 

21.2 

21.2 

21.3 

GB 

10000 

17.4 

17.7 

19.7 

19.8 

21.0 

21.4 

21.4 

21.7 

21.7 

21.8 

21.8 

21.8 

21.8 

21.8 

21.0 

21.9 

CB 

9000 

19.2 

19.6 

21.5 

21.6 

22.8 

23.2 

23.2 

23.5 

23.5 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.8 

GB 

8000 

20.5 

20.9 

22.9 

23.2 

24.7 

25.3 

25.3 

25.6 

25.6 

25.7 

25.7 

25.7 

25.7 

25.7 

25.7 

25.8 

GS 

7000 

20.5 

20.9 

22.9 

23.3 

24.8 

25.4 

25.4 

25.7 

25.7 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.3 

25.9 

GB 

6000 

20.5 

20.9 

22.9 

23.4 

24.9 

25.5 

25.5 

25.9 

25.9 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.1 

GB 

5000 

20.8 

21.1 

23.1 

23.7 

25.2 

25.7 

25.7 

26.1 

26.1 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.3 

OB 

4500 

21.7 

22.0 

24.3 

24.8 

26.3 

26.9 

26.9 

27.3 

27.3 

27.4 

27.4 

27.4 

27.4 

27.4 

27.4 

27.5 

OB 

4000 

24.3 

24  7 

27.1 

27.6 

29.8 

30.3 

30.3 

30.8 

30.8 

30.9 

30.9 

30.9 

30.9 

30.9 

30.9 

31.0 

GB 

3500 

25.9 

26.5 

28.9 

29.6 

31.7 

32.3 

32.3 

32.7 

32.7 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

32.9 

GB 

3000 

28.1 

28.6 

31.2 

32.0 

34.2 

34.7 

34.7 

35.2 

35.2 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.4 

GB 

2500 

31.1 

31.6 

34.4 

35.6 

37.8 

38.5 

38.5 

38.9 

38.9 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.1 

GB 

2000 

36.0 

36.6 

39.8 

41.2 

43.7 

44.4 

44.4 

44.8 

45.1 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.3 

GB 

1800 

38.1 

38.6 

41.9 

43.3 

45.8 

46.6 

46.6 

47.0 

47.2 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.4 

GB 

1500 

43.9 

44.4 

48.7 

50.4 

53.4 

54.2 

54.2 

54.6 

54.8 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

55.1 

GB 

1200 

47.2 

47.7 

52.5 

54.2 

57.3 

58.1 

58.2 

58.6 

58.9 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.2 

GB 

1000 

49.5 

50.0 

55.5 

57.5 

60.9 

61.9 

62.3 

62.9 

63.5 

63.8 

63.8 

63.8 

63,8 

63.8 

63.8 

63.9 

GB 

900 

50.4 

51.0 

56,9 

58.9 

62.3 

63.3 

63.7 

64,5 

65.2 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.6 

GB 

800 

51.4 

51.9 

59-0 

61.3 

64.8 

65.9 

66.2 

67.1 

67.7 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.3 

GB 

700 

52.9 

53.4 

60.9 

63-5 

67.8 

68.9 

69.7 

71.0 

71.9 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.6 

GB 

600 

53.1 

53.8 

61.4 

64.2 

69.5 

70.6 

71.5 

72.9 

74.0 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.7 

GB 

500 

53.5 

54.2 

62.3 

65.5 

71.6 

72.9 

74.6 

76.3 

77.5 

78.3 

70.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.5 

GB 

400 

53.9 

54.5 

62.7 

66.2 

72.9 

74.7 

76.6 

78.5 

79.8 

80.6 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

81.1 

GB 

300 

53.9 

54.5 

62.7 

66.3 

73.3 

75.3 

77.3 

79.5 

81.6 

82.8 

83.0 

83.1 

83.1 

83.3 

83.3 

83.9 

GR 

200 

53.9 

54.5 

62.7 

66.3 

73.7 

75.8 

78.1 

81.1 

83.4 

85.3 

85.9 

86.5 

87.2 

88.3 

68.6 

90.4 

GS 

100 

53.9 

54.5 

62.7 

66.3 

73.9 

76.2 

78.5 

81.5 

83.9 

86.6 

88.1 

88.9 

90.3 

92.4 

93.8 

99.0 

GS 

000 

53.9 

54.5 

62.7 

66.3 

73.9 

76.2 

78.5 

81.5 

83.9 

86.6 

88.1 

89.0 

90.6 

92.7 

94.1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  ’A'  PERCENTAGE  FREQUENCY’  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  RC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 

LST  TO  UTC;  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VISIBILIW  IH  METERS 

GB  GB  GE  GB 

48  40  32  24 

GE 

20 

GE 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO 

CEIL 

12.7 

13.0 

14.5 

15.1 

16.0 

16.3 

16.5 

16.7 

16.7 

16.8 

16.8 

16.8 

16.8 

17.0 

37.0 

17.2 

6B 

20000 

14.4 

14.7 

16.4 

17.0 

18.1 

18.6 

18.0 

18.9 

19.0 

19.1 

19.1 

19.1 

19.1 

19.3 

19.4 

19.6 

GB 

18000 

14.4 

14.7 

16.4 

17.0 

18.1 

18.6 

18.8 

18.9 

19.0 

19.1 

19.1 

19.1 

19.1 

19.3 

19.4 

19.6 

GB 

16000 

14.4 

14.7 

16.4 

17.0 

18.1 

18.6 

16.8 

18.9 

19.0 

19.1 

19.1 

19.1 

19.1 

19.3 

19.4 

19.6 

GB 

14000 

14.4 

14.7 

16.4 

17.1 

18.2 

18.6 

18.8 

19.0 

19.0 

19.2 

19.2 

19.2 

19.2 

19.3 

19.4 

19.6 

GB 

12000 

14,7 

15.0 

16.8 

17.5 

18.6 

19.0 

19.2 

19.4 

19.4 

19.5 

19.6 

19.6 

19.6 

19.7 

19.8 

20.0 

GB 

10000 

15.4 

15.7 

17.6 

18.4 

19.5 

19.9 

20.1 

20.3 

20.3 

20.5 

20.5 

20.5 

20.5 

20.6 

20.7 

20.9 

GB 

9000 

16.1 

16.4 

18.3 

19,2 

20.3 

20.7 

21.0 

21.1 

21.2 

21.4 

21.4 

21.4 

21.4 

21.5 

21.6 

21.8 

GB 

8000 

17.2 

17.5 

19.7 

20,7 

22.0 

22.5 

22.7 

22.9 

23.1 

23.2 

23.2 

23.3 

23.3 

23.4 

23.5 

23.7 

GB 

7000 

17.3 

17.6 

19.8 

20.9 

22.2 

22.7 

22.9 

23.2 

23.3 

23.4 

23.5 

23.5 

23.5 

23.6 

23.7 

23.9 

GB 

6000 

17.5 

17.8 

20.0 

21.1 

22.6 

23.0 

23.3 

23.5 

23.6 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

23.9 

24.0 

24.3 

GB 

5000 

18.2 

18.5 

20.8 

21.9 

23.5 

23.9 

24.2 

24.5 

24.6 

24.7 

24.8 

■>4.8 

24.8 

24.9 

25.0 

25.2 

as 

4500 

19.0 

19.4 

21.8 

22.9 

24.5 

25.1 

25.4 

25.6 

25.8 

25.9 

25.9 

26.0 

26.0 

26.1 

26.2 

26.4 

GB 

4000 

21.1 

21.5 

24.2 

25.5 

27.4 

27.9 

28.2 

28.5 

28.6 

28.8 

28.8 

28.8 

28.8 

28. 9 

29.0 

29.2 

GB 

3500 

22.4 

22.9 

25.6 

27.0 

28.9 

29.4 

29.7 

30.1 

30.2 

30.4 

30.4 

JO. 4 

30.4 

30.5 

30.6 

30.8 

GB 

3000 

24.8 

25.3 

28.2 

29.7 

31.7 

32.2 

32.5 

32.9 

33.0 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.4 

33.5 

33.7 

GB 

2500 

28.0 

28.6 

31.9 

33.5 

35.7 

36.4 

36,8 

37.2 

37.3 

37.5 

37,5 

37.6 

37.6 

37.7 

37.8 

38.0 

GB 

2000 

32.6 

33.3 

37.2 

39.1 

41.5 

42.4 

42.8 

43.3 

43.5 

43.7 

43.8 

43.8 

43.8 

43.9 

44.1 

44.3 

GB 

1800 

33.8 

34.5 

38.6 

40.5 

43.0 

44.0 

44.4 

44.9 

45.2 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.6 

45.7 

45.9 

GB 

1500 

38.5 

39.2 

44.0 

46.3 

49.3 

50.2 

50.8 

51.4 

51./ 

51.9 

52.0 

52.0 

52.0 

52.1 

52.3 

52.5 

GB 

1200 

41.4 

42.2 

47.6 

50.1 

53.3 

54.4 

55.1 

55.7 

56.1 

56.3 

56.4 

56,5 

56.5 

56.6 

56.7 

57.0 

GB 

1000 

43.6 

44.5 

50,6 

53.3 

56.8 

58.0 

58.9 

59.7 

60.1 

60.5 

60.5 

60.6 

60.6 

60.7 

60.9 

61.1 

GB 

900 

44.4 

45.3 

51.8 

54.5 

58.2 

59.5 

60.4 

61.2 

61.7 

62.1 

62.2 

62.2 

62.2 

62.4 

62.5 

62.7 

GB 

800 

45.7 

46.6 

53.9 

56.8 

60.9 

62.3 

63.3 

64.2 

64.7 

65.2 

65.3 

65.4 

65.4 

65.6 

65.7 

65.9 

GB 

700 

46.6 

47.5 

55.4 

58.6 

63.3 

64.8 

66.0 

67.1 

67.6 

68.1 

68.2 

68.3 

68.3 

68.5 

68.7 

68.9 

GB 

600 

46.9 

47.9 

56.1 

59.6 

64.8 

66.4 

67.8 

69-1 

69.8 

70.4 

70,5 

70.6 

70.6 

70.8 

71.0 

71.2 

GB 

500 

47.4 

48.4 

57.1 

61,0 

67.2 

69.1 

71.1 

72.8 

73.7 

74.5 

74.7 

74.8 

74.9 

75.1 

75.3 

75.6 

GB 

400 

47.6 

48.7 

57.5 

61.7 

68.5 

70.7 

73.1 

75.2 

76.3 

77.5 

77.7 

77.9 

78.0 

78.2 

78.4 

78.7 

OB 

300 

47.7 

48.7 

57,8 

62.2 

69.4 

72.0 

74.8 

77.6 

79.0 

80.8 

81.1 

81.3 

01.5 

81 .9 

82.2 

82.8 

GB 

200 

47.7 

48.7 

57.9 

62.3 

69.8 

72.5 

75.5 

78.8 

80.7 

83.4 

84.3 

84.9 

85.5 

86.3 

86.9 

88.9 

on 

100 

47.7 

48.7 

57.9 

62.3 

69.6 

72.6 

75.7 

79.1 

81.0 

84.6 

86.0 

87.1 

88.1 

89.9 

91.7 

99.0 

GB 

000 

47.7 

48.7 

57.9 

62.3 

69.8 

72.6 

75.7 

79.1 

81.0 

84.6 

86.0 

87.1 

88.2 

89.9 

91.9 

100.0 

TOTAL  NIIMSER  OP  OBSERVATIONS  7439 
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OPERATIHG  LOCATIOH  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAPETAC,  ASHEVILLE  IfC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 

LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


CEILING 
IN  1 

FEET  1 

GB 

112 

GB 

90 

GE 

80 

GE 

60 

OB 

48 

VISIBILITY  IN 

GB  GB 

40  32 

METERS 

GB 

24 

GB 

20 

GE 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO 

CEIL 

25.5 

25.9 

28.8 

29.7 

31.4 

31.9 

32.3 

32.7 

32.9 

33.1 

33.2 

33.3 

33.3 

33.4 

33.5 

33.8 

GB 

20000 

29.2 

29.7 

33.1 

34.1 

36.1 

36.7 

37.3 

37.7 

37. 9 

38.2 

38.3 

38.3 

38.4 

38.5 

38.6 

39.0 

6E 

18000 

29.2 

29.8 

33.2 

34.2 

36.2 

36.8 

37.4 

37.8 

38.0 

38.3 

38.4 

38.4 

38.5 

38.6 

38.7 

39.1 

GB 

16000 

29.3 

29.8 

33.2 

34.2 

36.2 

36.9 

37.4 

37.8 

38.1 

38.3 

38.4 

38.4 

38.5 

38.6 

38.7 

39.1 

GB 

14000 

29.4 

29.9 

33.3 

34.4 

36.4 

37.0 

37.6 

38.0 

38.2 

38.5 

38.6 

38.6 

38.7 

38.8 

38.9 

39.3 

68 

12000 

29.9 

30.5 

33.9 

35.0 

37.1 

37.8 

38.3 

38.8 

39.0 

39.2 

39.3 

39.4 

39.5 

39.6 

39.7 

40.1 

GB 

10000 

31.6 

32.2 

35.9 

17.1 

39.3 

40.0 

40.6 

41.1 

41.4 

41.6 

41.7 

41.8 

41.8 

41.9 

42.1 

42.5 

GB 

9000 

32.4 

33.0 

36.8 

J8.0 

40.3 

41.0 

41.6 

42.2 

42.4 

42.7 

42.8 

42.6 

42.9 

43.0 

43.1 

43.5 

GB 

8000 

34.4 

35.1 

39.3 

40.6 

43.1 

43.9 

44.5 

45.1 

45.4 

4'. .7 

45.3 

45.8 

45.9 

46.0 

46.1 

46.6 

GB 

7000 

34.9 

35.6 

39.6 

41.1 

43.7 

44.5 

45.2 

45.8 

46.0 

46.3 

46.4 

46.5 

46.6 

46.7 

46.8 

47.2 

GB 

6000 

35.2 

35.9 

■0.2 

41.5 

44.1 

44.9 

45.6 

46.2 

46.5 

46.8 

46.9 

46.9 

47.0 

47.1 

47.2 

47.7 

GB 

5000 

37.0 

37.8 

42.3 

43.6 

46.4 

47.2 

47.9 

48.5 

48.8 

49.1 

49.2 

49.3 

49.4 

49.5 

4  1.6 

50.0 

GB 

4500 

38.5 

39.3 

43.9 

45.4 

48.2 

49.1 

49.8 

50.5 

50-8 

51.1 

51.2 

51.3 

51.3 

51.4 

.1.6 

52.0 

GB 

4000 

41.8 

42.7 

47.6 

49.2 

52.2 

53.1 

53.9 

54.6 

54,9 

55.3 

55.4 

55.4 

55.5 

55.6 

Si  .8 

56.2 

GB 

3500 

44.3 

45.2 

50.4 

52.1 

55.2 

56.1 

57.0 

57.7 

58.1 

SB. 4 

58.6 

58.6 

58.7 

58.8 

ru.9 

59.4 

GE 

3000 

47.7 

46.7 

54.3 

56.0 

59.3 

60.3 

61.3 

62.0 

62.4 

62.8 

62.9 

63.0 

63.0 

63,2 

63.3 

63.8 

GB 

2500 

50.7 

51-8 

57.7 

59.5 

63,1 

64.1 

65.1 

65.9 

66.3 

66,7 

66.8 

66.9 

66.9 

67.1 

67.2 

67.7 

GB 

2000 

53.9 

55.0 

61.4 

53.4 

67.2 

68.3 

69.4 

70.3 

70.7 

71.1 

71.3 

71.4 

71.4 

71.6 

7^.7 

72.2 

GE 

1800 

54.7 

55.8 

62.4 

64.4 

68.3 

69.5 

70.5 

71.4 

7i.9 

72.3 

72.5 

72.5 

72.6 

72.7 

72.9 

73.4 

GB 

1500 

57.8 

59.0 

66.1 

68.4 

72.7 

74.0 

75.1 

76.2 

76.7 

77.1 

77.3 

77.4 

77.5 

77.6 

77.7 

78.2 

OB 

1200 

59.3 

60.8 

68.3 

70.8 

75.4 

76.8 

78.1 

79.2 

79.7 

80.2 

80.4 

00.5 

80.6 

80.7 

80.8 

81.3 

CB 

lOuO 

60.8 

62.1 

70.1 

72.7 

77.7 

79.2 

80.5 

81.8 

62.4 

02. 9 

83.1 

83.2 

83.3 

83.4 

'3  .6 

84.1 

GE 

900 

61.2 

62.5 

70.7 

73.4 

78.5 

80.0 

81.4 

82.7 

83. 3 

03.9 

84.1 

84,2 

84.3 

84.4 

.6 

85.0 

GB 

800 

61  .8 

63.1 

71.6 

74.4 

79.8 

81.4 

82.9 

84.3 

84.9 

05,6 

85.8 

85.9 

86.0 

86.1 

86.3 

86.8 

GB 

700 

62.3 

63.6 

72.4 

75.4 

81.1 

82.8 

84.4 

85,9 

86.7 

87.4 

87.6 

87.7 

87.8 

87.9 

88.1 

88.6 

OB 

600 

62.5 

63.8 

72.8 

75.9 

81.9 

83.6 

85.3 

86.9 

87.7 

88.5 

88.8 

88.9 

89.0 

89.1 

89.2 

89.7 

GB 

500 

62.7 

64.0 

73.2 

76.5 

82.9 

84.8 

86.7 

88.5 

09.4 

90.3 

90.6 

90.7 

90.9 

91.0 

91.2 

91.7 

GB 

400 

62.8 

64.1 

73.4 

76.0 

83.3 

85.3 

87.4 

89.4 

90.5 

91.6 

91  .9 

92.1 

72.2 

92.4 

92.6 

93,1 

GE 

300 

62.8 

64.1 

73.5 

76.9 

83.6 

85.8 

87.9 

90.2 

91.4 

92.8 

93.3 

93.4 

93.6 

93.8 

94.1 

94.7 

GB 

200 

62.8 

64.1 

73.5 

76.9 

83.8 

85.9 

88.2 

90.6 

92.0 

93.7 

94.3 

94.6 

94.9 

95.2 

95.5 

96.7 

GB 

100 

62.8 

64.1 

73.5 

76.9 

03,8 

86.0 

88.2 

90.7 

92.1 

94.0 

94.8 

95.2 

95.6 

96.1 

96.8 

99.7 

GE 

000 

62.8 

64.1 

73.5 

76.9 

83.8 

86,0 

88.2 

90.7 

92.1 

94.0 

94.8 

95.2 

95.6 

96.1 

96.8 

100.0 

TOrCAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  66892 
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PART  E 


TEMPERATURE  ARD  RELATIVE  HUMIOITY  SUMMARIES 

TEMPERATURE— CUMULATIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF). 

THESE  TABLES  ABE  CREATED  PROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA  AND  GIVE  CUMULATIVE 
POP  FOR  MAXIMUM,  MINIMUM,  AND  MEAN  TOfFERATURES,  RESPBdlVELY.  DATA  IS 
SUMIARIZBD  BY  MONTH  FOR  ALL  YEARS  COMBINED.  TOTALS  ARE  GIVEN  FOR  THE  WHOLE 
TEAR.  DATA  IS  DISPLAYED  USING  5-DEGREE  FABRENBEIT  INCREMENTS  (GE  0,  GE  5, 

GE  10,  ETC)..  THERE  IS  ORE  SPECIAL  THRESHOLD  FOR  'GE  33’  DEGREES.  MEANS, 

STANDARD  DEVIATIONS,  ARD  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARB  GIVEN. 

HOrTB  1.  BEGINNING  IN  JANUARY  1946,  DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES 

CAME  ROUTINELY  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  ON  AWS  FORMS  lO/lOA  OR  FROM  AUTOMATED 
DATA  COLLECTION  FROM  ALL  USAF-OPERATED  STATIONS.  REFER  TO  THE  "STATION  HISTORY" 
PAGE  FOR  DETAILED  INFORMATION  ON  REPORTING  PRACTICES. 

MONTHLY  TEMPERATURES. 

ALSO  PROM  SUmARY  OP  DAY  DATA,  THE  TABLES  GIVE  MONTHLY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMP¬ 
ERATURES  BY  MONTH  AND  BY  YEAR.  MONTHLY  RECORD  TEMPERATURES  (MAX  AND  MIN)  ARE  GIVEN, 
ALONG  taiH  TOTAL  OBSERVATIONS.  AN  ASTERISK  (•)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR 
WHICH  LESS  TRAN  90%  OP  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR(S) 
WITH  ONE  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

MEAN  MONTHLY  TEMPERATURE. 

ALSO  FROM  SUMURY  OT  DAY  DATA,  GIVES  MONTHLY  MEAN  TEMPERATURE  BY  MONTH, 

FOR  ALL  MONTHS,  AND  FOR  ALL  YEARS.  AN  ASTERISK  (•)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A 
MONTH  FOR  WHICH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DEHCTES 
A  IBAR(S)  WITH  ONE  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

DRY  BULB,  NET  BULB,  AND  DEW  POINT  TS4FBRATURES. 

THESE  TABLES  ARB  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS— DATA  IS  SUMMARIZED: 

-  BY  BIGHT  3-HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  BACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  GIVEN. 

THE  MEAN  NUMBER  OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES  FOR  VARIOUS  THRESHOLDS  ALSO 
APPEAR  AS  SPECIFIED  IN  EACH  SUFtlARY  AND  IN  ACCtXUlANCE  WITH  AFM  88-29, 

"ENGINEERING  WEATHER  DATA,"  AND  AWSP  105-56,  "METEOROLOGICAL  TECHNIQUES." 

NOTE  1.  WINTER  WET  BULB  ARD  DEW  POINT  MEAN  TBfPERATURES  FOR  VERY  COLD  STATIONS 
MUST  BE  USED  WITH  CAUTION.  WHEN  THE  DRY  BULB  TEMPERATURE  IS  BELCW  -35  DEGREES 
F,  DEW  POIirr  TEMPERATURES  ARB  NOT  REPORTED  (FMB-IB).  AS  A  RESULT,  WINTER  MEAN 
DEW  POINTS  (ARD  MORE  FREQUENTLY,  WINTER  MEAN  WET  BULB  TEMPERATURES)  ARE 
ACTUALLY  LOWER  THAN  SHOWN  IN  THE  TABLES.  IN  SOME  HOUR  GROUPS,  IN  FACT, 

HEAR  WET  BULB  TEMPERATURES  MAY  ACTUALLY  BE  SHOWN  AS  EXCEEDING  THE  MEAN  DRY 
BULB  TEMPERATURES. 
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SPECIAL  CAVBATt  DURING  PART  TIME  PERIODS,  THESE  SUMMARIES  REPRESEHT  THE  "HIGH*  AND  "LOW" 
TEMPERATURES  RECORDED  AHD  NOT  NECESSARILT  THE  ACTUAL  MAXIMUM  AND  MINIMUM  VALUES.  THESE  SU!«4ARIES 
ARE  INFLUENCED  BY  TBB  ABSENCE  OP  NIGHTTIME  TEMPERATURE  READINGS.  THEREFORE,  CERTAIN  SUMMARIES 
MAY  DEPICT  A  SLIGHT  "WARM"  BIAS. 


TEMPERATURE  CONVERSIONS:  F  «  1.8C  ♦  32 

C  *  K  -  273.0  (BEFORE  5  APRIL  77) 
C  =  K  -  273.2  (SINCE  5  APRIL  77) 


RELATIVE  HUMIDITY — CUMULATIVE  PERCENT  OCC»RRENCE  FREQUENCY  (POF). 

CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS,  THESh.  TABLES  GIVE  POF  OF  RELATIVE 

HUMIDITY  FOR  10%  INCRSfENTS.  MEANS  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  ALSO  PROVIDED. 

THE  DATA  IS  SUMMARIZED  AS  FOLLOWS: 

-  BY  BICTT  3-BOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MOtfTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAfi  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 


B  -  1  -  3 


USAFETAC/DS— 92/270  -  Pag©  291 


OPERKTIRG  lOCATION  'A' 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC 


CUMULATIVE  PERCENIACE  FRBQUENCT  OF  OCCURRERCB  OF  MAXIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

FROM  SUftWHY  OF  DAY  DATA 


SCATIOR  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  5204-9103 


LST 

TO  OTCs 

-01 

MONTH: 

ALL 

HCMJRS: 

ALL 

TEMP 

1 

JAB 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

(OBG-F) 

GB 

95 

.2 

.1 

.0 

GB 

90 

.2 

1.6 

.5 

.2 

GS 

85 

.2 

1.5 

6.1 

2.8 

.1 

.9 

GB 

80 

,3 

1.6 

6.0 

15.9 

11.1 

2.1 

3.1 

GB 

75 

.6 

6.7 

19.0 

30.8 

26.3 

7.8 

.1 

7.7 

GB 

70 

.4 

3.8 

17.8 

37.4 

51.7 

47.0 

23.3 

2.5 

15.4 

GS 

65 

2.2 

11.1 

33.3 

57.0 

71.7 

70.2 

44.1 

9.0 

.1 

25.0 

GB 

60 

.5 

7.7 

24.1 

55.1 

80.9 

92.4 

93.0 

71.2 

25.6 

.3 

37.7 

GB 

55 

.1 

2.5 

15.8 

42.8 

78.9 

95.6 

99.8 

99.5 

90.9 

51.2 

6.2 

.7 

48.7 

GB 

50 

2.5 

9.4 

32.0 

64.0 

94.0 

99.7 

100.0 

100.0 

98.9 

78.1 

20.7 

6.6 

58.9 

GE 

45 

14.1 

25.0 

58.2 

83.5 

98.9 

100.0 

100.0 

93.3 

45.5 

20.0 

69.9 

GB 

40 

31.8 

45.9 

78.0 

95.8 

99.9 

98.6 

71.1 

40.9 

80.2 

GB 

35 

59.2 

69.2 

92.3 

99.7 

100.0 

99.9 

89.0 

68.1 

89.8 

GB 

33 

69.1 

76.5 

95.5 

99.8 

100.0 

93.9 

78.2 

92.8 

GB 

30 

82.4 

87.6 

99.1 

100.0 

98.7 

88.5 

96.4 

GB 

25 

92.4 

96.1 

99.8 

100.0 

96.7 

98.7 

GB 

20 

96.9 

98.6 

99.9 

99.6 

99.6 

GB 

15 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

99.9 

GB 

10 

100.0 

99.9 

100.0 

OB 

5 

100.0 

100.0 

HEAR 

35.9 

38.6 

46.2 

53.3 

61.4 

66.9 

70.5 

69.5 

63.9 

54.8 

43.6 

38.1 

53.6 

SD 

7.57 

8.17 

8.38 

8.70 

8.21 

7.94 

8.32 

7.45 

7-20 

7.17 

6.86 

7.22 

14.58 

TOTAL 

0B8 

1209 

1101 

1209 

1146 

1183 

1170 

1202 

1195 

1160 

1201 

1168 

1209 

14153 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  MINIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  5204-9103 


LST  TO  UTC: 

-01 

MONTH: 

:  ALL 

HOURS: 

ALL 

temp 

(DBG-F) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

6B  70 

.1 

.0 

6B  65 

.1 

2.2 

.6 

.2 

6E  60 

.3 

5.6 

14.5 

10.9 

1.1 

.1 

2.7 

GS  55 

.1 

5.3 

24.6 

43.3 

43.5 

15.1 

2.5 

.1 

11.3 

GE  50 

-1 

-7 

3.1 

24.8 

60.2 

81.0 

79.2 

48.1 

15.6 

1.6 

.3 

26.4 

GE  45 

,7 

1.2 

5.3 

15.9 

54.9 

88.5 

97.1 

96.5 

78.4 

39.6 

7.8 

3.3 

40.9 

GB  40 

6.3 

7.2 

17.8 

37.7 

81.1 

98.0 

100.0 

99.7 

94.1 

64.6 

24.5 

12.2 

53.7 

GE  35 

22.7 

25.2 

46.3 

70.9 

96.3 

100.0 

100.0 

99.8 

88.6 

52.7 

32.9 

69.7 

GE  33 

34.6 

35.9 

58.7 

81.6 

98.1 

100.0 

94.0 

64.8 

44.0 

76.1 

GB  30 

52.2 

52.7 

74.3 

93.0 

99.9 

98.9 

81.7 

61.4 

84.6 

GB  25 

72.9 

73.2 

89.1 

99.3 

100.0 

100.0 

94.3 

79.3 

92.4 

GB  20 

84.1 

85.4 

96.4 

99.9 

98.7 

91.1 

96.3 

GB  15 

92.3 

92.0 

99.3 

100.0 

99.9 

96.9 

98.4 

GB  10 

96,8 

96.5 

99.8 

100.0 

99.3 

99.4 

GB  5 

99.1 

98.6 

100.0 

99.8 

99.8 

GE  0 

99.9 

99.8 

100.0 

100.0 

GB  -5 

100.0 

100.0 

100.0 

MEAN 

28.4 

28.7 

33.5 

38.0 

45.0 

50.6 

53.8 

53.4 

48.7 

42.4 

35.0 

30.9 

40.7 

SD 

8.50 

8-71 

7.09 

5.99 

5.88 

5-26 

5.12 

4.99 

5.40 

6.36 

6.65 

7.86 

11.27 

TCrCM.  DBS 

1209 

1101 

1209 

1146 

1183 

1170 

1202 

1195 

1160 

1201 

1168 

1209 

14153 
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OPERATING  lOCATIOR  'A'  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FRBQUENCIf  OF  OCCURRENCE  OF  MEAN  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

STATION  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  5204-9103 

LST  TO  UTC:  -01  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 

TEMP 

(DE6-F) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

KAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

GB 

80 

.6 

.0 

GB 

75 

.1 

.7 

4.4 

1.2 

.5 

GE 

70 

.4 

4.5 

14.2 

9.9 

1.0 

2.5 

GS 

65 

.4 

5.3 

19.2 

33.7 

30.0 

7.8 

.4 

8.1 

6B 

60 

2.5 

17.7 

45.2 

63.1 

63.0 

29.6 

3.6 

18.8 

GB 

55 

.1 

1.7 

10.8 

41.7 

75.7 

92.3 

90.5 

64.2 

19.7 

.4 

33.2 

50 

.1 

1.5 

10.3 

30.5 

72.0 

95.3 

99.8 

99.7 

89.9 

44.4 

5.9 

1.1 

46.0 

GE 

45 

4.0 

7.8 

26.6 

54.9 

92.7 

99.8 

100.0 

100.0 

99.2 

75.9 

23.8 

9.2 

57.9 

GS 

40 

17.5 

25.2 

53.2 

81.7 

99.0 

100.0 

100.0 

93.8 

50.3 

26.7 

70.7 

GR 

35 

43.1 

51.0 

79.4 

97.1 

100.0 

99.6 

78.5 

52.4 

83.5 

GE 

33 

54.6 

60.7 

85.3 

98.6 

99.8 

85.8 

62.4 

87-3 

GB 

30 

69.1 

73.3 

92.4 

99.7 

100.0 

93.0 

77.3 

92.1 

GB 

25 

85.2 

87,8 

98.5 

100.0 

99.6 

91.6 

96.9 

GE 

20 

92,7 

94.4 

99.6 

100.0 

97.6 

98.7 

GB 

15 

96.9 

98.1 

99.8 

99.8 

99.5 

GB 

10 

99.6 

99.6 

100.0 

99.9 

99.9 

GB 

5 

100.0 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

0 

100.0 

100-0 

MEAN 

32.4 

33.9 

40.1 

45.9 

53.5 

59.0 

62.4 

61.7 

56.6 

48.9 

39.6 

34.8 

47.4 

SO 

7.79 

8.05 

7,12 

6.73 

6.40 

6.02 

6.17 

5.56 

5.54 

6.07 

6.37 

7.25 

12.59 

TOTAL  CBS 

1209 

1101 

1209 

1146 

1183 

1170 

1202 

1195 

1160 

1201 

1168 

1209 

14153 
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OPBRATIII6  LOCATION  'A' 
l/SAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


HONTHLY  MAXIMUM  TmPERAlVHES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUMMARY  OP  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  5204-9103 

LST  TO  UTC:  -01  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

52 

80 

76 

91 

95 

88 

67 

59 

49 

47 

95* 

53 

44 

57 

67 

71 

85 

81 

82 

87 

84 

69 

56 

58 

87 

54 

50 

47 

64 

64 

82 

86 

77 

85 

83 

70 

55 

51 

66 

55 

48 

47 

65 

79 

76 

80 

85 

81 

75 

67 

65 

52 

85 

56 

47 

40 

65 

66 

82 

71 

84 

79 

75 

70 

50 

52 

84 

57 

51 

59 

64 

70 

73 

91 

95 

82 

77 

66 

56 

51 

95 

58 

50 

59 

62 

65 

75 

81 

81 

85 

81 

63 

51 

51 

85 

59 

50 

62 

64 

74 

76 

81 

91 

83 

82 

71 

57 

49 

91 

60 

51 

63 

62 

69 

74 

88 

75 

79 

75 

66 

55 

48 

88 

61 

50 

57 

66 

70 

69 

81 

85 

84 

82 

71 

51 

56 

85 

62 

50 

46 

52 

72 

74 

80 

83 

85 

84 

74 

56 

48 

85 

63 

36 

37 

55 

66 

76 

76 

84 

85 

75 

64 

63 

43 

85 

64 

40 

57 

56 

70 

78 

86 

96 

88 

81 

65 

54 

47 

96 

65 

49 

39 

65 

63 

77 

82 

80 

79 

73 

67 

55 

51 

82 

66 

49 

55 

57 

60* 

62* 

84 

78 

87 

78 

74 

54 

50 

87* 

67 

50 

51 

57 

67 

79 

82 

84 

79 

75 

68 

52 

51 

84 

68 

51 

49 

72 

82 

75 

81 

88* 

11* 

73* 

CD 

» 

60 

47 

88* 

69 

so 

45 

57 

70 

85 

76 

89 

85* 

77 

70 

56 

40 

89* 

70 

45 

49 

50 

70 

70 

81 

81 

81 

77 

71 

58 

50 

81 

71 

49 

47 

52 

74 

79 

74 

86 

88 

74 

68 

52 

52 

88 

72 

47 

52 

67 

65 

70 

81 

86 

78 

71 

64 

57 

48 

86 

73 

42 

41 

64 

64 

71 

82 

86 

82 

86 

68 

59 

48 

86 

74 

51 

53 

66 

68 

73 

75 

78 

87 

77 

51 

53 

51 

87 

75 

53 

51 

51 

73 

71 

78 

87 

89 

77 

60 

53 

42 

89 

76 

46 

51 

57 

68 

80 

89 

93 

84 

73 

69 

51 

44 

93 

77 

51 

51 

60 

64 

71 

87 

82 

77 

73 

66 

60 

57 

87 

78 

46 

53 

59 

64 

75 

80 

86 

78 

73 

69 

53 

50 

86 

79 

37 

42 

50 

66 

80 

80 

84 

80 

77 

75 

54 

54 

84 

80 

45 

52 

55 

68 

68 

77 

81 

82 

75 

59 

54 

52 

82 

81 

48 

48 

66 

68 

79 

81 

82 

82 

73 

64 

55 

46 

82 

82 

48 

50 

63 

70 

81 

86 

91 

84 

84 

63 

57 

52 

91 

83 

52 

48 

57 

66 

73 

81 

93 

88 

77 

72 

55 

52 

93 

84 

48 

45 

52 

70 

70 

81 

88 

84 

77 

61 

55 

43 

88 

85 

46 

SO 

52 

68 

79 

81 

86 

86 

77 

73 

59 

55 

86 
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OPKRKriHG  IdOCATIOR  'A' 
USAFBTAC,  ASBEVILLB  HC 


HOHTHLY  MAXIMUM  TEMPERATURES  IB  FAHRENHEIT 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


StATIOH  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURO  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  5204-9103 


LST 

TO  UTC: 

-01 

MONTH; 

ALL 

HOURS:  ALL 

YEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

86 

48 

37 

57 

61 

75 

82 

82 

93 

72 

73 

59 

54 

93 

87 

50 

50 

50 

70 

70 

88 

81 

84 

79 

66 

55 

55 

88 

88 

50 

48 

54 

72 

75 

73 

82 

86 

75 

66 

52 

50 

86 

89 

48 

54 

73 

63 

77 

79 

88 

86 

79 

73 

55 

57 

88 

90 

48 

64 

66 

70 

81 

82 

88 

95 

72 

73 

54 

52 

95 

91 

55 

55 

64 

64* 

eRBATBST 

55 

64 

73 

82 

85 

91 

96 

95 

86 

75 

65 

58 

96 

TQDIL  OBS 

1209 

1101 

1209 

1146 

1163 

1170 

1202 

1195 

1160 

1201 

1168 

1209 

14153 

THE  GREATEST  VALUE  OF  96  OCCURRED  ON  0''/18/64 

NOTE:  ‘THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAR  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


B  -  3  -  IB 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


MONTHLY  MINIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SIRMRY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 

LST  TO  UTC:  -01 


PERIOD  OF  RECORD:  5204-9103 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

52 

28 

39 

43 

49 

44 

36 

29 

23 

16 

16* 

53 

15 

4 

27 

31 

33 

39 

49 

45 

41 

33 

26 

21 

4 

54 

5 

1 

24 

29 

36 

41 

42 

48 

35 

32 

23 

27 

1 

55 

14 

4 

12 

28 

32 

41 

48 

46 

37 

26 

22 

21 

4 

56 

1 

-3 

22 

22 

35 

38 

47 

39 

45 

30 

16 

20 

-3 

57 

15 

25 

26 

28 

30 

40 

49 

41 

36 

31 

24 

21 

15 

58 

17 

14 

15 

24 

34 

40 

46 

45 

43 

32 

30 

20 

14 

59 

19 

23 

27 

30 

36 

41 

52 

45 

45 

32 

26 

25 

19 

60 

5 

17 

26 

32 

34 

43 

42 

47 

39 

33 

30 

16 

5 

61 

17 

30 

25 

38 

35 

41 

42 

44 

45 

31 

22 

11 

11 

62 

16 

20 

17 

30 

32 

36 

42 

42 

40 

32 

16 

8 

8 

63 

4 

8 

16 

29 

33 

43 

44 

40 

38 

27 

31 

11 

4 

64 

11 

19 

17 

28 

38 

35 

40 

44 

35 

28 

25 

15 

11 

65 

21 

12 

16 

29 

33 

41 

43 

42 

39 

31 

15 

20 

12 

66 

4 

27 

24 

30* 

39* 

41 

43 

40 

39 

28 

20 

21 

4* 

67 

10 

18 

26 

26 

28 

39 

45 

44 

39 

29 

21 

10 

10 

68 

-3 

23 

27 

26 

34 

44 

45* 

44* 

48* 

33* 

24 

12 

-3* 

69 

23 

6 

25 

28 

35 

39 

45 

48* 

34 

35 

22 

15 

6* 

70 

17 

o 

13 

32 

41 

44 

41 

39 

33 

28 

10 

8 

71 

9 

14 

7 

30 

37 

44 

43 

45 

41 

31 

20 

27 

7 

72 

7 

9 

22 

27 

36 

38 

45 

39 

35 

26 

24 

14 

7 

73 

14 

19 

23 

28 

35 

42 

48 

46 

35 

30 

19 

6 

6 

74 

24 

24 

19 

35 

35 

39 

44 

44 

33 

28 

21 

26 

19 

75 

26 

21 

24 

26 

35 

35 

44 

48 

44 

28 

19 

0 

0 

76 

6 

19 

14 

24 

32 

39 

46 

46 

41 

33 

26 

3 

3 

77 

19 

19 

19 

23 

30 

39 

48 

48 

37 

32 

19 

21 

19 

78 

24 

10 

26 

26 

37 

41 

42 

41 

41 

35 

21 

8 

8 

79 

1 

19 

24 

28 

30 

44 

46 

41 

39 

32 

23 

25 

1 

80 

14 

27 

28 

32 

36 

43 

41 

39 

41 

30 

23 

16 

14 

81 

19 

18 

28 

28 

32 

43 

48 

45 

37 

30 

21 

16 

16 

82 

12 

18 

27 

30 

34 

46 

48 

46 

45 

32 

28 

23 

12 

83 

21 

19 

28 

27 

39 

41 

45 

50 

39 

30 

18 

21 

18 

84 

21 

18 

19 

28 

34 

45 

43 

46 

39 

32 

27 

19 

18 

85 

3 

7 

21 

28 

36 

39 

48 

43 

37 

28 

25 

14 

3 
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CPERKTIIIG  lOCATIOH  'A'  MONTHLY  MINIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SUFMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  106100 

STATIOR  RAHB: 

LST  TO  UTC:  - 

BITBURG 

01 

AB  DL 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  5204- 

ALL  HOURS :  ALL 

9103 

TSAR 

JAR 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

Jim 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

S6 

12 

3 

19 

19 

32 

39 

45 

43 

36 

30 

25 

12 

3 

87 

3 

10 

10 

28 

32 

43 

48 

43 

39 

37 

28 

14 

3 

88 

28 

25 

21 

27 

37 

43 

45 

46 

43 

2B 

12 

27 

12 

89 

19 

21 

28 

32 

36 

39 

46 

46 

41 

34 

18 

IB 

18 

90 

25 

27 

32 

2'» 

39 

41 

45 

50 

36 

34 

27 

19 

19 

91 

19 

3 

25 

3* 

LSAST 

-3 

-3 

7 

19 

28 

35 

40 

39 

33 

26 

12 

0 

-3 

TOTAL  OBS 

1209 

1101 

1209 

1146 

1183 

1170 

1202 

1195 

1160 

1201 

1168 

1209 

14153 

THE  LEAST  VALUE  OF  -3  OCCURRED  ON  02/02/56 

ROTE:  ‘THE  VALUE  IS  BASED  OH  A  MONTH  WITH  USS  THAN  90«  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


B  -  3  -  2B 
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OPBHATIHG  LOCATION  'A' 
USAFBTAC,  ASHBVXLLB  NC 


HOffTHLY  MEAN  TQfPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SU^t1ARy  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 

LST  TO  UTC:  -01 


PERIOD  OF  RECORD:  5204-9103 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

52 

52 

56 

60 

66 

64 

51 

45 

36 

32 

51* 

53 

30 

33 

44 

49 

57 

60 

62 

62 

57 

52 

41 

38 

49 

54 

27 

30 

42 

44 

54 

59 

58 

60 

56 

50 

41 

38 

47 

55 

30 

30 

35 

47 

51 

59 

64 

63 

57 

46 

40 

37 

47 

56 

34 

17 

41 

43 

55 

54 

61 

57 

59 

47 

38 

38 

45 

57 

32 

40 

47 

48 

50 

62 

64 

60 

55 

49 

40 

34 

48 

5S 

33 

37 

34 

42 

55 

58 

63 

62 

60 

50 

41 

38 

48 

59 

34 

38 

45 

49 

56 

61 

68 

63 

61 

50 

39 

37 

50 

60 

33 

36 

43 

47 

56 

61 

58 

61 

55 

49 

44 

33 

48 

61 

33 

42 

44 

50 

50 

58 

58 

60 

62 

51 

38 

34 

48 

62 

36 

34 

33 

46 

49 

58 

59 

61 

55 

50 

37 

29 

46 

63 

22 

25 

39 

49 

52 

60 

63 

59 

57 

47 

46 

27 

45 

64 

29 

37 

36 

47 

56 

60 

65 

61 

57 

45 

41 

32 

47 

65 

34 

29 

40 

44 

52 

58 

58 

58 

53 

48 

36 

37 

46 

66 

29 

43 

39 

47* 

51* 

61 

58 

59 

57 

52 

35 

36 

47* 

67 

34 

38 

41 

44 

53 

57 

65 

60 

56 

51 

39 

33 

48 

68 

32 

37 

42 

50 

53 

59 

62* 

62* 

58* 

52* 

37 

30 

47* 

69 

37 

30 

39 

46 

55 

58 

65 

64* 

57 

52 

41 

28 

47* 

70 

32 

33 

34 

43 

54 

63 

59 

61 

58 

49 

44 

33 

47 

71 

33 

35 

35 

49 

59 

58 

64 

64 

57 

49 

38 

37 

48 

72 

31 

38 

44 

45 

51 

55 

63 

58 

51 

45 

38 

33 

46 

73 

31 

31 

38 

42 

53 

60 

62 

65 

57 

46 

39 

33 

47 

74 

39 

38 

43 

49 

52 

57 

59 

62 

54 

40 

39 

40 

48 

75 

39 

35 

37 

44 

52 

58 

64 

67 

59 

44 

37 

30 

47 

76 

35 

33 

35 

44 

55 

64 

67 

63 

56 

51 

41 

30 

48 

77 

34 

39 

44 

41 

51 

57 

63 

61 

55 

50 

42 

38 

48 

78 

35 

31 

42 

45 

53 

57 

59 

58 

54 

*8 

37 

34 

46 

79 

23 

31 

39 

43 

52 

62 

61 

59 

57 

51 

39 

40 

46 

80 

30 

39 

40 

44 

51 

56 

57 

61 

57 

46 

38 

33 

46 

81 

33 

32 

46 

47 

54 

58 

60 

61 

56 

46 

41 

32 

47 

82 

31 

36 

42 

47 

55 

63 

67 

63 

63 

50 

44 

37 

50 

83 

38 

32 

41 

48 

51 

61 

71 

68 

58 

49 

39 

35 

49 

84 

34 

33 

37 

44 

50 

58 

62 

64 

53 

49 

42 

35 

47 

85 

25 

29 

37 

46 

55 

56 

63 

59 

57 

48 

35 

39 

46 
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OPBIUTIIIG  IXJCATIOW  'A'  MONTHLr  MEAN  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FRCH  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


ffCJVriOII  IIUMBKR:  106100 

STATION  NAME: 

LST  TO  UTC:  - 

BITBURG 

01 

AB  DL 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  6204- 

ALL  HOURS:  ALL 

9103 

TEAR 

JAN 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

86 

33 

22 

38 

42 

55 

61 

62 

61 

53 

52 

42 

37 

47 

87 

25 

33 

34 

48 

48 

59 

64 

62 

60 

50 

41 

36 

47 

88 

39 

36 

39 

47 

57 

59 

61 

64 

58 

52 

38 

41 

49 

89 

36 

36 

45 

45 

58 

59 

65 

64 

59 

53 

38 

37 

50 

90 

36 

44 

46 

46 

58 

58 

62 

68 

55 

52 

41 

34 

50 

91 

34 

30 

46 

37* 

mR 

32.4 

33.9 

40.1 

45.9 

53,5 

59.0 

62.4 

61.7 

56.6 

48.9 

39.6 

34.8 

47.4 

Torna  obs 

1209 

1101 

1209 

115- 

1183 

1170 

1202 

1195 

1160 

1201 

1168 

1209 

14153 

llarB:  •THE  VALUE  IS  BASED  OH  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


B  -  %  -  IB 
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OPBRATIlfG  LOCATION  *A" 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUmARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  OL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC:  -  1 

MONTH: 

JAN 

HOURS 

HEAR 

STANDARD 

TOTAL 

KEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DEG  F 

TOTAL 

LST 

DEVIATION 

OBS 

LE  0 

LE  32 

6E  65 

GE  80 

GE  93 

HOURS 

00-02 

32.4 

8.832 

93u 

0 

425 

0 

0 

0 

930 

03-05 

32.0 

8.955 

930 

0 

448 

0 

0 

0 

930 

06-08 

31.6 

9.209 

930 

0 

460 

0 

0 

0 

930 

09-11 

32.4 

9.030 

930 

0 

446 

0 

0 

0 

930 

12-14 

34.3 

8.441 

930 

0 

356 

0 

0 

0 

930 

15-17 

34.8 

8.217 

930 

0 

325 

0 

0 

0 

930 

18-20 

33.6 

8.472 

930 

0 

373 

0 

0 

0 

930 

21-23 

32.9 

8.605 

930 

0 

403 

0 

0 

0 

930 

ALL 

HOURS 

33.0 

8.734 

7440 

0 

3236 

0 

0 

0 

7440 

MONTH: 

FEB 

00-02 

31.3 

8.715 

846 

0 

45^ 

0 

0 

0 

846 

03-05 

30.5 

S.OlO 

646 

0 

468 

0 

0 

0 

846 

06-08 

29.8 

9.238 

846 

0 

491 

0 

0 

0 

846 

09-11 

31.4 

8.622 

646 

0 

440 

0 

0 

0 

846 

12-14 

35.3 

8.150 

846 

0 

308 

0 

0 

0 

846 

15-17 

36.5 

8.264 

846 

0 

264 

0 

0 

0 

846 

18-20 

34.0 

8.256 

646 

0 

355 

0 

0 

0 

846 

21-23 

32.3 

8.326 

846 

0 

419 

0 

0 

0 

846 

ALL 

HOURS 

32.6 

8.887 

6768 

0 

3201 

0 

0 

0 

6768 

E  -  5  -  1  -  1 
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OPERATIRG  UXSnOII  'A' 
USAFEXAC.  ASHEVIU.B  RC 


DRY  BULB  TOCBRATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSKRVATIOHS 


SIATIOR  NUMBER: 

106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  OL 

LST  TO  UTC:  -  1 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  APR  81  -  MAR 

MAR 

91 

HOURS 

Lsr 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

0B3 

MEAN  NUMBER 

LB  0 

OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES  DEG  F 

LS  32  6B  65  GB  80  GE  93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

37.5 

6.891 

930 

0 

238 

0  0 

0 

930 

03-05 

36.3 

7.005 

930 

0 

280 

0  0 

0 

930 

06-08 

35.8 

7.075 

930 

0 

291 

0  0 

0 

930 

09-H 

39.3 

7.118 

930 

0 

161 

0  0 

0 

930 

12-14 

43.8 

7.784 

930 

0 

58 

7  0 

0 

930 

15-17 

45.1 

8.125 

930 

0 

38 

15  0 

0 

930 

18-20 

42.1 

7.519 

930 

0 

92 

4  0 

0 

930 

21-23 

39.3 

6.883 

930 

0 

146 

0  0 

0 

930 

ALL 

HOURS 

39.9 

7.932 

7440 

0 

1304 

26  0 

0 

7440 

MONTH: 

APR 

00-02 

41.9 

6.139 

901 

0 

43 

0  0 

0 

901 

03-05 

40.1 

6.046 

900 

0 

104 

0  0 

0 

900 

06-08 

40.5 

6.168 

900 

0 

97 

0  0 

0 

900 

09-11 

46.0 

7.079 

900 

0 

20 

0  0 

0 

900 

12-14 

50.3 

8.163 

900 

0 

5 

33  0 

0 

900 

15-17 

51.4 

8.597 

900 

0 

3 

60  0 

0 

900 

18-20 

48.5 

7.944 

900 

0 

9 

14  0 

0 

900 

21-23 

44.3 

6.699 

900 

0 

22 

0  0 

0 

900 

ALL 

BOURS 

45.4 

8.288 

7201 

0 

303 

107  0 

0 

7201 

B  -  5  -  1  -  2 
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OFBRATING  LOCMTIOII  "A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


DRY  BULB  TEKPERATURB  SUMMARY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  mJHBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  OL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  61  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC:  -  1 

MONTH: 

HAY 

HOURS 

HEMI 

STMDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DEG  F 

TOTAL 

tST 

DEVIATION 

OBS 

LB  0 

LB  32  GE  65 

GE  80  GE 

93 

HOURS 

00-02 

49.4 

6.085 

930 

0 

1 

1 

0 

0 

930 

03-05 

47.4 

5.850 

930 

0 

6 

0 

0 

0 

930 

06-OS 

49.0 

6.072 

930 

0 

2 

0 

0 

0 

930 

09-11 

55.1 

7.504 

930 

0 

0 

88 

0 

0 

930 

12-14 

59.1 

8.543 

930 

0 

0 

239 

1 

0 

930 

15-17 

60.2 

8.824 

930 

0 

0 

287 

1 

0 

930 

18-20 

57.7 

8.088 

930 

0 

0 

180 

0 

0 

930 

21-23 

52.6 

6.762 

930 

0 

0 

17 

0 

0 

930 

ALL 

HOURS 

53.8 

8.609 

7440 

0 

9 

812 

2 

0 

7440 

MONTH: 

JUN 

00-02 

54.5 

5.515 

900 

0 

0 

31 

0 

0 

900 

03-05 

52.6 

5.328 

900 

0 

0 

8 

0 

0 

900 

06- os 

54.4 

5.804 

900 

0 

0 

34 

0 

0 

900 

09-11 

60.1 

7.190 

900 

0 

0 

224 

2 

0 

900 

12-14 

64.0 

8.141 

900 

0 

0 

362 

24 

0 

900 

15-17 

64.6 

8.427 

900 

0 

0 

388 

44 

0 

900 

18-20 

62.4 

7.875 

900 

0 

0 

299 

14 

0 

900 

21-23 

57.7 

6.387 

900 

0 

0 

lie 

0 

0 

900 

KLI. 

BOORS 

58.8 

8.219 

7200 

0 

0 

1462 

84 

0 

7200 

B  -  5  .  1  -  3 
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OPBRKTIHG  UXATIOH  ”A” 
USAFBTAC,  ASHEVIUif  HC 


DRY  BULB  TEMPBRAIURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXM*IOII  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  61  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JUL 


BOURS 

MEAN 

STMIDARD 

TOTM. 

KEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DEG  F 

TOTAL 

LST 

DEVIATION 

DBS 

LB  0 

LE  32 

OB  65 

GE  80  GE 

93 

BOURS 

00-02 

58.8 

5.496 

930 

0 

0 

124 

0 

0 

930 

03-05 

56.4 

5.432 

930 

0 

0 

61 

0 

0 

930 

06-08 

58.2 

5.715 

930 

0 

0 

119 

0 

0 

930 

09-11 

65.0 

7.169 

930 

0 

0 

402 

32 

0 

930 

12-14 

69.5 

8.264 

928 

0 

0 

600 

113 

1 

928 

15-17 

70.8 

8.392 

927 

0 

0 

662 

156 

3 

927 

18-20 

68.0 

7.693 

927 

0 

0 

553 

81 

0 

927 

21-23 

62.3 

6.103 

927 

0 

0 

280 

3 

0 

927 

MX 

BOORS 

63.6 

8.566 

7429 

0 

0 

2801 

385 

4 

7429 

MONTH: 

AUG 

00-02 

59.0 

5.892 

750 

0 

0 

109 

0 

0 

750 

03-05 

56.7 

5.540 

902 

0 

0 

52 

0 

0 

902 

06-08 

57.4 

5.585 

930 

0 

0 

78 

0 

0 

930 

09-11 

64.3 

6.870 

930 

0 

0 

364 

16 

0 

930 

12-14 

69.4 

7.792 

882 

0 

0 

590 

104 

1 

882 

15-17 

70.5 

8.172 

833 

0 

0 

577 

138 

5 

833 

18-20 

67.4 

7.725 

753 

0 

0 

426 

52 

0 

753 

21-23 

62.0 

6.248 

755 

0 

0 

211 

1 

0 

755 

ALL 

BOURS 

63.3 

8.522 

6735 

0 

0 

2407 

311 

6 

6735 

B  _  5  -  1  _  4 
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OPBBATIIfG  IiOCATION  *A* 
USAFEXAC,  ASHBV1LI£  NC 


DRY  BULB  TEMPERATURB  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC:  -  1 

MONTH: 

SEP 

HOURS 

MEAN 

STANDARD 

TOTAL 

KEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DEG  F 

TOTAL 

1ST 

DEVIATION 

OBS 

LE  0 

LE  32  GE  65 

GE  80  6E 

93 

HOURS 

00-02 

53.4 

5.645 

900 

0 

0 

15 

0 

0 

900 

03-05 

51.7 

5.863 

900 

0 

0 

7 

0 

0 

900 

06-08 

51.4 

5.927 

900 

0 

0 

0 

0 

0 

900 

09-11 

57.0 

5.991 

900 

0 

0 

78 

0 

0 

900 

12-14 

62.0 

6.935 

900 

0 

0 

275 

3 

0 

900 

15-17 

63.0 

7.426 

900 

0 

0 

322 

9 

0 

900 

18-20 

59.1 

6.598 

900 

0 

0 

160 

1 

0 

900 

21-23 

55.4 

5.795 

900 

0 

0 

46 

0 

0 

900 

ALL 

HOURS 

56.6 

7.557 

7200 

0 

0 

903 

13 

0 

7200 

MONTH: 

OCT 

00-02 

47.4 

6.368 

930 

0 

7 

0 

0 

0 

930 

03-05 

46.5 

6.620 

930 

0 

15 

0 

0 

0 

930 

08-08 

46.1 

6.680 

930 

0 

31 

0 

0 

0 

930 

09-11 

49.4 

6.462 

930 

0 

6 

5 

0 

0 

930 

12-14 

53.6 

6.809 

930 

0 

0 

53 

0 

0 

930 

15-17 

54.3 

7.120 

929 

0 

0 

74 

0 

0 

929 

18-20 

50.7 

6.370 

930 

0 

0 

7 

0 

0 

930 

21-23 

48.6 

6.234 

930 

0 

1 

0 

0 

0 

930 

all 

BOUIIS 

49.6 

7.241 

7439 

0 

60 

139 

0 

0 

7439 

B  -  5  -  1  -  5 
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OPERKTING  LOCATtOR  *A' 
USAFETAC,  ASHBVILLB  RC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOR  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC:  -  1 

MONTB: 

NOV 

aotiRs 

ffBMI 

STJUIDARD 

TOTAL 

KEAN  NUMBER 

OP  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DEG  F 

TOTAL 

LST 

DEVIATION 

OBS 

LB  0 

LB  32  GE  65 

GB  80  GE 

93 

HOURS 

00-02 

38.7 

7.270 

900 

0 

198 

0 

0 

0 

900 

03-05 

38.1 

7.428 

900 

0 

224 

0 

0 

0 

900 

06-08 

37.7 

7.513 

900 

0 

229 

0 

0 

0 

900 

09-11 

39.2 

7.217 

900 

0 

164 

0 

0 

0 

900 

12-14 

42.4 

6.666 

900 

0 

70 

0 

0 

0 

900 

15-17 

42.5 

6.673 

900 

0 

73 

0 

0 

0 

900 

18-20 

40.4 

6.742 

900 

0 

130 

0 

0 

0 

900 

21-23 

39.2 

7.084 

900 

0 

178 

0 

0 

0 

900 

ALL 

aOURS 

39.8 

7.245 

7200 

0 

1266 

0 

0 

0 

7200 

MONTH: 

DEC 

00-02 

35.5 

7.287 

930 

0 

330 

0 

0 

0 

930 

03-09 

39.2 

7.339 

930 

0 

343 

0 

0 

0 

930 

06-08 

35.1 

7.308 

930 

0 

349 

0 

0 

0 

930 

09-11 

35.8 

6.966 

930 

0 

307 

0 

0 

0 

930 

12-14 

37.6 

6.585 

930 

0 

234 

0 

0 

0 

930 

15-17 

37.7 

6.586 

930 

0 

218 

0 

0 

0 

930 

18-20 

36.5 

6.856 

930 

0 

272 

0 

0 

0 

930 

21-23 

36.0 

7.163 

930 

0 

303 

0 

0 

0 

930 

ALL 

HOURS 

36.2 

7.117 

7440 

0 

2356 

0 

0 

0 

7440 

E  -  5  -  1  -  6 


USAFETAC/DS— 92/270  -  Page  306 


OPBKATIRG  LOCATIC»i  *A' 
USMCT^C,  ASHEVILLE  HC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UrC:  -  1 

MONTH: 

ALL 

HOURS 

LST 

HEAR 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LE  0 

OF  HOURS 

LB  32  < 

WITH 

CE  65 

TEMPERATURES 

6E  80  GE 

DEG  F 

93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

44.8 

11.700 

10777 

0 

1698 

280 

0 

0 

10777 

03-05 

43.7 

11.299 

10928 

0 

1888 

128 

0 

0 

10928 

oe-oa 

44.0 

11.919 

10956 

0 

1950 

231 

0 

0 

10956 

09-11 

48.0 

13.839 

10956 

0 

1544 

1161 

50 

0 

10956 

12-14 

51.8 

14.653 

10906 

0 

1031 

2159 

245 

2 

10906 

15-17 

52.5 

14.910 

10855 

0 

921 

2385 

348 

8 

10855 

18-20 

49.8 

14.255 

10776 

0 

1231 

1643 

148 

0 

10776 

21-23 

46.7 

12.552 

10778 

0 

1472 

670 

4 

0 

10778 

ALL 

HOURS 

47.7 

13.600 

86932 

0 

11735 

8657 

795 

10 

86932 

E  -  5  -  1  -  7 
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OPBRATUIG  LOavriOH  ”A* 
USAFBTAC,  ASQBVILLR  HC 


HBT  BULB  TBIPBRAOUBE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SZATIOR  NUMBER: 

106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 

LST  TO  UTC;  -  1 

PERIOD 

MONTH: 

OP  RECORDS  APR  81  -  MAR 
JAN 

91 

BOURS 

LST 

HEAR 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LB  32 

OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES 

GB  50  6E  67  GE  73  6B 

DEG  F 

00 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

30.8 

8.638 

930 

506 

0 

0  0 

0 

930 

03-05 

30.5 

8.748 

930 

524 

0 

0  0 

0 

930 

06-08 

30.2 

9.012 

930 

534 

0 

0  0 

0 

930 

09-H 

30.9 

8.826 

930 

519 

2 

0  0 

0 

930 

12-14 

32.4 

8.301 

930 

445 

4 

0  0 

0 

930 

15-17 

32.8 

8.052 

930 

416 

5 

0  0 

0 

930 

18-20 

31.9 

8.281 

930 

458 

1 

0  0 

0 

930 

21-23 

31.3 

8.395 

930 

480 

0 

0  0 

0 

930 

JOX 

BOURS 

31.4 

8.584 

7440 

3882 

12 

0  0 

0 

7440 

MONTHS 

FEB 

00-02 

29.2 

8.306 

846 

547 

0 

0  0 

0 

846 

03-05 

28.5 

8.581 

846 

570 

1 

0  0 

0 

846 

06-08 

28.0 

8.793 

846 

596 

2 

0  0 

0 

846 

09-11 

29.3 

8.266 

846 

535 

0 

0  0 

0 

846 

12-14 

32.2 

7.629 

846 

422 

5 

0  0 

0 

846 

15-17 

33.1 

7.612 

846 

396 

13 

0  0 

0 

846 

18-20 

31.3 

7.852 

846 

453 

1 

0  0 

0 

846 

21-23 

30.1 

8.019 

846 

509 

0 

0  0 

0 

846 

ALL 

BOURS 

30.2 

8.338 

6768 

4028 

22 

0  0 

0 

6768 

B  -  5  -  2  -  X 
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OPBMiTIIIG  LOCATIOIf  *A” 
USAFBTAC,  ASHBVILLB  I9C 


WET  BULB  TEMPERATURE  SUGARY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOR  IflMBBR:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  Afi  OL 

LST  TO  UTC:  -  1 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  APR 

MAR 

81  -  MAR  91 

HOURS 

LST 

MEAN 

STANDARD 

DBVIATIOR 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LB  32 

OF  HOURS  WITH 

GE  50  GB  67 

TEMPERATURES  DEG  V 

6E  73  GE  80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

35.0 

6.475 

930 

322 

4 

0 

0 

0 

930 

03-05 

34.0 

6.706 

930 

360 

3 

0 

0 

0 

930 

06-08 

33.7 

6.824 

930 

382 

3 

0 

0 

0 

930 

09-11 

36.4 

6.540 

930 

248 

15 

0 

0 

0 

930 

12-14 

39.3 

6.415 

930 

136 

58 

0 

0 

0 

930 

15-17 

39.9 

6.436 

930 

114 

79 

0 

0 

0 

930 

18-20 

38.0 

6.334 

930 

169 

30 

0 

0 

0 

930 

21-23 

36.2 

6.286 

930 

256 

13 

0 

0 

0 

930 

AU. 

HOURS 

36.6 

6.879 

7440 

1987 

205 

0 

0 

0 

7440 

MONTH; 

APR 

00-02 

38.7 

5.721 

901 

144 

32 

0 

0 

0 

901 

03-05 

37.5 

5.826 

900 

190 

26 

0 

0 

0 

900 

06-08 

38.0 

5.754 

900 

168 

24 

0 

0 

0 

900 

09-11 

41.7 

5.952 

900 

52 

91 

0 

0 

0 

900 

12-14 

43.9 

6.308 

900 

23 

189 

0 

0 

0 

900 

15-17 

44.3 

6.238 

900 

21 

213 

0 

0 

0 

900 

18-20 

42.7 

6.158 

900 

33 

135 

0 

0 

0 

900 

21-23 

40.3 

5.B84 

900 

87 

56 

0 

0 

0 

900 

MLL 

HOURS 

40.9 

6.450 

7201 

718 

766 

0 

0 

0 

7201 

B  -  5  -  2  -  2 
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OPERKTIRG  lOCRTIOR  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


WET  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOR  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURO  AB  DL  PERIOD  OP  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC:  -  1 

MONTH: 

MAY 

HOURS 

KEAN 

STAIIDARO 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DEG  F 

TOTAL 

Lsr 

DEVIATIOn 

OBS 

LB  32 

GE  50  ' 

GB  67 

6E  73  6E 

80 

HOURS 

00-02 

46.3 

5.556 

930 

3 

281 

0 

0 

0 

930 

03-05 

44.8 

5.495 

930 

15 

199 

0 

0 

0 

930 

06-08 

46.2 

5.445 

930 

6 

268 

0 

0 

0 

930 

09-11 

50.0 

5.892 

930 

0 

514 

0 

0 

0 

930 

12-14 

51.8 

6.145 

930 

0 

605 

0 

0 

0 

930 

15-17 

52.1 

6.117 

930 

0 

626 

0 

0 

0 

930 

18-20 

50.9 

5.965 

930 

0 

562 

0 

0 

0 

930 

21-23 

48.2 

5.726 

930 

0 

387 

0 

0 

0 

930 

MX 

B3URS 

48.8 

6.327 

7440 

24 

3442 

0 

0 

0 

7440 

MONTH: 

JUN 

00-02 

51.2 

5.486 

900 

0 

545 

2 

0 

0 

900 

03-05 

49.9 

5.467 

900 

0 

474 

0 

0 

0 

900 

06-08 

51.3 

5.525 

900 

0 

552 

1 

0 

0 

900 

09-11 

54.6 

6.086 

900 

0 

705 

25 

0 

0 

900 

12-14 

56.3 

6.238 

900 

0 

770 

43 

4 

0 

900 

15-17 

56.5 

6.087 

900 

0 

786 

46 

6 

0 

900 

18-20 

55.6 

5.986 

900 

0 

759 

34 

2 

0 

900 

21-23 

53.2 

5.693 

900 

0 

661 

13 

0 

0 

900 

ALL 

HOURS 

53.6 

6.271 

7200 

0 

5252 

164 

12 

0 

7200 

E  -  5  -  2  -  3 
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OPERATING  LOCATION  "A” 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


WET  BULB  TEMPERATURE  SUmARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOIV  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  filTBURG  AB  OL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  »  MAR  91 


LST 

TO  IfTC:  -  1 

MONTH: 

JUL 

HOURS 

MEAN 

STMIDARD 

TOTAL 

KEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DEG  F 

TOTAL 

LST 

DEVIATION 

OBS 

LB  32 

GB  50 

GE  67 

GB  73 

GE  80 

HOURS 

00-02 

54.8 

4.948 

930 

0 

803 

7 

0 

0 

930 

03-05 

53.4 

5.054 

930 

0 

723 

1 

0 

0 

930 

06-08 

54.7 

5.028 

930 

0 

792 

6 

0 

0 

930 

09-11 

58.3 

5.178 

930 

0 

905 

69 

0 

0 

930 

12-14 

59.9 

5.238 

928 

0 

918 

116 

0 

0 

928 

15-17 

60.3 

5.013 

927 

0 

923 

121 

0 

0 

927 

lS-20 

59.3 

4.879 

927 

0 

920 

83 

1 

0 

927 

21-23 

56.7 

4.814 

927 

0 

881 

14 

0 

0 

927 

ALL 

HOURS 

57.2 

5.628 

7429 

0 

6865 

417 

1 

0 

7429 

MONTH: 

AUG 

00-02 

54.7 

4.869 

750 

0 

652 

1 

0 

0 

750 

03-05 

53.3 

4.987 

902 

0 

716 

2 

0 

0 

902 

06-08 

53.8 

4.971 

930 

0 

751 

1 

0 

0 

930 

09-11 

57.9 

4.910 

930 

0 

902 

36 

0 

0 

930 

12-14 

59.8 

4.947 

882 

0 

873 

91 

0 

0 

882 

15-17 

60.0 

4.904 

833 

0 

823 

78 

0 

0 

833 

18-20 

58.8 

4.946 

753 

0 

731 

41 

0 

0 

753 

21-23 

56.4 

4.739 

755 

0 

696 

7 

0 

0 

755 

ALL 

HOURS 

56.8 

5.524 

6735 

0 

6144 

257 

0 

0 

6735 

B  -  5  -  2  -  4 
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OTERATZIIG  tOCATZON  *A" 
USAFBIAC,  ASHBVZLLE  RC 


VBT  BULB  TaiPBBATURE  SIMMARY 
FRQH  HOURLY  OBSERVATIONS 


aXKTIOII  HUMBER: 

106100  STATIOH  RAMB:  BITBURG  AB  DL 

LST  TO  UTC:  -  1 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  APR  81 

SEP 

-  MAR 

91 

HOURS 

UT 

MBAH 

STAfYDARD 

DEVZATIOR 

TOTAL 

OBS 

KEAN  NUMBER 

LB  32 

OF  HOURS  WITH 

GE  50  GE  67 

TEMPERATURES 

GE  73  GE 

DEG  F 

80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

50.5 

5.291 

900 

0 

515 

0 

0 

0 

900 

03-05 

49.2 

5.556 

900 

0 

440 

0 

0 

0 

900 

06-08 

49.0 

5.596 

900 

0 

429 

0 

0 

0 

900 

09-11 

53.0 

5.145 

900 

0 

655 

1 

0 

0 

900 

13-14 

55.6 

5.423 

900 

0 

783 

21 

0 

0 

900 

15-17 

55.8 

5.605 

900 

0 

787 

30 

0 

0 

900 

18-20 

54.0 

5.492 

900 

0 

697 

8 

0 

0 

900 

21-23 

51.9 

5.318 

900 

0 

609 

0 

0 

0 

900 

MX 

HOURS 

52.4 

5.985 

7200 

0 

4915 

60 

0 

0 

7200 

MONTH: 

OCT 

00-02 

45.4 

6.472 

930 

27 

271 

0 

0 

0 

930 

03-05 

44.7 

6.693 

930 

49 

243 

0 

0 

0 

930 

06-08 

44.3 

6.737 

930 

62 

231 

0 

0 

0 

930 

09-11 

46.9 

6.254 

930 

17 

332 

0 

0 

0 

930 

12-14 

49.6 

6.115 

929 

2 

465 

0 

0 

0 

929 

15-17 

49.8 

6.362 

929 

3 

487 

0 

0 

0 

929 

18-20 

47.7 

6.260 

930 

3 

383 

0 

0 

0 

930 

21-23 

46.2 

6.338 

930 

13 

308 

0 

0 

0 

930 

ALL 

BOURS 

46.8 

6.710 

7438 

176 

2720 

0 

0 

0 

7438 

B  -  5  -  2  -  5 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFRTAC,  ASHEVILLE  HC 


WST  BULB  TEHPERATURE  SUMMARY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  mjHBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURO  Afi  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC:  -  1 

MONTH: 

NOV 

HOURS 

IffiAN 

STANDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TOlPERATURES  DBG  F 

TOTAL 

LST 

DEVIATION 

OBS 

LE  32 

GB  50 

GE  67 

GE  73 

GE  80 

HOURS 

00-02 

37,0 

7,227 

900 

255 

39 

0 

0 

0 

900 

03-05 

36.5 

7.389 

900 

280 

34 

0 

0 

0 

900 

06-08 

36.1 

7.487 

900 

292 

31 

0 

0 

0 

900 

09-11 

37.4 

7.166 

900 

223 

38 

0 

0 

0 

900 

13-14 

39.8 

6.627 

900 

135 

78 

0 

0 

0 

900 

15-17 

39.8 

6.671 

900 

140 

84 

0 

0 

0 

900 

18-20 

38.3 

6.808 

900 

195 

50 

0 

0 

0 

900 

21-21 

37.4 

7.119 

900 

233 

49 

0 

0 

0 

900 

ALL 

HOURS 

37.8 

7.169 

7200 

1753 

403 

0 

0 

0 

7200 

MONTH: 

DEC 

00-02 

33.9 

7.128 

930 

407 

9 

0 

0 

0 

930 

03-09 

33.6 

7.330 

930 

413 

8 

0 

0 

0 

930 

06-08 

33.6 

7.244 

930 

404 

6 

0 

0 

0 

930 

09-11 

34.1 

6.892 

930 

388 

9 

0 

0 

0 

930 

12-14 

35.6 

6.430 

930 

312 

12 

0 

0 

0 

930 

15-17 

35.6 

6.447 

930 

315 

12 

0 

0 

0 

930 

18-20 

34.7 

6.787 

930 

363 

10 

0 

0 

0 

930 

21-23 

34.3 

7.070 

930 

381 

13 

0 

0 

0 

930 

ALL 

Kwm 

34.4 

6.962 

7440 

2983 

79 

0 

0 

0 

7440 

B  -  5  -  2  -  6 
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OPBMTIHG  LOCATICn  ’A* 
USAFBTAC,  ASBEVIU^  K 


WET  BULB  TEHPERATURB  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


aXATIOR  NUMBER;  106100  STATION  NAME;  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD;  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC:  -  1 

MONTH: 

ALL 

BOURS  1 

1  NBAII 

STAIIDARD 

TOTAL 

KBAN  RUHBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DEG  F 

TOTAL 

L3T  1 

DKVIATIOH 

OBS 

LB  32 

GK  50 

GE  67 

GE  73 

GE  80 

HOURS 

00-02 

42.2 

10.957 

10777 

2211 

3151 

10 

0 

0 

10777 

03-05 

41.4 

10.795 

10928 

2401 

2867 

3 

0 

0 

10928 

06-08 

41.7 

11.234 

10956 

2444 

3089 

8 

0 

0 

10956 

09-11 

44.3 

12.026 

10956 

1982 

4168 

131 

0 

0 

10956 

12-14 

46.4 

11.S34 

10905 

1475 

4760 

271 

4 

0 

10905 

15-17 

46.6 

11.782 

10855 

1405 

4638 

275 

6 

0 

10855 

18-20 

45.1 

11.807 

10776 

1674 

4279 

166 

3 

0 

10776 

21-23 

43.4 

11.273 

10778 

1959 

3673 

34 

0 

0 

10778 

ALL 

Boims 

43.9 

11.633 

86931 

15551 

30825 

898 

13 

0 

86931 

B  -  5  -  2  -  7 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  BOUHLY  OBSERVATIONS 


STATICN  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBUR6  AB  DL  PERIOD  OP  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC:  -  1 

MONTH: 

JAN 

HOURS  1 
LST  1 

MEAN 

STANDARD 

DEVlArnOR 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LE  27 

OF  HOURS 

GE  37 

WITH 

LE  55 

TM»ERATURES  DEG  F 

GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

27.9 

9.962 

930 

391 

168 

930 

0 

930 

03-05 

27.6 

10.089 

930 

396 

171 

930 

0 

930 

06- 06 

27.4 

10.317 

930 

392 

175 

930 

0 

930 

09-11 

28.0 

10.269 

930 

375 

185 

930 

0 

930 

12-14 

29.2 

9.922 

930 

327 

202 

930 

0 

930 

15-17 

29.2 

9.733 

930 

330 

212 

930 

0 

930 

18-20 

28.7 

9.734 

930 

347 

187 

930 

0 

930 

21-23 

28.2 

9.813 

930 

376 

168 

930 

0 

930 

ALL 

HOURS 

28.3 

10.025 

7440 

2934 

1468 

7440 

0 

7440 

MONTH: 

FEB 

00-02 

25.0 

9.611 

846 

467 

93 

846 

0 

846 

03-05 

24.5 

9.840 

846 

491 

96 

846 

0 

846 

06-OB 

24.0 

9.899 

846 

490 

77 

846 

0 

846 

09-11 

25.2 

9.607 

846 

444 

93 

846 

0 

846 

12-14 

26.9 

9.331 

846 

410 

132 

846 

0 

846 

15-17 

27.3 

9.496 

846 

400 

145 

846 

0 

846 

18-20 

26.3 

9.564 

846 

424 

114 

846 

0 

846 

21-23 

25.6 

9.637 

846 

452 

108 

846 

0 

846 

ALL 

HOURS 

25.6 

9.700 

6768 

3578 

858 

6768 

0 

6768 

K  -  5  -  3  -  1 
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OPBRATIHO  UXATION  *A* 
USAFEIAC,  ASHBVIUA  RC 


DEW  POIirr  T91PBRA1VRE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


8ZATI0R  RUieBR:  106100  STATION  NAME:  BITBUR6  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  OTC:  -  1 

HDKTB: 

MAR 

aouRS 

LST 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LE  27 

OP  HOURS 

GE  37 

WITH 

LB  55 

TEMPERATURES  DEG  F 

GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

31.0 

7.731 

930 

279 

238 

930 

0 

930 

03-05 

30.4 

7.868 

930 

309 

223 

930 

0 

930 

06-08 

30.3 

8.032 

930 

316 

218 

930 

0 

930 

09-11 

32.3 

7.795 

930 

243 

279 

930 

0 

930 

12-14 

33.4 

7.929 

930 

195 

337 

930 

0 

930 

15-17 

33.2 

7.838 

930 

212 

328 

930 

0 

930 

18-20 

32.4 

7.703 

930 

223 

286 

930 

0 

930 

21-23 

31.7 

7.558 

930 

244 

255 

930 

0 

930 

ALL 

HOURS 

31.9 

7.914 

7440 

2021 

2164 

7440 

0 

7440 

MONTH: 

APR 

00-02 

34.6 

6.885 

901 

136 

350 

901 

0 

900 

03-05 

33.9 

6.799 

900 

160 

316 

900 

0 

900 

06-08 

34.5 

6.716 

900 

145 

351 

900 

0 

900 

09-11 

36.4 

6.866 

900 

92 

454 

900 

0 

900 

12-14 

36.7 

7.198 

900 

81 

454 

900 

0 

900 

15-17 

36.3 

7.164 

900 

89 

447 

900 

0 

900 

18-20 

35.9 

7.186 

900 

111 

419 

900 

0 

900 

21-23 

35.2 

7.039 

900 

118 

380 

900 

0 

900 

ALL 

HOURS 

35.4 

7.076 

7201 

932 

3171 

7201 

0 

7201 

B  -  5  -  3  -  2 
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OPBRATING  LOCATION  "A- 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUmARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST 

TO  UTC;  -  1 

MONTH: 

MAY 

HOURS 

LST 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TC3TAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LE  27 

OF  HOURS  WITH 

6B  37  LE  55 

TEMPERATURES  DEG  F 

GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

43.1 

6.218 

930 

6 

783 

919 

0 

930 

03-05 

42.2 

6.110 

930 

6 

756 

926 

0 

930 

06-08 

43.5 

5.952 

930 

5 

801 

925 

0 

930 

09-11 

45.3 

6.378 

930 

4 

830 

906 

0 

930 

12-14 

45.3 

6.624 

930 

8 

822 

903 

0 

930 

15-17 

45.0 

6.685 

930 

7 

810 

901 

0 

930 

lB-20 

44.6 

6.740 

930 

8 

807 

899 

0 

930 

21-23 

43.9 

6.511 

930 

7 

793 

913 

0 

930 

ALL 

BOURS 

44.1 

6.530 

7440 

51 

6402 

7292 

0 

7440 

MONTH:  JUN 


00-02 

48.4 

6.259 

900 

0 

876 

811 

3 

900 

03-05 

47.6 

6.181 

900 

0 

075 

828 

2 

900 

06-08 

48.7 

6.206 

900 

0 

889 

794 

1 

900 

09-11 

50.1 

6.722 

900 

0 

885 

731 

11 

900 

12-14 

50.2 

6.931 

900 

0 

880 

718 

15 

900 

15-17 

50.2 

6.810 

900 

0 

880 

741 

15 

900 

18-20 

50.2 

6.719 

900 

0 

887 

744 

15 

900 

21-23 

49.5 

6.440 

900 

0 

886 

771 

9 

900 

ALL 

HOURS 

49.4 

6.663 

7200 

0 

7058 

6138 

71 

7200 

B  -  5  -  3  -  3 
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OPERKTHIG  LOCATION  *A* 
USAFBEAC,  ASHEVILLE  NC 


DBVr  POINT  TQfPBPATUPE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BIIHURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST  TO  UTC:  -  1 

MONTH: 

JUL 

HOURS 

MEAN 

STANDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DEG  F 

TOTAL 

L3T 

DBVIATIOR 

OBS 

LB  27 

GE  37 

LE  55 

GE  65 

HOURS 

00-02 

51.8 

5.465 

930 

0 

929 

739 

0 

930 

03-05 

50.9 

5.559 

930 

0 

927 

774 

0 

930 

06-08 

52.0 

5.417 

930 

0 

929 

738 

3 

930 

09-11 

53.5 

5.426 

930 

0 

930 

660 

7 

930 

12-14 

53.1 

5.695 

928 

0 

928 

658 

15 

928 

15-17 

52.9 

5.599 

927 

0 

927 

668 

12 

927 

18-20 

53.1 

5.441 

927 

0 

927 

661 

11 

927 

21-23 

52.5 

5.310 

927 

0 

927 

701 

1 

927 

AU. 

HOURS 

52.5 

5.580 

7429 

0 

7424 

5599 

49 

7429 

MONTH:  AUG 


00-02 

51.3 

5.149 

750 

0 

750 

624 

0 

882 

03-05 

50.6 

5.240 

902 

0 

901 

773 

1 

882 

06-08 

51.1 

5.138 

930 

0 

930 

771 

0 

882 

09-11 

53.3 

5.033 

930 

0 

930 

654 

2 

882 

12-14 

53.0 

5.536 

882 

0 

882 

625 

1 

882 

15-17 

52.7 

5.528 

833 

0 

832 

613 

1 

882 

18-20 

52.6 

5.571 

753 

0 

753 

545 

3 

882 

21-23 

52.1 

5.248 

755 

0 

755 

595 

1 

882 

ALL 

HOURS 

52.1 

5.434 

6735 

0 

6733 

5200 

9 

6735 

E  -  5  -  3  -  4 
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OPBmTlIIG  LOCKTIOH  ’A’ 
VSAFBTAC,  ASBBVJXLB  HC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 
PROM  aOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST  TO  UTC2  -  1 

MONTH: 

SBP 

HOURS 

LST 

tSAR 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER  OF  HOURS  WITH 

LB  27  GB  37  LB  55 

TEMPERATURES  DEG  F 

GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

48.1 

5.791 

900 

0 

882 

832 

0 

900 

03-05 

47.1 

5.952 

900 

0 

865 

834 

0 

900 

06-08 

47.0 

5.910 

900 

0 

858 

845 

0 

900 

09-11 

49.8 

5.545 

900 

0 

896 

781 

1 

900 

12-14 

50.4 

6.345 

900 

0 

891 

728 

6 

900 

15-17 

50.1 

6.590 

900 

0 

883 

738 

7 

900 

18-20 

49.8 

6.366 

900 

0 

883 

767 

5 

900 

21-23 

48.9 

5.883 

900 

0 

887 

809 

0 

900 

AU. 

HOURS 

48.9 

6.222 

7200 

0 

7045 

6334 

19 

7200 

MONTH: 

OCT 

00-02 

43.3 

7.430 

930 

13 

760 

914 

0 

929 

03-05 

42.8 

7.445 

930 

22 

748 

917 

0 

929 

06-08 

42.5 

7.451 

9... 

34 

734 

922 

0 

929 

09-11 

44.5 

7.051 

930 

11 

799 

896 

0 

929 

12-14 

45.8 

7.025 

929 

7 

819 

873 

0 

929 

15-17 

45.7 

7.284 

929 

7 

811 

867 

0 

929 

18-20 

44.8 

7.220 

930 

10 

801 

886 

0 

929 

21-23 

43.9 

7.283 

930 

10 

774 

908 

0 

929 

ALL 

BOORS 

44.2 

7.408 

7438 

114 

6246 

7183 

0 

7438 

B  -  5  -  3  -  5 
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0PBIUTIII6  IXX»TIOH  "A* 
USAFBTAC,  ASBEVILLB  NC 


DEW  POINT  TBIPBRA'IVRE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXKriOH  mJMBBR:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST  TO  UTC:  -  1 

MONTH: 

NOV 

Boims 

LST 

MBMI 

STANDARD 

DKVIXriON 

TOTAL 

OiiS 

MEAN  NUMBER  OF  HOURS 
LB  27  GE  37 

WITH  TEMPERATURES  DEG  F 

LB  55  GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

34.6 

8.319 

900 

171 

381 

900 

0 

900 

03-05 

34.1 

8.395 

900 

192 

355 

900 

0 

900 

06-08 

33.8 

8.454 

900 

197 

348 

900 

0 

900 

09-11 

35.0 

8.252 

900 

156 

398 

900 

0 

900 

12-14 

36.4 

8.175 

900 

131 

459 

900 

0 

900 

15-17 

36.2 

8.333 

900 

136 

452 

900 

0 

900 

18-20 

35.4 

8.111 

900 

156 

413 

900 

0 

900 

21-23 

34.8 

8.245 

900 

166 

362 

900 

0 

900 

ALL 

aouRs 

35.0 

8.369 

7200 

1305 

3188 

7200 

0 

7200 

MONTH: 

DEC 

00-02 

31.1 

8.355 

930 

291 

263 

930 

0 

930 

03-05 

31.0 

8.534 

930 

312 

253 

930 

0 

930 

06-08 

31.0 

8.428 

930 

320 

259 

930 

0 

930 

09-11 

31.4 

8.004 

930 

297 

273 

930 

0 

930 

12-14 

32.5 

7.677 

930 

247 

315 

930 

0 

930 

15-17 

32.4 

7.817 

930 

244 

309 

930 

0 

930 

18-20 

31.8 

8.038 

930 

267 

289 

930 

0 

930 

21-23 

31.6 

8.220 

930 

276 

272 

930 

0 

930 

ALL 

HOURS 

31.6 

8.192 

7440 

2254 

2233 

7440 

0 

7440 
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0FERAT1II6  LOCATIOH  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


DEW  POIRT  TEMPERATURE  SU)«1ARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STRTIOIf  NUMBER;  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  OL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST  TO  UTC:  -  1 

MONTH 

:  ALL 

HOURS 

LST 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER  OF  HOURS  WITH  TQ4PERATURES 

LE  27  GB  37  LE  55  6E  65 

DEG  F  TOTAL 

HOURS 

00-02 

39.1 

11.743 

10777 

1754 

6473 

10276 

3 

10777 

03-05 

38.6 

11.673 

10928 

1888 

6486 

10488 

3 

10928 

06-08 

38.9 

11.969 

10956 

1899 

6569 

10431 

4 

10956 

09-11 

40.5 

12.233 

10956 

1622 

6952 

10064 

21 

10956 

12-14 

41.1 

11.827 

10905 

1406 

7121 

9941 

37 

10905 

15-17 

40.9 

11.769 

10855 

1425 

7036 

9964 

35 

10855 

18-20 

40.4 

11.946 

10776 

1546 

6766 

9938 

34 

10776 

21-23 

39.7 

11.857 

10778 

1649 

6587 

10133 

11 

10778 

AU. 

HOURS 

39.9 

11.912 

86931 

13189 

53990 

B1235 

148 

86931 

E  -  5  -  3  -  7 


USAFBTAC/DS— 92/270  -  Page  321 


OraRATIHG  lOCATIQH  ’A* 
USAFSEAC,  ASBBVIIXB  MC 


CUMULATIVE  PBRCEHTAGE  PREQUEHCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


StMTIOR  HUMBER: 

106100 

STATIOn 

LST  TO 

HAHB: 

UTC:  - 

BITBURG  AB 

1 

DL 

PERIOD  OF  RECORD: 

MONTH:  JAN 

APR  61  -  MAR  91 

BOURS 

I.ST 

10% 

30% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN 

30%  40%  50%  60% 

OR  EQUAL  TO 
70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

99.2 

97.5 

91.2 

64.9 

29.1 

02.7 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

97.0 

90.9 

65.4 

29.6 

83.0 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

97.0 

91.8 

67.3 

31.1 

83.4 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

98.8 

96.9 

90.2 

65.4 

30.1 

82.9 

930 

12-14 

100.0 

100.0 

99.7 

99.5 

98.2 

95.5 

84.8 

60.0 

24.8 

80.9 

930 

15-17 

100.0 

100.0 

99.7 

99.2 

97.7 

94.5 

83.1 

55.3 

19.6 

79.5 

930 

18-20 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

98.4 

96.7 

87.8 

60.6 

24.2 

81.4 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

98.9 

97.0 

90.4 

63.7 

27.8 

82.2 

930 

ALL 

BCXIRS 

100.0 

100.0 

99.9 

99.7 

98.8 

96.5 

88.8 

62.8 

27.0 

82.0 

7440 

MONTH:  FEB 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

98.7 

91.5 

73.4 

41.1 

14.9 

76.6 

846 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

99.2 

93.1 

75.8 

43.7 

17.0 

77.5 

846 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.1 

94.7 

77.4 

42.8 

18.9 

77.9 

846 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.6 

90.5 

72.8 

42.4 

16.8 

76.7 

846 

12-14 

100.0 

100.0 

99.9 

98.1 

91.7 

78.6 

55.7 

31-3 

10.2 

70.9 

846 

15-17 

100.0 

100.0 

99.5 

96.8 

88.2 

74.0 

48.1 

26.2 

9.0 

68.7 

846 

18-20 

100.0 

100.0 

100.0 

99.3 

94.3 

83.2 

61.2 

32.3 

11.5 

72.3 

846 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

96.9 

87.8 

69.3 

38.2 

12.6 

75.1 

846 

ALL 

BOURS 

100.0 

100.0 

99.9 

99.2 

95.8 

86.7 

66.7 

37.3 

13.9 

74.5 

6768 
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OPEIMTIIIO  LOCKTIOH  "A" 
USAFETAC,  ASHSVILI£  NC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FRCH  HOURLY  OBSBRVATIONS 


SIATICR  HUMBER: 

106100 

STATION 

LST  TO 

NAME: 

UTC:  - 

BITBURG  AB 

1 

DL 

PERIOD  OF  RECORD: 

MONTH:  MAR 

APR  81  -  MAR  91 

BOURS 

L8T 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN 

30%  40%  50%  60% 

OR  EQUAL  TO 
70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.6 

91.6 

74.2 

45.2 

14.2 

77.0 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

95.1 

78.9 

49.1 

18.0 

78.7 

930 

06-OS 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99,7 

95.6 

81.4 

53.3 

22.3 

80.0 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

96.9 

86.9 

69.1 

46.7 

17.0 

76.0 

930 

12-14 

100.0 

100.0 

99.6 

95.6 

84.0 

67.5 

50.5 

29.7 

8.5 

67.9 

930 

15-17 

100.0 

99.9 

98.4 

91.7 

79.0 

59.9 

42.4 

22.6 

7.4 

64.6 

930 

18-20 

100.0 

100.0 

99,7 

96.9 

88.6 

71.3 

51.6 

30.6 

9.7 

69.2 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

96.6 

84.4 

65.1 

37.7 

11.6 

73.9 

930 

ALL 

BOURS 

100.0 

100.0 

99.7 

98.0 

92.8 

81.5 

64.2 

39.4 

13.6 

73.4 

7440 

MONTH:  APR 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

96.6 

88.3 

72.8 

44.4 

8.8 

75.4 

901 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.3 

95.4 

80.4 

52.7 

13.4 

78.4 

900 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

94.7 

80.2 

55.6 

13.2 

78.8 

900 

09-11 

100.0 

100.0 

99.8 

97.7 

89.7 

75.4 

57.2 

31.4 

5.9 

70.2 

900 

12-14 

100.0 

100.0 

99.3 

90.3 

74.2 

51.7 

34.1 

15.9 

2.4 

61.1 

900 

15-17 

100.0 

100.0 

98.3 

85.0 

64.9 

44.6 

31.9 

14.4 

2.7 

58.6 

900 

18-20 

100.0 

100.0 

99.1 

92.1 

77.0 

58.3 

41.4 

21.6 

4.9 

63.6 

900 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

98.9 

91.6 

77.3 

59.8 

34.8 

6.2 

71.1 

900 

ALL 

aouRs 

100.0 

100.0 

99.6 

95.5 

86.4 

73.2 

57.2 

33.8 

7.2 

69.6 

7201 
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GPERATIHG  LOCATIOH  "A* 
USAPETAC,  ASHEVILLE  HC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXKTIOII  iniMBKR: 

106100 

STATION 

LST  TO 

NAME: 

UTC:  - 

BITBURG  AB 

1 

DL 

PERIOD  OF  RECORD: 

MONTH:  MAY 

APR  81  -  MAR  91 

HOURS 

LST 

10% 

20% 

RELATIVE  HUHXDITY  GREATER  THAN 
30%  40%  50%  60% 

OR  EQUAL  TO 
70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

94.5 

79.7 

55.2 

18.1 

79.4 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.3 

90.5 

65.4 

24.1 

82.5 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

97.1 

88.4 

64.6 

20.2 

81.6 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

99.8 

98.9 

94.3 

77.7 

54.4 

32.2 

6.9 

70.9 

930 

12-14 

100.0 

100.0 

99.4 

94.0 

77.3 

51,1 

32.4 

15.8 

3.2 

61.9 

930 

15-17 

100.0 

100.0 

98.6 

90.9 

69.1 

45.5 

26.9 

13.5 

2.3 

59.3 

930 

18-20 

100.0 

100.0 

99.0 

94.9 

80.1 

57.2 

35.8 

20.9 

4.4 

63.8 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

96.0 

81.1 

61.6 

39.6 

11.1 

73.4 

930 

ALL 

HOURS 

100.0 

100.0 

99,6 

97.3 

89.5 

75.3 

58.7 

38.4 

11.3 

71.6 

7440 

MOUTHS  JON 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

97.4 

86.6 

55.7 

16.8 

80.4 

900 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

94.1 

67.7 

22.7 

83.4 

900 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

97.9 

89.3 

61.0 

17.7 

81.5 

900 

09-11 

100.0 

100.0 

99.9 

99.9 

96.2 

81.0 

53.1 

25.0 

4.7 

70.7 

900 

12-14 

100.0 

100.0 

100.0 

97-0 

82.4 

54.9 

27.8 

10.9 

2.3 

62.4 

900 

15-17 

100.0 

100.0 

100.0 

95.2 

77.2 

51.3 

28.8 

11.9 

1.3 

61.2 

900 

18-20 

100.0 

100.0 

100.0 

97.7 

86.4 

66.0 

41.6 

18.0 

2.2 

66.0 

900 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

97.2 

88.3 

68.9 

38.3 

7.4 

75.0 

900 

ALL 

HOURS 

100.0 

100.0 

100.0 

98.7 

92.4 

79.5 

61-3 

36.1 

9.4 

72.6 

7200 
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OPERATIlfG  LOCATION  "A*  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 

USAFBTACr  ASHEVILLE  HC  FRGM  HOURLY  CSSERVATIONS 


STATIOI 

1  mjHBER:  106100 

STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 

LST  TO  UTC:  -  1 

PERIOD  OF 

MONTH:  JUL 

RECORD: 

APR  81  -  MAR  91 

HOURS 

LST 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO 

30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

96.5 

78.5 

45.5 

12.8 

78.3 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

91.9 

61.7 

19.6 

82.2 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.4 

85.9 

51.4 

16.6 

80.2 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

93.1 

73.1 

41.8 

15.2 

4.1 

67.4 

930 

12-14 

100.0 

100.0 

99.4 

90.7 

69.9 

43.8 

18.9 

7.7 

1.8 

57.9 

928 

15-17 

100.0 

100.0 

98.4 

86.2 

58.8 

35.7 

17.5 

6.6 

1.7 

55.2 

927 

18-20 

100.0 

100.0 

99.9 

94.4 

75.2 

49.9 

27.3 

11.8 

2.2 

60.8 

927 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

96.8 

82.3 

53.8 

25.5 

5.6 

71.3 

927 

XU. 

HOURS 

100.0 

100.0 

99.7 

96.3 

86.7 

72.4 

52.0 

28.2 

8.0 

69.2 

7429 

MONTH:  AUG 


00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99,9 

98.8 

94.7 

77.3 

39.3 

6.8 

76.4 

750 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

98.1 

90.7 

56.4 

11.1 

80.4 

902 

06-08 

100.0 

100.0 

100-0 

100,0 

99.7 

98.0 

88.5 

53.7 

10.9 

79.9 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

98.9 

93.4 

77,4 

47.2 

19.9 

2.9 

68.7 

930 

12-14 

100.0 

100.0 

98.9 

93.1 

71.7 

42.9 

19.0 

5.0 

.7 

57.6 

882 

15-17 

100.0 

100.0 

98.6 

87.2 

64.3 

33.9 

16.3 

6.1 

.6 

55.1 

833 

18-20 

100.0 

100.0 

99.1 

94.2 

78.1 

51.3 

27.4 

11.2 

2.3 

61.0 

753 

21-23 

100.0 

100.0 

99.9 

98.5 

95.9 

83.4 

53.9 

25.8 

4.2 

71.2 

755 

XU. 

HOURS 

100.0 

100.0 

99.6 

96.5 

87.8 

72.8 

53.1 

27.6 

5.0 

69.0 

6735 
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OPBRATIIfG  lOCATION  "A"  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 


USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 

SCAXIOH  HUMBER:  106100 

FROM  HOURLY  OBSERVATICHS 

STATION  NAME:  BITBURG  AB  OL  PERIOD  OF 

LST  TO  UTC:  -  1  MOHTB:  SEP 

RECORD:  APR  61  -  MAR  ! 

HOURS 

LST 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 

30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

98.8 

92.3 

66.7 

21.3 

82.7 

900 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

95.4 

74.6 

29.0 

84.6 

900 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

97.9 

76.2 

29.0 

85.1 

900 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.3 

94.2 

78.1 

45.2 

11.1 

77.5 

900 

12-14 

100.0 

100.0 

99.9 

98.3 

88.4 

66.9 

42.3 

19.0 

4.6 

67.0 

900 

15-17 

100.0 

100.0 

99.7 

95.9 

83.6 

59.6 

35.9 

18.3 

4.7 

64.6 

900 

18-20 

100.0 

100.0 

100.0 

98.9 

94.6 

82.6 

60.9 

32.8 

7.0 

72.4 

900 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99,4 

96.0 

84.1 

52.3 

14.0 

79.3 

900 

ALL 

HOURS 

100.0 

100.0 

99.9 

99.1 

95.6 

87.3 

73.4 

48.1 

15.1 

76.7 

7200 

MONTH:  OCT 


00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

98.9 

95.4 

79.0 

34.8 

85.8 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

96.5 

82.7 

39.9 

86.9 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

95.7 

84.4 

41.9 

87.3 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.4 

97.4 

89.8 

72.7 

28.1 

83.5 

930 

12-14 

100.0 

100.0 

99.8 

99.5 

98.0 

88.4 

68.9 

43.5 

13.1 

75.8 

929 

15-17 

100.0 

100.0 

99.8 

99.6 

97.0 

85.0 

63.8 

36.1 

10.2 

73.8 

929 

18-20 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.1 

96.6 

86.3 

62.5 

18.1 

80.8 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

98.5 

93.2 

74.2 

28.5 

84.1 

930 

ALL 

BOORS 

100.0 

100.0 

99.9 

99.9 

99.1 

95.4 

86.2 

66.9 

26.8 

82.2 

7438 
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OPERATINO  LOCATION  •A"  CUMULATIVE  PERCEffTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 


USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 

STATION  NUMBER:  106100 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  NOV 

RECORD:  APR  81  -  MAR  ! 

HOURS 

LST 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 

30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.6 

93.8 

74.3 

34.2 

84.9 

900 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.9 

94.9 

75.0 

35.2 

85.2 

900 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

95.3 

76.7 

35.0 

85.4 

900 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.1 

92.8 

74.6 

32.1 

84.5 

900 

12-14 

100.0 

100.0 

99.9 

99.9 

98.9 

91.8 

79.1 

59.3 

20.7 

79.4 

900 

15-17 

100.0 

100.0 

99.8 

99.3 

97.6 

91.3 

76.7 

55.6 

18.7 

78.3 

900 

18-20 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

97.2 

87.1 

68.0 

24.9 

82.3 

900 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

91.4 

71.0 

30.7 

84.0 

900 

AU. 

HOURS 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.5 

96.9 

88.9 

69.3 

28.9 

83.0 

7200 

HOrmi!  DEC 


00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.0 

98.0 

92.7 

67.0 

30.6 

83.4 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

99.4 

98.0 

91.9 

68.4 

31.9 

83.8 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

99.5 

97.8 

92.5 

68.1 

33.0 

83.9 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

99.4 

98.1 

92.0 

67.0 

31.5 

83.7 

930 

12-14 

100.0 

100.0 

99.9 

99.1 

98.5 

95.8 

86-0 

62.8 

28.0 

81.7 

930 

15-17 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

98.2 

95.4 

84.5 

60.5 

26.1 

81.1 

930 

18-20 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

98.8 

96.9 

88.6 

64.6 

28.8 

82.7 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.9 

98.0 

91.8 

66.9 

31.6 

83.5 

930 

ALL 

HOURS 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

99.0 

97.2 

90.0 

65.7 

30.3 

83.0 

7440 
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OPBRATINa  LOCATION  *A" 
USAFBTAC*  ASHEVILLE  NC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOI 

1  NUIffiER:  106100 

STATION  NAME:  BITBURG  Afi  DL 

LST  TO  UTC:  -  1 

PERIOD  OF 

MONTH:  ALL 

RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

SOURS 

LOT 

10» 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 

30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.2 

95.6 

84.2 

56.9 

20.5 

80.3 

10777 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

97.7 

89.4 

63.7 

24.4 

82.3 

10928 

06*08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

97.5 

88.8 

63.0 

24.3 

82.1 

10956 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

96.6 

87.3 

69.9 

44.8 

15.9 

76.0 

10956 

12-14 

100.0 

100.0 

99.6 

96.3 

86.1 

69.1 

50.1 

30.2 

10.1 

68.7 

10905 

15-17 

100.0 

100. 0 

99.2 

93.9 

81.4 

64.4 

46.6 

27.5 

8.8 

66.8 

10855 

18*20 

100.0 

100.0 

99.7 

97.4 

89.3 

75.9 

58.6 

36.7 

11.9 

71.5 

10776 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

97.4 

89. 6 

73.9 

47.7 

16.2 

77.1 

10778 

MX 

BDURS 

100.0 

100.0 

99.8 

98.3 

93.7 

84.7 

70.2 

46.3 

16.5 

75.6 

86931 
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PART  P 


PRESSURE  SUMMARIES 

ALL  PRESSURE  DATA  IH  PART  P  IS  TAKEN  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS.  IT  IS  SUMMARIZED: 

-  BY  BIGHT  3-BOUR  STANDARD  SYNOPTIC  REPORTING  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH 
(ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

SEA  LEVEL  PRESSURE. 

IH  MILLIBARS,  TABLES  GIVE  MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  OBSERVATION 
COUNTS.  THIS  SUmARY  IS  NOT  AVAILABLE  FOR  KETAR  REPORTING  SITES. 

ALTIMETER  SETTIRG. 

IN  INCHES  OP  MERCURY  (HG),  TABLES  GIVE  KEANS,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND 
TOTAL  cnSERVATIOH  COUNTS. 

81ATI0N  PRESSURE. 

IN  INCHES  OP  MERCURY  (HG),  TABLES  GIVE  MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS  AND 
T0T3U.  OBSERVATION  COUNTS. 


PRESSURE  CONVERSIONS  ARB:  1  MILLIBAR  •  0.02953  INCHES  OF  MERCURY  (HG). 


P  -  1  -  2 
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OPERilTlIIG  UXZATIOR  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


ALTIMETER  SETTING  IN  INCHES 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  106100 

STATION 

LST  TO 

NAME: 

irrc:  - 

BITBURG 

1 

AB  DL 

PERIOD  OF 

RECORD: 

APR  81 

-  MAR 

91 

HOURS 

(LST) 

STATS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0100 

MEM 

30.05 

30.02 

29.99 

29.95 

29.98 

30.03 

30.08 

30.05 

30.07 

30.04 

30.03 

30.01 

30.02 

SD 

.357 

.361 

.313 

.232 

.214 

.161 

.145 

.141 

.205 

.290 

.297 

.385 

.275 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

250 

300 

310 

300 

310 

3592 

0400 

MEAN 

30.04 

30.00 

29.98 

29.94 

29.96 

30.02 

30.07 

30.04 

30.06 

30.02 

30.02 

30.00 

30.01 

SD 

.357 

.363 

.312 

.234 

.217 

.163 

.147 

.146 

.207 

.288 

.298 

.385 

.275 

TOT  OBS 

309 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

306 

300 

310 

300 

310 

3647 

0700 

MEAN 

30.04 

30.00 

29.98 

29.95 

29.97 

30.03 

30.08 

30.05 

30.07 

30.03 

30.02 

30.00 

30.02 

SD 

.359 

.365 

.315 

.238 

.221 

.163 

.151 

.147 

.212 

.287 

.296 

.383 

.276 

TOT  CBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

1000 

HEAR 

30.06 

30.02 

30.00 

29.96 

29.98 

30.04 

30.09 

30.06 

30.08 

30.05 

30.04 

30.02 

30.03 

SD 

.364 

.368 

.319 

.237 

.223 

.164 

.150 

.148 

.215 

.287 

.298 

.383 

.278 

tot  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

1300 

HEAR 

30.05 

30.02 

30.00 

29.95 

29.97 

30.03 

30.08 

30.05 

30.07 

30.04 

30.03 

30.01 

30.02 

SD 

.368 

.362 

.316 

.233 

.218 

.159 

.147 

.147 

.213 

.285 

.297 

.386 

.277 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

309 

291 

300 

310 

299 

310 

3631 

1600 

MEAN 

30.03 

30.00 

29.98 

29.93 

29.96 

30.02 

30.07 

30.04 

30.06 

30.02 

30.02 

30.00 

30.01 

SD 

.368 

.355 

.309 

.227 

.213 

.155 

.147 

.142 

.208 

.283 

.297 

.383 

.274 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

309 

271 

300 

310 

300 

310 

3612 

1900 

HEAR 

30.04 

30.01 

29,99 

29.93 

29.96 

30.01 

30.06 

30.03 

30.06 

30.04 

30.03 

30.01 

30.01 

SD 

.368 

.355 

.308 

.226 

,207 

.154 

.144 

.132 

.208 

.284 

.299 

.384 

.274 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

309 

251 

300 

310 

300 

310 

3592 

2200 

HEAR 

30.05 

30.02 

30,00 

29.96 

29.98 

30.03 

30.08 

30.05 

30.08 

30.04 

30.04 

30.01 

30.03 

SO 

.363 

.357 

,309 

.230 

,209 

.156 

.145 

,134 

.208 

.269 

.302 

.383 

.274 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

309 

252 

300 

310 

300 

310 

3593 

ALL 

HEAR 

30.05 

30-01 

29.99 

29.95 

29.97 

30.03 

30.08 

30.05 

30.07 

30.03 

30.03 

30.01 

30.02 

HOURS 

SD 

.363 

.361 

.313 

.232 

.216 

.160 

.147 

.143 

.210 

.287 

.298 

.384 

.275 

TOT  OBS 

2479 

2256 

2480 

2400 

2480 

2400 

2476 

2241 

2400 

2480 

2399 

2480 

28971 
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OPERATING  UX:ATICXf  *A* 
USAFBTAC,  ASBEVILLB  NC 


STATION  PRESSURE  IN  INCHES 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STMTION  RUHBER: 

:  106100 

STATION  NAME:  B1TBUR6  AB  DL 

LST  TO  UTC:  -  1 

PERIOD  OF  RECORD: 

APR  81  -  MAR  91 

HOURS 

(MT) 

STATS 

JAR 

FEB 

HAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0100 

MEAN 

28.74 

28.71 

28.68 

28.64 

28.67 

28.72 

28.77 

28.74 

28.76 

28.72 

28.72 

28.70 

28.71 

SD 

.345 

.349 

.302 

.224 

.207 

.155 

.139 

.136 

.198 

.280 

.286 

.371 

.265 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

250 

300 

310 

300 

310 

3592 

0400 

MEAN 

28.73 

28.69 

28.67 

28.63 

28.65 

28.71 

28.76 

28.73 

28.75 

28.71 

28.71 

28.69 

28.70 

SD 

.344 

.350 

.301 

.226 

.209 

.157 

.141 

.141 

.200 

.278 

.287 

.372 

.265 

TOT  OBS 

309 

282 

310 

300 

310 

300 

312 

304 

300 

310 

300 

310 

3647 

0700 

MBAR 

28.73 

28.69 

28.67 

28.64 

28.66 

28.72 

28.77 

28.74 

28.75 

28.72 

28.71 

28.69 

28.71 

SD 

.346 

.352 

.304 

.230 

.213 

.158 

.145 

.141 

.204 

.277 

.286 

.369 

.266 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

1000 

MBAR 

28.74 

28.71 

28.69 

28.65 

28.67 

28.73 

28.78 

28.75 

28.77 

28.74 

28.73 

28.71 

28.72 

SD 

.351 

.355 

.307 

.229 

.215 

.158 

.144 

.142 

.208 

.277 

.288 

.370 

.268 

TOT  CBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

1300 

MBAR 

28.73 

28.70 

28.68 

28.64 

28.66 

28.72 

28.77 

28.74 

28.76 

28.73 

28.72 

28.70 

28.71 

SD 

.355 

.349 

.305 

.224 

.210 

.153 

.142 

.142 

.206 

.275 

.286 

.373 

.267 

1QT  CBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

309 

291 

300 

310 

299 

310 

3631 

1600 

HBAN 

28.72 

28.69 

28.66 

28.62 

28.65 

28.71 

28.75 

28.73 

28.74 

28.71 

28.71 

28.69 

28.70 

SD 

.355 

.342 

.298 

.219 

.205 

.150 

.142 

.137 

.201 

.274 

.287 

.369 

.264 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

309 

271 

300 

310 

300 

310 

3612 

1900 

MEAN 

28.73 

28.70 

28.68 

28.63 

28.65 

28.70 

28.75 

28.72 

28.75 

28.72 

28.72 

28.70 

28.70 

so 

.355 

.342 

.297 

.218 

.199 

.149 

.139 

.127 

.200 

.274 

.289 

.371 

.264 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

309 

251 

300 

310 

300 

310 

3592 

2200 

MEAN 

28.74 

28.71 

28.69 

28.65 

28.67 

28.72 

28.77 

28.74 

28.76 

28.73 

28.73 

28.70 

28.72 

SD 

.350 

.344 

.298 

.221 

.202 

.151 

.139 

.129 

.200 

.279 

.291 

.369 

.264 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

309 

252 

300 

310 

300 

310 

3593 

ALL 

MBAR 

28.73 

28.70 

28.68 

28.64 

28.66 

28.71 

28.76 

28.74 

28.75 

28.72 

28.72 

28.70 

28.71 

BOURS 

SD 

.350 

.348 

.301 

.224 

.208 

.154 

.142 

.138 

.203 

.277 

.288 

.371 

.266 

TOT  OBS 

2479 

2256 

2480 

2400 

2480 

2400 

2478 

2239 

2400 

2480 

2399 

2480 

28971 
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PART  O 


CROS8WIRD  SUtMARY 


CROSSWIND  SUMMARIES. 

THESE  TABLES  ARE  CREATED  FROM  HOURLY  AND  SPECIAL  OBSERVATIONS  (INCLUDING 
PEAK  GUST  REMARKS).  THE  TABLES  ARE  SUMMARIZED  AS  FOLLCWS: 

-  BY  EIGHT  3-BOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED)  . 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  THE  HOURS  0600-2000  L8T  COMBINED)  . 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  THE  HOURS  0600-2000  LST  COMBINED). 

THE  TABLES  GIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP)  OF  THE  'CROSS-RUNWAY  WIND 
OOMPORENT*  FOR  THE  WIND  SPEED  CLASSES  SPECIFIED  IN  THE  TABLE  HEADINGS. 

THERE  ARE  TWO  COMPONEHT  CATEGORIES: 

THE  FIRST  OOMPORERT  IS  COMPUTED  FROM  THE  REPORTED  WIND  DIRECTION  AND  WIND  SPEED 
FROM  BOURLT  RECORD  OR  RECORD-SPECIAL  OBSERVATIOHS. 

THE  SECOND  COMPONENT  IS  COMPUTED  PROM  THE  HIGHEST  REPORTED  WIND 
SPEED  AND  DIRECTION  FROM  ALL  OBSERVATIOHS  INCLUDING  REMARKS,  GUSTS, 

AMD  SPECIAL  OBSERVATIONS. 

OBSERVATION  COUNTS  INCLUDE  CALM  WINDS. 

VARIABLE  WINDS  ARB  CONSIDERED  A  DIRECT  CROSSWIND  IF  THE  SPEED  EQUALS  OR 
EXCEEDS  THE  SPECIFIED  THRESHOLD  WIND  SPEED  VALUE(S). 

A  TOTAL  OBSERVATION  COUNT  IS  INCLUDED. 
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OPBRATIIIG  LOCATION  *A” 
USAFffEAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CROSSWINDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  060-240 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  Afi  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JAN 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

6E15 

6B25  6B30  OBS 

GE15 

GB25 

GE30  OBS 

6B15 

GE25  6E30  OBS 

GE15 

GE25  GE30  OBS 

CKCGOORY  A 

.4 

930 

.6 

930 

.3 

930 

.6 

930 

CKTBOORY  B 

2.7 

.2  1172 

2.1 

.3 

.1  1194 

1.9 

1252 

2.6 

.4  1325 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RIS) 

GBIS 

6E2S  6B30  OBS 

GB15 

GE25 

6B30  OBS 

6E15 

6E25  6B30  OBS 

GE15 

GB25  GE30  OBS 

CKtEOORY  A 

1.0 

930 

1.4 

.1 

930 

.9 

930 

.6 

930 

CATBOORY  B 

4.0 

.2  .1  1297 

4.6 

.7 

.1  1251 

3.0 

.0  .6  1178 

3.2 

.3  .2  1149 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  RTS 

GB15 

GB25 

GB30 

OBS 

GB15  GE25  6E30 

OBS 

CATEGORY  A 

.8 

.0 

4650 

.7  .0 

7440 

CATEGORY  B 

3.2 

.4 

-1 

6303 

3.0  .4  .1 

9818 
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OPBRATING  LOO^TIOIf 
USAFBTAC,  ASBEVILLB  RC 


PERCBIfEAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CROSSWINDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  060-240 

SEKTIOR  NUMBER:  106100  NATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OP  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  FEB 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (»>URLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (KTS) 

6E15 

CE25  GE30  OBS 

GB15 

GB25 

GB30  OBS 

GE15 

6B25  GE30  OBS 

6E15 

GE25 

GE30  OBS 

CKtEQOnX  A 

.9 

646 

.8 

646 

.6 

646 

1.1 

.1 

846 

CATEGORY  B 

3.7 

.1  1035 

3.5 

.4 

.1  1030 

2.0 

.1  1132 

4.0 

.5 

.3  1149 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (RTS) 

GB15 

6B25  GB30  OBS 

GB15 

0825 

GB30  OBS 

GB15 

GB25  OE30  OBS 

GE15 

GE25 

6E30  OBS 

CKXBaORX  A 

1.9 

.1  846 

1.5 

846 

1.1 

846 

.7 

646 

CATBOOnr  B 

4.2 

.S  .3  1083 

5.5 

1.0 

.3  1056 

3.3 

.4  .1  1014 

2.6 

.7 

.2  1030 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  KTS 

GB15 

CB25 

GB30 

OBS 

GE15  GE25  0B30 

OBS 

CASBGOfir  A 

1.2 

.0 

4230 

1.1  .0 

6768 

CATBOCIOr  B 

3.8 

.6 

.2 

5434 

3.6  .5  .2 

8529 

0  -  2  -  2 
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OPBRAtlRG  LOCATIOif  ”A*  PBRCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CROSSWINDS 

USAFFIKC,  ASHBVILLR  RC  FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  060-240 

SIKTIGR  NUMBER:  106100  STATIGN  HAHB:  BITBURO  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  IfTC:  -  1  MONTH:  MAR 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  *■  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600 

-  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (KTS) 

GEIS 

6B2S  GB30  OBS 

GE15 

GB25  GE30 

OBS 

GE15 

GE25 

GE30  OBS 

GE15 

GE25  GE30  OBS 

CKTEGORy  A 

.8 

930 

1.0 

930 

1.0 

930 

1.0 

.1  930 

CATBGCmy  B 

2.3 

.7  .1  1086 

2.4 

.5  .1 

1134 

2.1 

.2 

.1  1261 

2.3 

.2  1221 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800 

-  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

CE15 

CiB25  GS30  OBS 

OBIS 

GB25  CB30 

OBS 

GE15 

0E25 

GE30  OBS 

6E15 

GE25  GE30  OBS 

CATEOCRY  A 

1.6 

930 

1.6 

930 

.3 

930 

.3 

930 

CKTEOdRY  B 

6.1 

.9  .2  1163 

6.6 

.3 

1149 

2.9 

.2 

.1  1084 

2.0 

.2  .1  1076 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KTS 

GEIS 

GE25 

GB30 

OBS 

6E15 

6E25 

6B30 

OBS 

CATEGORY  A 

1.1 

-0 

4650 

.9 

.0 

7440 

CKTEGORT  B 

4.0 

.4 

-1 

5878 

3.3 

.4 

-1 

9174 

G  -  2  -  3 
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OPBMITIIIS  UXATIGH  *A* 
USJtFBIAC,  ASHEVILLB  IK 


PERC7<tIAGB  FREQUBNCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWIHDS 
FBOH  BOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  060-240 

8IATI0II  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  APR 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  *  SPECIALS) 


TIIS  (LST) 

SPEED  (RIS) 

CATSGORT  A 

CATSGORY  B 

GEIS 

.2 

.S 

0000 

GB2S 

.1 

-  0200 

GBaO  OBS 

900 

980 

GB15 

1.1 

0300 

6B25 

-  0500 

GEjO  OBS 

900 

1050 

6615 

.2 

.9 

0600 

6E25 

-  0800 

6630  OBS 

900 

1100 

GEIS 

.8 

2,0 

0900 

6E25 

-  1100 

GE30  OBS 

900 

1014 

TIME  (LST) 

1200 

-  1400 

1500 

-  1700 

1800 

-  2000 

2100 

-  2300 

SPKBD  (RTS) 

GB15 

GB2S 

GB30  OBS 

GElS 

GB25 

GE30  OBS 

GE15 

GE25 

GE30  OBS 

GE15 

GE25 

GE30  OBS 

CATEGORY  A 

1.3 

900 

1.2 

900 

.4 

900 

.3 

900 

CATEGORY  B 

5.3 

.2 

1027 

5.4 

.3 

992 

2.2 

.1 

987 

.8 

.2 

942 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

8PBBD  KTS 

GR15 

GE2S 

OE30 

OBS 

GEIS 

GB25 

GE30 

OBS 

CATEGORY  A 

.8 

4500 

.6 

7200 

C!KIBQORT  B 

3.1 

.1 

5120 

2-3 

.1 

8092 

G  -  2  -  4 
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OPBRATlIfG  UX:ATI0II  *A*  PBRCBIITA6B  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 

USAFBTAC,  ASHSV1LI£  RC  FROH  SOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  060-240 

STATIOR  HUKBBR:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  IfTC:  -  1  MONTH:  MAY 


CATEGORY  A:  ARY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  *  SPECIALS) 


TINE  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

GE15 

GE25  6B30  OBS 

OBIS 

GE2S 

GB30  OBS 

GE15 

GE25  GE30  OBS 

GE15 

GB25  GE30  OBS 

CMTEOORY  A 

930 

930 

930 

.1 

930 

CATEGORY  B 

.3 

1004 

1062 

.5 

.1  .1  1105 

2.5 

1033 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

GBIS 

GB25  GB30  OBS 

GEIS 

GE25 

GB30  OBS 

GE15 

GE25  GE30  OBS 

GE15 

GE25  GE30  OBS 

CATBGCHIY  A 

.6 

930 

.8 

930 

.2 

930 

930 

CKTBOORY  B 

3.4 

1042 

3.3 

.2 

.1  1025 

1.2 

1000 

.1 

967 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  ]^8 

OBIS 

GB25 

GB30 

oes 

GB15  GE25  GE30 

OBS 

CMnoomr  a 

.3 

4650 

.2 

7440 

CATEOORY  B 

2.2 

.1 

.0 

5205 

1.4  .0  .0 

8238 

G  -  2  -  5 
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CPERKriHG  lACMnON  "A"  PERCENTAGB  FRBQUERCy  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSVnNDS 

USAFBTAC,  A8HBVILLB  RC  FN3H  BOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  060-240 

SKAXIOM  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JUN 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (BOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (H0URLIE8  t  SPECIALS) 


TUe  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  OSOO 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

G815 

6B25  GE30  OBS 

GB15 

GB25  6E30 

OBS 

GE15 

6E25  6E30  OBS 

OE15 

GE2S  GE30  OBS 

CKTBGCmX  A 

.1 

900 

.3 

.1  .1 

900 

900 

.2 

900 

CKTSOORT  B 

.4 

1008 

,7 

.1  .1 

1074 

.6 

1135 

1-2 

1043 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPBKO  (RTS) 

OBIS 

GS25  6R30  OBS 

GB15 

GB2S  GB30 

OBS 

GKIS 

6B25  GB30  OBS 

GE15 

GB25  GE30  OBS 

CATEGCmr  A 

.6 

900 

.3 

900 

900 

900 

CATBOORT  B 

2.B 

1032 

3e0 

.2 

1016 

1.4 

980 

.2 

977 

TIME  (LST) 

0600 

.  2000 

ALL 

BOORS 

SPEED  RTS 

OB15 

GB25 

GB30 

OBS 

OE15 

GB25 

OE30 

OBS 

CATBOORy  A 

-2 

4500 

.2 

.0 

.0 

7200 

CATBOCMRir  B 

1.8 

.0 

5206 

1,3 

.0 

.0 

8265 

G  -  2  -  6 
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OPBIWTIliG  LOCKTIOR  "A* 
USAFETAC,  AfflEVILLB  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  060-240 


STATIOH  RUMBER:  106100  STATIOR  NAME:  BITBURQ  AB  DL 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 


LST  TO  UTCs  - 

.  1 

HONTH:  JUL 

CATEGORY 

A; 

ANY  CEILING  Cm  VISIBILITY 

(HOURLY 

OBS  ONLY) 

CATEGORY 

B: 

HIGBEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  + 

SPECIALS) 

TIKE  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  oeoo 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

GB15 

GB2S  GB30  OBS 

GE15 

GE2S  6B30  OBS 

GB15 

GE25  6E30  OBS 

GK15 

GE25  GE30  OBS 

CATEGORY  A 

930 

930 

930 

930 

CATBOORY  B 

992 

1082 

1129 

.7 

1049 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

GBIS 

aB2S  GB30  DBS 

GEIS 

GB25  GE30  OBS 

GB15 

6E25  GE30  OBS 

GE15 

GE25  GB30  OBS 

CATBOORY  A 

.5 

928 

.3 

927 

.4 

927 

.1 

927 

CATEGORY  B 

1.9 

.1  1034 

3.0 

.1  .1  1019 

2.0 

997 

.5 

995 

TIME  (LET) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  RES 

GE15 

GB2S 

GE30  OBS 

6E15  6E25  GE30 

OBS 

CATEGORY  A 

-3 

4642 

.2 

7429 

CATEGORY  B 

1.5 

.0 

.0  5228 

1.0  .0  .0 

8297 

G  -  2  -  7 
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OPERKrinG  1X3CATIOH  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 

UEAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  060-240 

STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  AUG 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  +  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

GB15 

6B25  6B30  OBS 

GEIS 

6B25 

6E30  OBS 

GE15 

6E25  6E30  OBS 

GE15 

GE25  6E30  OBS 

CATEGORY  A 

750 

902 

930 

930 

CATBOORY  B 

822 

.1 

1039 

1134 

.4 

1087 

TIHE  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

GEIS 

GB25  6E30  OBS 

GB15 

GB25 

GE30  OBS 

GB15 

GE25  GE30  OBS 

GE15 

OE25  GE30  OBS 

CATEGOBT  A 

683 

.5 

833 

.1 

753 

755 

CATEGORY  B 

1.4 

984 

2.4 

.1 

926 

.6 

.1  833 

818 

. . .  . 

TIME  (LST) 

0600 

.  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  ITS 

GB16 

GE2S 

6B30 

OBS 

GE15  GE25  GE30 

OBS 

CATEGORY  A 

.1 

4329 

.1 

6736 

CATEGORY  B 

.9 

.0 

4964 

.6  .0 

7643 

C  -  2  -  8 
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0PSRAT1II6  LOCATION  ”A*  PERCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 

USAPETAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  060-240 

SlXnON  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 

LST  TO  OTC:  -  1  MONTH:  SEP 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

GB15  GE25  GE30  OBS 

GB15 

6E25  GE30  OBS 

GE15 

GE25  GE30  OBS 

6E15 

6E25  6E30  OBS 

CATBGGRY  A 

900 

.1 

900 

900 

900 

CATEGORY  B 

.2  1006 

.4 

.1  1078 

.2 

1180 

.4 

1087 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPKKD  (RTS) 

GB15 

GE25  GE30  OBS 

GE15 

GE25  GE30  OBS 

GE15  GE25  GE30 

OBS 

GE15 

6E25  GE30  OBS 

CATBOOflY  A 

.3 

900 

.3 

900 

900 

900 

CAXEOORy  B 

1.4 

.1  1033 

1.6 

1002 

.8  .1  .1 

999 

.3 

969 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  NTS 

G615 

6E25 

GE30 

OBS 

6E15 

GE25 

GE30 

OBS 

CATEGORY  A 

.1 

4500 

,1 

7200 

CATEGORY  B 

.8 

.0 

-0 

5301 

.6 

.0 

.0 

8354 

G  -  2  -  9 
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OPERATINO  LOCATIGIf  *A*  PfiRCBNTAGB  FREQl/ENCY  OF  CXXURBEHCB  OF  CAOSSWINDS 

USAFEXAC^  ASHBVIXJ^  NC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  060-240 

STATION  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  APR  61  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  OCT 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (BOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  TBB  HOUR  (HOURLIES  +  SPECIALS) 


TIHB  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (KTS) 

GEIS 

GB2S  GB30  OBS 

6B15 

GB25 

GB30  OBS 

6B15 

GE25  GE30  OBS 

6E15 

GB25  CE30  OBS 

CATEGORY  A 

1.0 

929 

1.1 

930 

.2 

930 

.3 

930 

CATEGORY  B 

1.7 

.4  .1  1073 

2.6 

.3 

1097 

1.3 

.3  1174 

1.4 

1153 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (KTS) 

GE15 

0825  GB30  OBS 

OBIS 

GB25 

GB30  OBS 

GK15 

GB25  GE30  OBS 

GE15 

6E25  GE30  OBS 

CKTEODIOr  A 

.8 

930 

.8 

930 

.8 

930 

.8 

930 

CATBOORI  B 

2.2 

.1  1071 

2.7 

.1 

1054 

2.5 

.4  1021 

1.5 

.3  1053 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  KTS 

GB15 

GE25 

GE30 

OBS 

6E15  6E25  GE30 

OBS 

CATEGORY  A 

.6 

4650 

.7 

7439 

CATEGORY  B 

2.0 

.2 

5473 

2.0  .2  .0 

8696 

G  -  2  -  10 
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OPERATING  LOCATION  *A” 
USAFBTAC,  Ai^BVILLB  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CROSSWINDS 
FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 


MAGNETIC  RUNWAY  READING:  060-240 


STATION  NUHBBR:  106100  STATION  HAKE:  BITBURG  AB  DL 

LST  TO  UTC;  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  R1  -  MAR  91 
MONTH:  NOV 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  +  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (KTS) 

6B15 

6E25  GB30  OBS 

GE15 

GB2S  GE30  OBS 

GE15 

6E25  GE30  OBS 

GE15 

GE25  GE30  OBS 

CKTEOaRt  A 

.2 

900 

900 

.6 

900 

900 

CKTEGORt  B 

1.1 

1064 

1.3 

1081 

1.7 

1144 

1.4 

1130 

TIHB  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

CE15 

CB25  GB30  OBS 

6B15 

GB25  GE30  OBS 

GB15 

GE25  GE30  OBS 

GE15 

GB25  GE30  OBS 

CKTEOaRT  A 

900 

.2 

900 

.6 

900 

.3 

900 

CATBOORr  B 

1.5 

lOBl 

1.5 

.1  10B3 

2.0 

.1  1049 

1.8 

.2  .1  1064 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RTS 

GB15 

GE25 

GE30 

OBS 

GE15 

6B25 

GE30 

OBS 

CATEGORY  A 

.3 

4500 

.2 

7200 

CJOBGORT  D 

1.6 

-0 

5487 

1.5 

.0 

.0 

8696 
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0PERATUI6  LOCATION  ”A« 
USAFBIAC,  ASHKVILLB  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CROSSWINDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


MAGNETIC  RUNWAY  HEADING: 


060-^240 


STATION  NUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 

LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  DEC 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  TSK  HOUR  (HOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

6E15 

GE25  6E30 

OBS 

GE15 

GB25  GE30 

OBS 

6E15 

GE25  GE30  OBS 

GE15 

CE25  GE30  OBS 

CATBOORY  A 

.6 

930 

.4 

930 

930 

.2 

930 

CKUBOORir  B 

1.5 

.2 

1134 

1.2 

.1  .1 

1163 

.7 

1213 

.8 

1208 

TIME  (liST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (KIS) 

6E1S 

eE2S  GB30 

OBS 

CB15 

CB25  6E30 

OBS 

GE15 

GB25  GE30  OBS 

GE15 

GE25  6E30  OBS 

CMBOORI  A 

930 

.1 

930 

.3 

930 

.1 

930 

CAIBaORT  a 

2.3 

.2  .1 

1217 

2.4 

1155 

2.9 

.2  1132 

1.3 

1135 

TIMS  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RTS 

CB15 

GE25 

GE30 

OBS 

GE15 

GE25 

GE30 

OBS 

CATEGORY  A 

.1 

4650 

.2 

7440 

CATBOORr  B 

1.8 

.1 

.0 

5925 

1.6 

.1 

.0 

9357 
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OPBRATING  LOCMTIOH  'A* 
USAFBXAC,  ASBBVILIf  HC 


PERCBHTAGE  FREQUBHCY  OF  OCCUKRBNCB  OF  CROSSWINDS 
FROM  BOURLF  CSSBRVATIONS 


MAGNETIC  RUNWAY  BEADING: 


060-240 


STATICR  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL 

LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  APR  81  -  MAR  91 
MONTH:  ALL 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000 

-  0200 

0300 

-  0500 

0600 

-  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (KTS) 

GEIS 

GB25 

GB30  OBS 

GB15 

GE25 

6E30  OBS 

GB15 

GE25 

GE3C  OBS 

GE15 

GE25 

GE30  OBS 

CATBOQRT  A 

.4 

10775 

.4 

.0 

.0  10928 

,2 

10956 

.4 

.0 

10956 

CATBOCmY  B 

1.3 

.1 

.0  12376 

1,3 

.2 

.0  13084 

1.0 

.1 

.0  13959 

1.7 

.1 

.0  13499 

TIHB  (LST) 

1200 

-  1400 

1500 

-  1700 

1800 

-  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (KTS) 

GBIS 

GB2S 

0B30  OBS 

GB15 

GB25 

GE30  OBS 

GE15 

GE25 

GE30  OBS 

GE15 

6B25 

GE30  OBS 

CATEGORY  A 

.7 

.0 

10907 

.8 

.0 

10856 

.4 

10776 

.3 

10778 

CATEGORY  B 

3.1 

.2 

.1  13064 

3.5 

.3 

.0  12728 

2.1 

.2 

.1  12274 

1.3 

.2 

.0  12175 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KTS 

GE15 

GE25 

GB30 

OBS 

6B15 

GE25 

GE30 

OBS 

CATEGORY  A 

.5 

.0 

54451 

.4 

-0 

.0 

86932 

CATEGORY  B 

2.3 

.2 

.0 

65524 

1.9 

.2 

.0 

103159 
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PiWT  H 


DEGREE  DAY  SUMMARIES 


DEGREE  DATS. 

CREATED  FRCM  BOURLT  OBSERVATIONS  (MAX»HIR/2  WHEN  AVAILABLE),  THESE  TABLES  GIVE  THE 
THE  HVmBER  OF  DEGREE  DATS  FOR  EACH  MONTH  IN  EACH  TEAR  OF  THE  AVAILABLE  PERIOD  OF  RECORD. 

INCLUDED  BENEATH  EACH  SUMtART  ARE  STATISTICS  BASED  ON  A  30-yEAR  (1951-1980) 

FOR  (IF  AVAILABLE).  THE  30- YEAR  FOR  FROVIDES  AWS  USERS  WITH  A  SUMMARY 
OONSISTBNT  WITH  OTHER  STANDARD  CLIMATIC  PUBLICATIONS,  NOTABLY  THOSE 
'  THE  NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER  (NCDC).  NOTE  THAT  THE  30-YEAR  FOR  WILL 
CHANGE  TO  1961-1990  AS  SOON  AS  DATA  FOR  DECEMBER  1990  HAS  BEEN  PROCESSED. 

MONTHS  WITH  NO  AVAILABLE  DATA  AND  MONTHS  WITH  A  VALUE  OF  ZERO  APPEAR  AS  BLANKS 
IN  THESE  TABLES.  ASTERISKS  (****)  DENCTB  AN  IHCCMPLETE  MONTH  WITH  A  DAY  (OR  DAYS)  THAT 
CANNOT  BE  CALCULATED  (PILLED  IN)  AUTOMATICALLY. 

HEATING  DEGREE  DAYS. 

ONE  ‘HEATING  DEGREE  DAY’  IS  ASSIGNED  TO  REPRESENT  EACH  DEGREE  THAT  THE 
MEAN  TEMPERATURE  FALLS  BELOW  A  DESIGNATED  ‘BASE  TEMPERATURE’  OF  65  DEGREES* 

FAHRENHEIT.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  MEAN  TEMPERATURE  ON  A  GIVEN  DAY  IS  57  DEGREES, 

THAT  DAY  IS  SAID  TO  HAVE  8  HEATING  DEGREE  DAYS. 

COOLING  DEGREE  DAYS. 

ONE  ‘COOLING  DEGREE  DAY’  IS  ASSISISD  TO  REPRESENT  EACH  DEGREE  THAT  THE 
TEMPERATURE  RISES  ABOVE  A  DESIGNATED  ‘BASE  TEMPERATURE’  OF  65  DEGREES* 

FAHRENHEIT.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  MEAN  TEMPERATURE  FOR  A  GIVEN  DAY  IS  73 
DEGREES,  THAT  DAY  IS  SAID  TO  HAVE  8  COOLING  DEGREE  DAYS. 

*65  DEGREES  FAHRENHEIT  HAS  BEEN  SELECTED  AS  THE  NATIONWIDE  STANDARD 
‘BASE  TEMPERATURE’  AT  WHICH  (AT  LEAST  THEORETICALLY)  HO  BEATING  OR 
COOLING  IS  REQUIRED.  IF  ANOTHER  BASE  TEMPERATURE  IS  USED  IN  THESE 
TABLES,  IT  HAS  SPECIALLY  REQUESTED  BY  THE  STATION,  AND  IS  NOTED. 


HCTTE  1.  THESE  SUlWARIES  ARB  NOT  AVAILABLE  FOR  PART  TIME  PERIODS. 


H  -  1  -  2 
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OPERATIIIG  U)CKriOII  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  EC 


HEATING  DEGREE  DAYS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

BASE  TEMPERATURE  65 


STKnOH  mJHBBR:  106X00  STATIGIf  NAHB:  BITBURG  Afi  DL 

LOT  TO  UTC:  -  1 

PERIOD  OF  RECORD:  JAN  53  - 

MAR  91 

TEARS 

JAN 

FEB 

HAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1953 

1079 

894 

645 

469 

288 

168 

111 

127 

229 

408 

717 

815 

5950 

1954 

1157 

956 

695 

623 

343 

194 

222 

172 

285 

449 

704 

825 

6625 

1955 

1059 

974 

921 

528 

427 

180 

68 

89 

239 

571 

744 

854 

6654 

1956 

952 

1386 

750 

645 

315 

328 

130 

252 

190 

542 

813 

830 

7133 

195/ 

1009 

682 

563 

511 

445 

129 

114 

177 

295 

493 

728 

961 

6107 

1958 

985 

774 

948 

669 

301 

204 

89 

110 

**** 

**** 

**A* 

**** 

4080 

1959 

962 

750 

613 

465 

281 

140 

45 

100 

141 

441 

760 

853 

5551 

1960 

983 

832 

680 

529 

261 

146 

210 

146 

294 

480 

619 

970 

6150 

1961 

979 

630 

633 

425 

454 

199 

233 

177 

118 

432 

785 

964 

6029 

1962 

869 

850 

981 

567 

487 

215 

178 

132 

297 

442 

827 

1090 

6935 

1963 

1325 

1122 

798 

473 

403 

147 

88 

201 

239 

536 

573 

1164 

7069 

1964 

1096 

V90 

904 

532 

289 

170 

103 

150 

247 

624 

717 

1011 

6633 

1965 

953 

984 

764 

625 

392 

202 

217 

197 

342 

521 

866 

851 

6914 

1966 

1109 

623 

799 

•  «** 

68 

145 

200 

204 

242 

398 

888 

901 

5577 

1967 

955 

760 

722 

624 

365 

241 

58 

145 

282 

428 

788 

**** 

5368 

1968 

1013 

806 

708 

457 

377 

181 

**** 

**** 

**** 

**** 

**** 

1057 

4599 

1969 

867 

977 

804 

563 

315 

210 

*•** 

222 

392 

702 

1149 

6201 

1970 

1002 

893 

934 

664 

348 

103 

175 

134 

216 

490 

630 

985 

6574 

1973 

1042 

923 

810 

674 

348 

141 

122 

53 

242 

554 

760 

973 

6642 

1974 

790 

724 

648 

467 

383 

218 

178 

111 

299 

748 

751 

757 

6074 

1975 

798 

811 

844 

604 

379 

202 

56 

50 

181 

626 

817 

1035 

6403 

1976 

928 

900 

918 

608 

316 

98 

62 

73 

250 

411 

702 

1064 

6330 

1977 

956 

721 

645 

702 

413 

209 

94 

113 

292 

441 

683 

818 

6087 

1978 

908 

938 

708 

582 

356 

237 

185 

188 

306 

497 

823 

951 

6679 

1979 

1279 

934 

778 

638 

397 

102 

130 

188 

248 

431 

765 

775 

6665 

1980 

1064 

741 

766 

621 

426 

270 

243 

146 

231 

586 

811 

975 

6880 

USAFETAC/DS— 92/270  -  Page  351 


1981 

994 

909 

592 

537 

348 

1982 

1052 

816 

722 

542 

290 

1983 

826 

925 

731 

514 

430 

1984 

949 

906 

856 

633 

465 

1985 

1246 

999 

865 

571 

301 

1986 

985 

1183 

837 

692 

301 

1987 

1236 

884 

961 

513 

527 

1988 

787 

824 

806 

535 

252 

1989 

884 

819 

595 

597 

211 

1990 

904 

584 

581 

566 

229 

1991 

938 

988 

***« 

MEAR 

997 

870 

764 

570 

348 

8D 

1  130.50 

155.95 

118.53 

73.52 

88.26 

218 

147 

**** 

248 

593 

723 

1010 

105 

36 

**** 

89 

454 

620 

851 

137 

23 

29 

216 

485 

776 

939 

211 

132 

55 

349 

495 

689 

930 

272 

71 

179 

226 

498 

899 

794 

174 

109 

145 

343 

408 

677 

866 

205 

79 

114 

163 

444 

704 

881 

191 

143 

70 

220 

405 

802 

735 

183 

55 

78 

182 

351 

793 

848 

219 

126 

42 

295 

400 

707 

938 

185 

124 

129 

242 

484 

745 

924 

51.00 

61.48 

55.63 

61.42 

84.18 

76.55 

108.96 

e  -  2  -  lA 


6319 

5577 

6031 

6670 

6921 


6720 

6711 

5770 

5596 

5591 


1926 


USAFETAC/DS— 92/270  -  Pago  352 


OPEBATIRG  LOCATION  *A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


COOLING  DEGREE  DAIS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


BASE  TEMPERATURE  65 


STATION  HUMBER:  106100  STATION  NAME:  BITBURG  AB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  53  -  MAR  91 

LST  TO  UTC:  -  1 


TEARS  1 

1  JAN 

FEB 

K%R 

APR 

HAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1953 

41 

20 

24 

47 

8 

140 

1954 

12 

21 

4 

26 

11 

74 

1955 

2 

9 

51 

25 

1 

68 

1956 

6 

22 

3 

31 

1957 

56 

95 

13 

3 

167 

1958 

6 

24 

38 

***  * 

**** 

**** 

fk*** 

68 

1959 

5 

28 

141 

48 

17 

239 

1960 

31 

3 

16 

50 

1961 

9 

14 

22 

30 

75 

1962 

24 

16 

25 

3 

66 

1963 

1 

3 

32 

18 

54 

1964 

25 

101 

36 

5 

167 

1965 

4 

3 

1 

8 

1966 

**** 

30 

1 

25 

1 

3 

60 

1967 

4 

14 

46 

9 

1 

ft*** 

74 

1968 

5  1 

10 

**** 

•  *** 

ft*** 

*  ft*  ft 

ft*** 

16 

1969 

11 

4 

*  **  ft 

1 

16 

1970 

37 

8 

26 

71 

1973 

12 

32 

60 

31 

135 

1974 

2 

6 

37 

2 

47 

1975 

17 

58 

116 

3 

194 

1976 

11 

99 

155 

20 

285 

1977 

7 

34 

7 

48 

1978 

13 

31 

5 

49 

1979 

8 

23 

18 

8 

57 

1980 

5 

17 

16 

38 
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1981 

3 

10 

15 

**** 

28 

1982 

2 

45 

126 

**** 

26 

199 

1983 

15 

199 

129 

343 

1984 

5 

55 

26 

1 

89 

1985 

5 

5 

29 

9 

2 

50 

59 

37 

27 

123 

26 

53 

32 

21 

132 

2 

1 

22 

59 

84 

1989 

6 

15 

75 

50 

4 

150 

1990 

3 

9 

48 

150 

2 

212 

3  19  46  35 


0 


8D 


.90  7.35  20.02  47.85  35.37  8.97  .51 
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A  W  S 

CLIMATIC  BRIEF 

FSB  92 

STATIOH  NAME:  BITBUFG  AB  DL 
LATITUDE/LONGITUDB:  49  57  N  006  34  K 

BOURLY  OBS  POR:  APR  81  -  MAR  91 

SUmARY  OP  DAY  POR:  APR  52-MAR  91 

HOURS  SUmARIZED:  0000  •  2300  LST 

LST  TO  UTC:  -01 

FIELD  ELEV:  1228  FT 

STATION  MSC:  106100 

CALL  SIGN:  EDAB 

SUPERSEDES:  OCT  86 

1  MONTH 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

YOR 

EXTRH  MAX  TEMP  (F) 

55 

64 

73 

82 

05 

91 

96 

95 

86 

75 

65 

50 

96 

40 

MEAN  MAX  TQIP  (F) 

36 

39 

46 

53 

61 

67 

71 

70 

64 

55 

44 

38 

54 

40 

HEAn  TEMP  (F) 

32 

34 

40 

46 

54 

59 

62 

62 

57 

49 

40 

35 

47 

40 

MEAN  Min  TEMP  (F) 

28 

29 

34 

38 

45 

51 

54 

53 

49 

42 

35 

31 

41 

40 

E^crm  Min  tqip  (r) 

-3 

-3 

7 

19 

28 

35 

40 

39 

33 

26 

12 

0 

-3 

40 

O/M  TEMP  GB  80  (F) 

0 

0 

0 

2 

5 

3 

1 

0 

0 

0 

12 

40 

D/W  TBIP  GB  70  (F) 

0 

0 

11 

16 

15 

7 

1 

0 

0 

57 

40 

D/W  TEMP  LT  33  (F) 

20 

18 

0 

0 

0 

0 

2 

11 

17 

88 

40 

D/V  TBIP  LT  20  (F) 

5 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

14 

40 

1  HEATinC  DEGREE  DAYS 

997 

870 

764 

570 

348 

185 

124 

129 

242 

484 

745 

924 

6382 

39  1 

1  COOLinO  DEGREE  DAYS 

0 

0 

0 

1 

3 

19 

46 

35 

5 

1 

0 

0 

108 

39  1 

1  MBMI  DBWPOIlrr  TEMP  (F) 

28 

25 

31 

35 

44 

49 

52 

52 

48 

44 

35 

31 

39 

10 

1  KEAN  WET  BULB 

TEMP  (F) 

31 

30 

36 

40 

48 

53 

57 

56 

52 

46 

37 

34 

43 

10 

1  99.95%  WCPA  (FT) 

2300 

2200 

2200 

1900 

1850 

1650 

1600 

1550 

1700 

2050 

2100 

2450 

2000 

10 

1  KEAN  RBL  BUM  07  LST(%) 

83.4 

77.9 

80.0 

78.8 

81.6 

81.5 

80.2 

79.9 

85.1 

87.3 

85.4 

83.9 

82.1 

10  1 

1  MBAK  RBL  HUM  13  LST(t) 

80.9 

70.9 

67.9 

61.1 

61.9 

62.4 

57.9 

57.6 

67.0 

75.8 

79.4 

81.7 

68.7 

10  1 

MAX  24aR  PRSCIP  (M) 

.96 

1.18 

1.05 

1.57 

1.63 

1.96 

3.29 

1.81 

1.56 

1.36 

2.10 

1.51 

3.29 

41 

MAX  PRBCIP  (in) 

5.33 

5.38 

4.40 

3.70 

5.72 

4.77 

5.73 

6.56 

5.67 

4.75 

6.50 

7.39 

44.39 

41 

HEAR  PRBCIP  (in) 

2.32 

2.04 

2.08 

1.75 

2.34 

2.60 

2.53 

2.32 

2.16 

2.09 

2.52 

2.57 

27.19 

41 

Min  PRBCIP  (in) 

.66 

.06 

.09 

.31 

1.00 

.07 

.41 

.22 

.05 

.05 

.53 

.27 

18.14 

41 

O/W  PRBCIP  GB 

.01  (IN) 

18 

13 

14 

13 

14 

13 

12 

13 

12 

12 

16 

16 

166 

41 

1  D/N  PRBCIP  GT 

.50  (IN) 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

12 

41 

1  MAX  24RR  SRFL 

(IH) 

5.9 

8.2 

6.2 

IB 

0 

0 

» 

1 

.3 

5.0 

B.4 

13.6 

40 

MAX  BRFL  (in) 

19.4 

20.7 

17.3 

IB 

0 

0 

I 

I 

.4 

11.5 

17.9 

63.8 

40 

MBAn  SRFL  (in) 

6.6 

6.3 

3.3 

BEI 

0 

0 

1 

# 

« 

2.2 

4.8 

24.2 

40 

D/V  SRFL  GB 

1  (IN) 

7 

6 

4 

Bl 

0 

0 

0 

0 

f 

2 

5 

27 

40 

1  D/W  SRFL  GB  1 

5  (IN) 

1 

1 

1 

H 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

1 

6 

40 

1  MAX  DLT  8N0  DEPTH  (IN) 

13 

11 

9 

0 

» 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

13 

40  1 

PRVLNG  WRD  DIR  (DBG) 

23-25 

0*'  07 

23-25 

05-07 

05-07 

23-25 

23-25 

23-25 

23-25 

23-25 

23-25 

23-25 

23-25 

10 

HEAR  WND  SPD  (ETS) 

8 

e 

8 

7 

6 

6 

5 

5 

6 

7 

7 

7 

7 

10 

MAX  WHD  SPD  (KTS) 

62 

71 

58 

50 

47 

50 

54 

46 

46 

52 

63 

56 

71 

34 

SKT  COVER  GT  5/10  (%) 

A 

« 

• 

• 

* 

* 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

D/W  THUnDERSTORMS 

I 

1 

1 

1 

4 

5 

5 

4 

2 

1 

1 

< 

26 

41 

D/W  FOG  (VSBY  LT  7  MI) 

23 

19 

19 

16 

16 

17 

17 

19 

21 

25 

24 

24 

240 

41 

LEGEIfD:  AJm  - 

D/W  - 

£  « 

•  A  m 

*  m 

ANNUAL 

MEAH  NUMBER  OP  DAYS  WITH 

BASED  on  LESS  THAN  FULL  NONIYIS 

INSTANTANEOUS  PEAR  WINDS 

DATA  NOT  AVAILABLE 

POR/YOR  =  PERIOD/YEARS  OF  RECORD 

WCPA  =  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

4  '  LESS  THAN  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 

5  =  PERCENTAGE  OF  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 

WIND  DIRECTION 
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1  MONTH 

JAN 

FEB 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING 
MAR  1  APR  I  MAY  JUN  |  JUL  |  AUG 

AND  VISIBILITY 

SEP  1  OCT  1  NOV 

DEC 

ANN 

YOR  1 

1ST 

00  -  02 

70.1 

47.0 

37.0 

21.8 

19.0 

17.6 

9.8 

14.1 

28.7 

47.0 

50.2 

66.5 

36.4 

10 

03  -  05 

73.5 

52.6 

46,7 

32.4 

29.7 

31.8 

20.8 

26.5 

40.7 

56.9 

64.6 

70.0 

45.5 

10 

CIG 

06  -  08 

73.4 

58.0 

59.5 

47-4 

39.7 

45.2 

32.7 

38.8 

56.0 

65.7 

63.5 

71.1 

54.2 

10 

LT  3000  PT 

09-11 

76.0 

61.2 

61,1 

42.3 

36.6 

36.6 

27.0 

28.5 

48.2 

63.3 

61.4 

72.5 

51.2 

10 

AIID/OR 

12  -  14 

74.6 

53.2 

49,6 

34.9 

29.5 

21.8 

16.1 

16.6 

32.4 

48.9 

56.4 

70.0 

42.1 

10 

VSBY 

15  -  17 

69.0 

45.5 

38.0 

26.1 

17.2 

14.9 

9.9 

11.2 

20.4 

33.3 

47.8 

66.5 

33.3 

10 

LT  3  HI 

CD 

to 

o 

61.8 

42.6 

28,7 

19.2 

14.8 

11.2 

7.2 

6.1 

19.4 

33.7 

48.9 

63.4 

29.9 

10 

21  -  23 

63.1 

44.2 

29,9 

17.0 

12.9 

13.0 

6.9 

8.6 

19.6 

37.0 

51.7 

65.8 

30.9 

10 

1 

ALL 

70.2 

50.5 

43.8 

30.3 

24.9 

24.0 

16.3 

19.9 

33.2 

48.2 

56.6 

68.3 

40.7 

10 

00-02 

54.4 

33.6 

19,6 

13.1 

11.6 

11.8 

6.9 

9.6 

17.9 

35.0 

43.0 

48.7 

25.4 

10 

03  -  05 

57.7 

37.0 

29.4 

20.6 

21.9 

24.8 

14.4 

21.7 

31.1 

44.1 

50.1 

54.0 

33.9 

10 

CIG 

06  -  08 

57.8 

42.4 

44.1 

36.8 

35.7 

22.8 

31.1 

45.8 

54.0 

50.1 

54.6 

42.1 

10 

LT  1500  FT 

09  -  11 

62.6 

45.3 

43.4 

24.9 

17.9 

11.2 

16.0 

33.7 

49.6 

48.2 

58.1 

35.6 

10 

AND/OR 

12  -  14 

55.1 

34.9 

23.5 

15.6 

6.8 

2.7 

5.0 

13.7 

30.3 

37.4 

52.9 

23.8 

10 

VSBY 

15  -  17 

47.4 

27.8 

15.3 

10.7 

4.5 

HI 

2.0 

4.3 

8.7 

19.9 

29.1 

46.4 

18.4 

10 

LT  3  HI 

18  -  20 

47.5 

26.5 

13.5 

12.0 

4.8 

3.3 

8.2 

18.1 

30.6 

44.7 

17.9 

10 

21  -  23 

49.6 

29.8 

13-4 

9,9 

4.9 

HI 

4.2 

8.8 

25.6 

37.4 

46.6 

20.0 

10 

ALL 

54.0 

34.7 

25.3 

17.9 

12.6 

13.9 

8.2 

12.6 

21.0 

34.6 

40.7 

50.7 

•> 

i.0 

00  -  02 

43.3 

24.6 

12.6 

ns 

6.9 

6.9 

4.1 

6.1 

11.9 

24.5 

33.9 

39.9 

18.6 

10 

03  -  05 

47.0 

27.5 

19.7 

IBI 

15.0 

14.8 

8.2 

15.5 

19.8 

35.1 

39.6 

45.5 

25.3 

10 

CIG 

06  -  08 

16. 3 

30.5 

29.8 

24.0 

17.5 

21.1 

13.9 

21.3 

32.5 

43.5 

41.5 

46.5 

30.7 

10 

LT  1000  rr 

09  -  11 

49.5 

33.4 

27.6 

15.7 

6.9 

4.5 

9.0 

16.6 

39.1 

38.9 

44.6 

24.8 

10 

AND/OR 

12  -  14 

44.5 

22.8 

11.7 

6.6 

2.9 

1.1 

2.4 

7.2 

18.2 

28.3 

40.9 

15.7 

10 

VSBY 

15  -  17 

38.1 

18.2 

6.6 

4.9 

1.5 

1.2 

1.9 

5.2 

12.4 

21.7 

36.5 

12.5 

iO 

LT  2  HI 

18  -  20 

39.0 

19.5 

7.3 

7.0 

2.3 

1.0 

1.5 

5.3 

10.8 

23.0 

37.2 

13.0 

10 

21  -  23 

38.8 

22.0 

6.7 

6.9 

2.9 

2.6 

2.4 

1.5 

5.3 

15.9 

29.1 

37.7 

14.3 

10 

ALL 

43.3 

24.8 

15.2 

11.3 

7.0 

7.5 

4.5 

7.8 

13.2 

24.9 

32.0 

41.1 

19.5 

10 

00  -  02 

15.1 

7.1 

2.0 

.2 

.6 

1.1 

.8 

.9 

2.8 

7.1 

11.6 

13.8 

5.3 

10 

03  -  05 

16.6 

8.5 

3.7 

1.3 

2.8 

3.6 

1.3 

3.7 

6.4 

12.6 

14.2 

15.8 

7.5 

10 

CIG 

06  -  08 

16.9 

9.5 

5.4 

3.8 

2.5 

2.4 

1.3 

5.2 

11.6 

15.7 

16.3 

16.7 

8.9 

10 

LT  300  FT 

09  -  11 

15.4 

8.5 

4.0 

.7 

,3 

.4 

.0 

.4 

3.3 

11.5 

13.6 

18.5 

6.4 

10 

AND/OR 

12  -  14 

10.9 

6.0 

1.4 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.7 

6.5 

12.7 

3.3 

10 

VSBY 

15  -  17 

8.6 

5.8 

.9 

,0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

6.1 

13.1 

2.9 

10 

LT  1/2  HI 

18  -  20 

9.2 

6.4 

.8 

.0 

,0 

,0 

.0 

.0 

.2 

1.3 

5.9 

12,8 

3.0 

10 

21  -  23 

10.8 

5.4 

.8 

.1 

,0 

.0 

.3 

.0 

.6 

3-3 

e.o 

12.8 

3.5 

10 

ALL 

12.9 

7.2 

2.4 

.8 

.0 

.9 

.5 

1.4 

3.1 

6.7 

10.3 

14.5 

5.1 

10 

HURRICANBS/TROPICAL  STDRHS  OBSERVED 

HONK 

REMARKS  :  e 
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